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tl AVANT-PROPOS. 



Le baromètre, à lecture directe, autrefois installé dans la grande salle du 
pavillon magnétique (altitude 34<»'^)* a été transporté le 2 mai igoS dans la 
salle du téléphone, faisant partie du bâtiment de la bibliothèque (altitude 347'°). 

Le vent a été relevé par l'estime, direction et force (o a 10), comme dans les 
années antérieures, jusqu'à 1904 inclus. A partir de 1906, on a utilisé les 
résultats fournis par les appareils installés par M. Eiffel au-dessus du toit de 
Téquatorial coudé; les observations sont relevées, en direction d'une part, en 
vitesse (en mètres par seconde) d'autre part, sur deux enregistreurs, l'un 
celui de Richard avec totalisateur de 'tours et enregistrement des directions, 
l'autre un anémomètre de Dines, inscrivant les vitesses sur un tambour tour- 
nant en 24 heures; à côté de ces deux appareils, et pour les contrôler l'un et 
l'autre, pn peut installer un anémomètre étalon de Recknagel, vérifié à la 
Seewarte de Hambourg. Ces enregistreurs sont surveillés et relevés par M. Ja- 
velle. Ils fournissent des indications tout à fait précises. 

Le Comité de direction de l'Observatoire ayant exprimé l'avis que la publi- 
cation des observations météorologiques, telle qu'elle a été pratiquée dans les 
trois Volumes déjà parus, pouvait et devait être condensée comme impression, 
nous avons trouvé le moyen, en nous inspirant du mode de publication des 
Annales du Bureau central météorologique^ de rassembler sur deux pages toutes 
les observations d'un même mois : une année entière est maintenant contenue 
dans trois feuilles et demie au lieu d'en exiger douze. 

Les deux pages contenant les observations d'un même mois se trouvent 
disposées de manière à se faire face, et l'on peut, d'un coup d'œil, embrasser 
toutes les données météorologiques de ce mois; l'étude en est ainsi rendue 
plus facile. 

On trouvera ci-après le résumé des signes conventionnels, adoptés par le 
Bureau central météorologique pour 'indication des phénomènes particuliers 
intéressants à signaler. 

Nota. — Il y a intérêt à renouveler ici l'observation qui a été déjà mentionnée 
à la fin de l'avant-propos du Tome X et qui est la suivante : les données 
météorologiques, recueillies à l'Observatoire de Nice, à l'altitude de 34o"^, 
sur un éperon exposé, au Nord, à tous les mouvements atmosphériques qui 
envahissent la vallée du Paillon, ne peuvent nullement être utilisées dans une 
étude comparative du climat des divers points du littoral de la Côte d'Azur. 



MÉTÉOROLOGIE. 



Signes conventionnels. 



• 


Pluie. 


■X- 


Neige. 


▲ 


Gréie. 


^ 


Grésil. 


4— 


Aiguilles de glaco. 


JX. 


Rosée. 


^ 


Gelée blanche. 


V 


Givre. 


GS0 


Verglas. 


S 


Brouillard. 


oo 


Brouillard soc. 





Halo solaire. 



Couronne solaire. 

^ Halo lunaire. 

B Couronne lunaire. 

r> Arc-en-ciel. 

^^y Anrore boréale. 

^ Éclairs sans tonnerre. 

T Tonnerre lointain. 

K Orage (avec éclairs et tonnerre) 

.^ Vent fort, tompôte. 

-^ Tempête de neige. 

B Sol couvert de neige. 



On a employé en outre les deux signes 



G Gouttes de ploie (non mesurables au pluviomètre). 
B Brume. 



ANNÉE 1901. 



Oh. de Nice. — XUl. 



JANVIER 1901. 
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Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbas E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


1 


2 


Stratus SW. 


K NW. G ENE. 


KK W. 


KK W. A NW. 


ANW. 


KKNW, 


2 


3 


K W. 


K W, G WSW. 


K W. C WSW. 


Gnimbus SSE. 


Gnimbus SSE. 


Gnimbus SSE. 


3 


4 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 
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5 


ce SE. 


GGSE 


G SW. 


G SW. 


G WNW. 


A SW. 
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Nuag. hor. SE-S-SW. 


Nuag. hor. SE-S-SW. 


G hor. SW. 


G hor. SW. 


Stratus moyen NW. 


G WSW. 
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K S. G h. W. 


K S. G E. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Stratus moyen SE. 
Gnimbus SE. 
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C ESE. 


G ESE. 


G ESE. 


G E. 


G SE. 
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G E. 


G hor. ENE. 
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K N. 


Aucun nuage. 
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G W. 


G W. 
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GG W. 
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K W. 
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KNW. 
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KNW. 
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G ENE. 
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G h. W-N-NE. 


G hor. SW. 
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GG W. 
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K W. 
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K KC W, C SW. 


Aucun nuage. 
KK KC NW. 


29 


30 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


Stratus moyen ESE. 


30 


31 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus S. 


Nimbus S. 


31 



i 

e 






NtBULOSlTtf. 






INSO- 




7»» 


9" 


,2h 


14»» 


18»» 


2th 


LATION. 


[PLUIB. 




h 


mm 


1 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


11,3 


2 


7 


10 


10 


9 


10 


10 


0,0 




3 


7 


10 


10 


8 


I 





1,6 


8,4 


4 








] 


I 


l 


6 


7»9 




5 


2 


3 


4 


4 


8 


éî 


, 


6 


5 


3 


2 


3 


7 


8 


8,6 


, 


7 


l 


6 


I 


1 


I 


7 


8,4 


, 


8 





3 


8 


8 


10 


e;» 


, 


9 


8 


9 


7 


6 


9 


2 


a.9 


. 


10 


8 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


5,6 


11 


9 


3 


l 


4 


a 





6,5 


. 


12 


1 


6 


6 


4 


6\S 


, 


13 


7 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


j,î 


14 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


6.1 


J5 
16 


10 


9 

l 


7 
7 


8 
9 


î 


3 
3 


4.7 


ii 


17 


10 


10 


10 


10 


10 


::§ 


0,0 


18 


10 


10 


7 


10 


10 


10 


m 


19 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


20 


9 


10 


10 


10 


9 


6 


0,0 


37.4 


21 


3 


, 


I 


I 


3 


2 


9>7 


, 


22 


8 


10 


7 


10 


10 


10 


0,4 


3,3 


23 


10 


10 


7 


7 


8 


10 


3S 


3f2 


24 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,3 


3,3 


26 


10 


10 


10 


10 


4 


7 


0,0 


0,1 


26 


8 


7 


9 


6 


I 





n 


0,0 


27 


î 


9 


7 


9 


1 





0,0 


28 


2 


3 





1 





10,4 


, 


29 


. 


I 


3 


6 


1 





10,2 


, 


30 


.10 


10 


10 


10 


10 


7 


0,0 


1,6 


31 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


9.» 


Moy: 


6>9 


7>3 


6,9 


7>3 


6t9 


6,2 






Tôt : 














io6,7 


1,3,3 
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Petite # le m., # Tap.-m. et le s. 

# et s à div. repr. le m. , T h. SSW 
[ver8 6^3o. 



# le soir. 



^# 

# dès loi». 

# à div. repr.-, T h. Wl'apr.-m. 
Petite # et = p. int. Tap.-m. et le s. 

# fine dès i6^. 

Fte # n.etm., =jq. io'',^9»'5o, 

# et = à div. repr. [#s.etn. 

# à div. reprises dans la journée. 

.i^#i7^i5ài8)'6, = pas8.v.i8'>. 

# de 6^ à 9"» environ. 

# fine le matin et le soir. 
Ondée vers i4^. 

Q vers 1 2*». 

i-j. à diverses reprises l'apr.-m. 

Gelée. 

2^ vers 6"», •X-de7*'àio*'4o, •ens. 

# . = par intervalles. 
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Stratus moyen SSW. 


Stratus moyen SSW. 
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Brouillard. 
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Brouillard. 


Stratus S. 


K hor. N. 


K «or. N. 


8 


9 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus ESE. 


K KC W, stratus SE. 


Stratus moyen SW. 


Stratus moyen SW. 


9 


10 


K W, Stratus. 
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B 


2 








14 


35,5 


35,7 
33,4 


35,6 


35,4 
33,4 


34,8 


34,4 


34,5 


33,6 


Cal. 





Cat 




SW 




SB 


4 


SB 


2 


W 2 


CaL 





B 


2 








15 


33,1 


33,8 


33,7 


32,2 


3i,8 


3i,3 


32,71 


B 


I 


CaL 




SB 




SB 


5 


SW 


2 


SW I 


SW 


2 


CaL 











16 


3o,3 


30,2 


3o,o 


39t9 


39,8 
33,0 


28,0 


28,4 


28,2 


29,26 


Cal. 





B 




S 




SW 


2 


SB 


2 


SW 2 


SW 


I 


Cal. 











17 


27,6 


27,8 
20,6 


28,1 


27,8 


27,0 


28,6 


28,6 


27,80 


Cal. 





Cal. 




SB 




SB 


2 


SE 


3 


E 7 


E 


7 


B 


7 








18 


28,5 


a9t5 


29>« 


3o,3 


3i,o 


3i,4 


my 


B 


6 


B 




B 




B 


8 


B 


5 


E 2 


CaL 





Cal. 











19 


3i,, 


3i,9 


3? 5 


32,8 


33,3 


II;; 


34,2 
3?,5 


B 


I 


E 




SB 




SW 


2 


SW 


2 


SW I 


B 


1 


CaL 











20 


33,7 


34,1 


34,5 


35,0 


35,0 


34,8 


34,71 


Cal. 





B 




SW 




SW 


1 


SW 


3 


W 2 


B 


I 


B 


2 








21 


ni 


35,7 
35,3 


36,5 


36,7 


36,4 


36,2 


36,2 


36,0 


36, 14 


B 


I 


É 




B 




w 


, 


NB 


I 


Cal. 


NB 


3 


.*1B 


3 








22 


35,6 


35,; 


3/4, ï 


33,6 


33,5 


33,5 


34,55 
33,08 


B 


1 


B 




6 




SB 


3 


SB 


3 


CaL 


B 


2 


B 


I 








23 


33,1 


33,3 


33,5 


33,3 


32,3 


32,6 


33,3 


33,2 


B 


I 


B 




SW 




B 


7 


B 


l 


: i 


Cal. 





B 


5 








24 


32,4 


32,8 


32,8 


3o,5 


32,0 


3«;7 


32,3 


3i,7 
a9i5 


32, 3o 


B 


3 


Cal. 




B 




B 


9 


B 


B 


5 


Cal. 











25 


3o,9 


3o,7 


3o,3 


3o,o 


29»? 
29»o 


29i6 


3o,i8 


Cal. 





Cal. 




B 




Cal. 





B 


3 


B 1 


B 


I 


CaL 











26 


29»' 


29>a 


29,8 


39»7 


3o,i 


3o,6 


3o,6 


39,84 


Cal. 





Cal. 




Cal. 




SW 


2 


SW 


2 


SW 1 


Cal. 





B 


1 








27 


3o,6 


3o,9 


3i,5 


3i,7 


3i,5 


3l,2 


3i,8 


3i,6 


3V,35 


Cal. 





CaL 




SW 




SW 


I 


SW 


I 


SW 2 


B 


I 


B 


3 








28 


3«,4 


i;:? 


3i,8 


32,0 


3i;4 


3o,8 


3o,9 


3o,8 


3i,35 


B 


I 


B 




SW 




w 


2 


w 


2 


SW I 


Cal. 





Cal. 











29 


3o,3 


3o,7 


3o,5 


3o,i 


3o,o 


3o,2 


30,2 


3o,3i 


Cal. 





E 




SW 




SW 


2 


SW 


3 


Cal. 


B 


I 


B 


I 








30 


3o,o 


3o,î 


3o,7 


3,. 2 


3i,i 


3o,5 


3i,5 


3i,9 


30,89 


E 


I 


B 




SW 




SW 


2 


SW 


2 


SW 2 


CaL 





Cal. 











31 


3.,7 


3»:4 


33;; 


33,4 33, o| 


33,1 


33,5 
3i,33 


33:7 


32,99 


Cal. 





CaL 





SB 


2 


SW 


3 


SW 


3 


SW 2 


CaL 





Cal.. 











Moy:3o,74 


3o,94 


3i,25 


3i,3. 


30,92 


3o,84 


3i,23 


31,07 


1,3 


1 


,3 


a 


,1 


3 


2 


3,3 


2,2 


« 


5 


I 


,6 


1 



i 


TEMPÉRATURE. 








■UMIDITtf RELATIVE. 




t 




A 


3»» 



6" 



9»» 

u 





15' 




18»» 




21»" 

u 


24»» 


iMoy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3»» 


6»» 


9»" 


t2b 


15" 


18»' 


21^ 


24" 


Moy. 


i 

























1 


8,3 


10,0 


i3,o 


16,8 


i4,3 


12,1 


10,7 


1:3 


i\:iî 


7,0 


«7,6 


.2,3o 


^ 


7 


68 


61 


'â 


76 


60 


9? 


68,0 


1 




2 


10,1 


12,0 


i3,6 


«4,5 


12,6 


i3,o 


.0,0 


8,0 


«7,3 


12,60 


60 


67 


U 


^ 


100 


7',4 


2 




3 


7i7 


96 


16, ■ 


18,1 


16,2 


l5,2 


12,3 


i4,o 


.3,65 


7>7 


2U,0 


.3,85 


81 


II 


Î3 


36 


02 


t 


46 


io,6 


3 




4 


«3,9 


i3,8 


«9,1 


-7,5 


■7»7 


16,1 


«4,9 


,2;8 


.5,60 


.î,é 


»'.4 
.9,4 

«6.9 


i6,5o 


49 


II 
II 


61 


54 


5o,3 


4 




5 
6 


10,7 

8,3 


12,6 
10,1 


i5,i 
i5,6 


«4,8 
i5,i 


16,5 
.3,5 


.3,1 

«3,7 


II,' 
,1,4 


10,3 

.1,0 


»3,4« 

.2, .6 


i;! 


i4,5o 
'3,45 


90 

100 


1 


g 


lî 


?9 
6^ 


9f 


t 


83,1 
76,9 


5 

6 




7 


9,1 


9,4 


i3,â 


i4i3 


«3,9 


.0,2 


7.3 


.1,58 


8,1 


ii:i 


i3,oo 


100 


U 


68 


8q 


7R»^ 


7 




8 


8.9 


10,7 


16,0 


«4,3 


12,1 


10,0 


.1,00 

i.|66 


8,4 


.2,00 

.2,80 

12,65 


63 


63 


5o 


73 


83 


93 


68,0 


8 




9 
10 


««,7 
10,1 


i3,, 

i5,2 


i:î 


i4,6 


10,3 
9,5 


.7,3 

«6,9 


l\ 


s 


55 

47 


^ 


73 

73 


ï 


65;, 

73,8 


9 
10 




11 


6.8 


8,5 


«3,4 


•7,3 


i5,3 


.3.3 


10,7 


10,7 


««,99 


6,0' 


.8,. 


.2,05 


100 


8. 


59 


5o 


ïi 


57 


64 


63 


66,0 


11 




12 


10,1 


9,6 


'^>7 


17,0 


18,2 


16,5 


i5,é 


16,0 


.6,56 


9,0 


'9,7 


i4,35 


82 


Il 


77 


43 


47 


5? 


43 


59,0 


12 




13 


16,0 


«7»' 


i9,> 


20,1 


18,0 


16,6 


.3,8 


11,8 


9,3 


23,0 


16, .5 


40 


3i 


26 


33 


Ao 


54 


62 


40,4 


13 




14 


.3,4 


i4,3 


«7,6 


18,. 


20,2 


i5,8 


.3,6 


'«,9 


.5,61 


.1,2 


21,3 


.6,25 


u 


57 


44 


4' 


44 


42 


5o 


55 


48,8 


14 




15 


.i,6 


16,3 


30,4 


19,9 


«9,6 


.7,8 


.6,3 


.5,0 


\v:à 


11,0 


22,0 


16, 5o 


U 


29 


33 


U 


5i 


46 


i 


43,f 
70,3 


16 




16 


•3,4 


«4,» 


17,6 


«9,1 


«7,4 
iÔ,i 


.6,0 


.3,0 


11,5 


12,0 


20,8 


16,40 


54 


60 


64 


l 


90 


16 




17 


,0,1 


12,8 


17,8 


20,2 


14,. 


13,5 


.3,8 


«4,98 


10,4 


21,0 


'B 


93 


i 


68 


60 


66 


78 


73,3 


17 




18 


t3,. 


i3,o 


i3,8 


tl 


'4,7 


'3,9 


.,,3 


«',7 


i3,o5 


11,1 


'7,8 


70 


n 


65 


60 


«7 


98 


98 


7J,5- 
^7,9 


18 




19 


«0.9 


12,2 


«9,« 


18.1 


.5,1 


.3,6 


.3,é 


.5,05 


«0,9 


21,8 


100 


É 


62 


65 


II 


l'. 


2,* 


19 




20 


i4,o 


»4,8 


20,0 


22,8 


32,4 


.8,6 


■ 5,6 


«3,9 


«7,76 


.3,0 


34,5 


«8,75 


69 


54 


40 


49 


20 




21 


.3,6 


16,, 


20,1 


23,2 


«9,4 


«7,9 

.8,2 


■5,7 


.5,2 


.7,65 

«Ô,20 

•4 

«0,49 


.2,0 


25,3 


i8,65 


65 


59 


56 


^5 


56 


U 


68 


60 


58,5 


21 




22 


.6,3 


16,1 


22,0 


21,8 


30,7 


16,0 


.5,2 


.4,1 


22,8 


18, 3o 
.7,40 
17,60 


^8 


5. 


63 


II 


48 


53 


55 


2I;I 


22 




23 
24 
25 


.1;§ 

i5,6 


17,0 
16,0 

«4,8 


«9,4 

18,2 

«6,0 
»9i8 


«9,3 


«9,3 

iè.4 

16,3 


.9,1 
.6,0 


.6,7 
.3,8 


.6,6 


«4,3 
'4,7 

'4,0 


22;3 

20,1 
21,2 


62 


35 
36 
62 


3i 
53 


55 
49 
9' 


99 


23 
24 
25 




26 


«4,3 


i5,8 


33,0 


.8,4 

21,6 


'4,9 


«4,8 


17,00 


i3,o 


22,5 


:2;L' 


t 


l\ 


56 


52 


11 

54 


7' 


79 


26 




27 


«4,3 


,7,6 
16,0 


20,2 


30,8 


17,6 


1^,2 


i3,8 


17,50 


i3,3 


2313 


60 


53 


2' 


r. 


^ 





27 




28 


«4,7 

«4,5 
17,0 


«9,3 


»i,t 


22,3 


«9»» 


16,6 


«5,4 


«6,43 


«2,0 

l'a 

i5,8 


24,0 
34,6 
34,9 


18,00 
19,50 
20,35 


8t 


U 

5o 


53 


47 


éi 


28 




29 
30 


18,6 
«9,5 


21,6 

23,2 


,î,4 

a3,a 


23,0 
22,5 


20,8 
.8,7 
•9,6 


'9,6 
16,7 


18,0 
• 6,4 


«8,74 


'â 


si 


îî 


5o 
83 


60 
70,9 


U 


6. ,6 
71,0 
81.3 


29 
30 




31 
Moy: 


.6,2 

12,32 


16,4 
,3,76 


'9,6 
«7,48 


3,, 6 
18,78 


21,8 


'7,7 
'3,69 


17,0 


i5,6 


34,3 


«9,90 


93 

72,2 


86 
66,8 


75 
57,0 


69 

52,8 


65 
56,6 


79 
64, « 


93 


31 
Moy: 


' 


17,84 


.5,70 


>3i94 


.5,32 


11,09 


20,89 


«5,99 


73,. 


64,3 





MAI 1901. 



11 



l. 




/ 

rORMB BT DIBBCnON DU NUACU. 




1 






i 


7^ 


9^ 


12»» 


14^ 


18^ 


21^ 


1 


G gris E. 
KW, ASE. 


G SE. 


G sup. W, G inf. SE. 
GG âW. 


G SW. 


K W, A et G NW. 


K h. W. 


1 


2 


KK N, A SE. 


GG SW, G gris SE. 
K W, G E. 


A SW. 


K W, stratus SW. 


2 


3 


K KK W, C h. NW. 


K KK W, G h. NW. 


K W, G E. 


KW,str.moy.WNW. 


K W, C h. W. 


3 


4 


K KG W. 


K W, G h. N et NE. 


GN. 


G N, K W. 


G N, K W. 


K W. 


4 


5 


KG NW, G gris SE. 


KG A W, G gris SE. 


G sup. W, G inf. S. 


K WNW, G W. 


K W, G hor. W-N. 


Stratus ESE. 


5 


6 


KK W. 


KK W, G E. 


Nimbus S. 


Nimbus S, G ESE. 


Nimbus S, G ESE. 


Nimbus S, G ESE. 


6 


7 


K KG A SSW. 


K S, G SW. 


G S. 


Gsup.WNW,Ginf.SE. 


K SW, G h. NW-N. 


Aucun nuage. 


7 


8 


K W. G h. SW-W-N. 


K KG W, G SW. 


GSW. 


K AG W. 


K A G W. 


Nimbus W. 


8 


9 


K W, G h. S. 


A SW. [SE. 
KW,Gsup.W,Cinf. 


G W. 


G W. [NW. 
G sup. W, G inf. SE, K 


KG W, G h. W-N. 


KN. 


9 


10 


K NW, G SSE. 


G sup. W, G inf. SE. 


G W. 


G hor. 


10 


11 


K N, G h. SW-N-NE. 


K N, G W. 
GG E. 


K.NNW, GNW. 


K NNW, G NW. 


KK NE, G hor. 


Nuages moyons N. 
Nimbus E. 


11 


12 


Nimbus E. 


GGE. 


GG E. 


Nimbus E. 


12 


13 


KKGNE»8tr.moy.E. 


K NE, G E. 


K N, GG NE. 


K N, GG NE. 


K KG N, A NNE. 


K N, G h. NW. 


13 


14 


KG W. 


Chor.Wdir.NetNE. 


G NNE. 


A NE. G hor. 


GNW. • 


G h. SW. 


14 


15 


Naag. hor. N et NE. 


KG NNE. 


KG NNE, G NE. 


K N, G hor. 


A et nuag. moy. NNE. 
K NW, G h. W-N. 


A et nuag. moy. NNE. 


15 


16 


Aacao naage. 


G h. E. 


KG NW, G hor. 


Gnimbus NNW. 


KNW. 


16 


17 


Stratus SE. 


G gris SE. 


G sup. W, G inf. ESE. 

K SW. G E. 

KG A NNE, G NE. 


G SE. 


Ggr.K,Gnb.h.W-NNE 


G E. 


17 


18 


K KG SW, G E. 


G sup. W, G inf. E. 
KG NNE, G NE. 


K KG SE, G E. 


C8up.r/E,Ginf;ESE. 


Strat. moy. NE, C Inf. 


18 


19 


A NE, G E. 


KG A NNE, G NE. 


KG A NNE, G NE. 


G E. [SE. 


19 


20 


KG NW. 


K N W, G h. W-N-NE. 


Gnimbus N. 


Gnimbus N. 


KKKGNW,Gh.NNE. 


K NW. 


20 


il 


KG AN. 


KG A N, G h. W-NW. 


KG N, Gnimb. NW. 
KG NNE, G W. 


KG N, Gnimbus NW. 


KG A NE, G h. N. 
K KG A NE, G h. N. 


ANE. 


21 


C hor. NE. 


G h. W-N-NE. 


K NE, G SE. 


G hor NW. 


22 


23 


K W, G hor. NE. 


K W. G h. W-N. 
KK KG SW. 


K W, G hor. W-N. 


K W, G hor. W-N. 
KK KG SW, G E. 


K W, G E. 


KK W. 


23 


24 


KK KG SW. 


KK KG SW, G E. 


K SW, strat. moy. E. 


Stratus moyen E. 


24 


25 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Stratus moy. et G NE. 


GG NE. 


Stratus moyen E. 
Gnimbus NW, K W. 
KNW»Gh. NE. 


Stratus moyen E. 


25 


26 


AA E. 


A et G E. 


KG W, Giiimb. NW. 


Gnimbus NW. 


KK W. 


26 


27 


C hor. W et NE. 


KNW,Gh.W-N.NE. 


KNW,Gh.W-N-NE. 


K NW, G h. W-N-NE. 


K NW. 


27 


28 


K NW. 


KKNWGh.N W-N-NE 


K NW, G h. S-N-E. 


K NW, G h. S-N-E. 


K NW, G h. S-N-E. 


Aucun nuage. 
K KG NW. 


28 


?9 


K W. 


KW,Gh.SW-W-NE. 
K NW, G hor. N. 
K NNE, G gris SE. 


KW,Gh.SW-W-NE. 


KW.gr.GNNE. [NE. 
KKCNW,Gh.W-N. 


Stratus moyen NNW. 
K KKNW.Ggr. SE. 


29 


30 


K NW. 


KKGNW,GSW. 


.Stratus SE. 


30 


31 


Stratus SE. 


K NNE, G gris SE. 


K NNE, gros G NE. 


KNNE,gr.Gh;N-W. K NNE. 


31 



S 




J 


^BBUbl 


J91I». 






wto- 








7'' 


9^ 


12^ 


14^ 


18'' 


2ih 


LATION. '*-"' 


B. 


RBMABOUBS. 




h n 


im 




1 


I 


1 


a 


a 


7 





11,0 




-d. 


2 
3 


8 

l 


9 

7 


lO 

5 


10 

5 


l 


7 

1 


«,4 0, 
10,4 





G vers ib^. 


4 


I 


1 


4 


l 


I 


10, a 




.n^ 


5 


1 


3 


a 


a 


^ 


ia,o 




.n^ 


6 


7 


l 


10 


10 


10 


10 


1,3 


7 


© aa» V. 9»», # àdiv. repr. Tapr.-m. 


7 


l 


4 


9 


3 





9,4 6, 


I 


• le matin jusqu'à 6*". [et la n. 


8 


3 


10 


9 


6 


10 


7,1 





.d. vers la^ et le soir. 


9 


3 


1 


I 


I 


1 . 





ia,a 






10 


6 


3 


7 


6 


1 





9,3 


5 


# Tdei6>>i5ài6»>4o. 


11 


3 


3 


3 


4 


7 


4 


11,6 




-d. 


12 


10 


g 


10 


7 


t 


10 


0,8 a 


a 


9 le matin et Taprès-midi. 


13 


6 


7 


l 


3 


7>5 




^ à rhorizon NW le soir. 


14 


I 


I 


I 


1 





ia,3 






15 





t 


I 


I 


3 


a 


ia,o 




.û. 


16 








I 


I 


I 


I 


ia,3 




.a. 


17 
18 


9 


7 




7 
7 


ï 


3 
9 


8 


9,6 

8, a 


,a 


Oudëedei7»'3oài7'»5o. 


19 


6 


3 


l 


5 


l 


8,8 


ji 


Ondée ce matin. 


20 


3 


1 


7 


I 


10,7 




^ à l'horiion N la nuit. 


21 
22 


* 4 




7 




6 
3 


8 
3 


6 


4 




8,4 
10,4 




T à l'horiron NW vers v3K 


23 


3 


a 


3 


ï 


4 


ia,o 




^ aa» le soir. 


24 


8 


8 


7 


q 


10 


1,9 






25 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 1 


,4 


Ondée le matin et dans la soirée. 


26 


9 


8 


4 


7 


7 


.1 


6,6 






27 


G 


I 


I 


1 




i3,i 




JX. 


28 


4 


7 


3 


3 


3 





«1,4 




.n^ 


29 


I 


1 


3 


4 


8 


6 


9, a 




_û» 2> aa» vers aa"». 


30 


2 


3 


5 


l 
5,1 


l 

5,3 


10 


10,6 




.d- = dès aa»». 


31 


10 

4,5 


3 
4,3 


4,7 


a 
4,'^ 


10,4 




= sur tout l'horizon à 6^. 


Moy: 








Tôt : 














a7a,a la 


,î» 





3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



:«OMBRB DB rois QOB LB VBlfT ▲ ttÈ 



NB 



l5 



73 



SB 
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MOMBBE DB 
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1 


S 


OOB LB CIBL 


A ÉTÉ 1 


tf 










s 
M 
PB 


ù 

5 
4 


*• S 

o 
10 



7 


îl 

7 


3 


7 


9 


a 


i6 


a 


10 


I 


12 




i5 


5 


6 


5 


14 




10 


10 


8 


3 


18 




II 


l 


II 


a 


21 


7 


8 


5 


6 


Tôt: 


i3 


70 


36 


47 


ao 



61 



NOMBBB DB J0UB8 DB 



Pluie 9 

Neige 

Grôîe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche . . . 

Brouillard a 

' Eclairs a 

Tonnerre a 
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1 

a 


•AHOMftTRB K ZÉRO (700*" -+-'). 


3 








YBirr 


[OIBBCTION BT 


rORCB (0 


i9)]. 






1 


3^ 


6»" 


9»» 


12h 


15»» 


18* 


21* 
33,3 


24* 


Moy. 


II 


6* 


9* 


12* 


15* 


18* 


21 


k 


24* 


Max. 

d« Jour. 


1 


33 »5 


33,6 


33,1 


34,a 


33,5 


33, a 


33,0 


33,43 


CaL 





Cal. 





«w 




SW 


a 


SW 




SW 




B 


I 


E 


j 




2 


32,4 


3a,5 


3a ,8 


3a,7 


3a, a 


3i,5 


3i,5 


3i.3 


32,11 


B 


I 


B 




8W 




SW 


I 


SW 




CaL 




B 


1 


B 


4 






3 


3i,i 


3i,5 


3a,6 


33,0 


da.o 


3a, 


3a,a 


3a.4 


3a, 10 


Cal. 





B 




8W 




SW 


1 


SW 




SW 




B 


I 


B 


I 






4 


3», 9 


3a,o 


3a,i 


3a,a 


3i,a 


3i,a 


3i,5 


3i,9 


31,75 


Cal. 





Cal. 




tw 




SW 


a 


SW 




SW 




CaL 





B 


a 






b 


3a, a 


3a, 3 


3a, 9 


33,1 


3a, 6 


3a,4 
3i,o 


33, a 


33,1 


32,73 


Cal. 





B 




»w 




SW 


3 


SW 




w 




CaL 





B 


1 






6 


3a. 4 


3i,5 


33,0 


33,1 


3a, a 


3i,5 


3i,a 


3a, 18 


B 


I 


CaL 




8W 




w 


a 


SW 


a 


SW 




Cal. 





CaL 









7 


3..1 


3i,5 


l\:t 


3a, 


3i,6 


3i!3 


3i.a 


3,,. 


3i,46 


Cal. 





B 




B 




B 


i 


t 


ï 


w 




B 


a 


B 


a 






8 


3i,o 


3i,a 


3f,6 


3i,i 


3i,i 


3i.5 


3i.a 


3i.a8 


B 


1 


B 




K 




SB 


SB 


SB 




Cal. 





CaL 









9 


3i,i 


3.,a 


3i,6 


3i,7 


3i,4 
a9i4 


3i,4 


3i,i 


3o,6 


3i.a6 


Cal. 





B 




SB 




SW 


2 


SW 


3 


SW 




NB 


1 


NB 


a 






: 10 


a9»8 


î»9.7 


3o,î 


3o,i 


29» > 


29,4 


29,9 


29,70 


B 


I 


B 




B 




B 


5 


SB 


5 


SB 




SW 


1 


SW 


1 






11 


39,8 


3o,a 


3o,3 


3o,6 


«9.4 


a8,7 


ni 


29,6 


29,7? 


B 


4 


Cal. 




SB 




SW 


3 


SW 


3 


CaL 




Cal. 





Cal. 









12 


î»9t4 


ao.5 


Ï9.4 
aï.4 


a8,7 


a3,i 


a6.7 


20,7 


lit 


Cal. 





Cal. 




8W 




SW 


a 


SW 


a 


W 




Cal. 





CaL 









13 


a/|,S 


a4,4 


a4,i 


aa,a 


a3,i 


a3,i 


Cal. 





Cal. 




SW 




w 


a 


SW 


6 


SW 




CaL 





CaL 









14 


a^,! 


a5,3 


î6,8 


m 


27,6 
a5,5 


ni 

a5,6 


aé!a 


37,0 


26.73 


Cal. 





8W 




SW 


• 1 


SW 


4 


SW 


6 


SW 




Cal. 





Ul. 









15 


aè,i 


a5,8 


ï6,9 
Ï7.Ï 


aé,5 


36,18 


Cal. 





B 




Cal. 




ft 


I 


SW 


a 


SW 




SW 


a 


SW 


I 






16 


a6,a 


a6,a 


a8,a 


29»» 


^.6 


3o,5 


3..0 


38,54 


NTT 


a 


NW 




HW 




RW 


a 


SB 


1 


w 




NW 


4 


NW 


a 






17 


3o,8 


3i,i 


3«,-7 


3i,6 


3i,a 


3b,3 


3o,4 


3o,i 


3o,go 
ï7,83 


Cal. 





B 




SW 




SW 


1 


SK 


a 


SB 




B 


a 


B 


1 






18 


m 


33. s 


1^3 


a8,6 


^7.4 


25,0 

ao.o 
34,3 


a5,6 


3i,5 


NB 


4 


NB 




SW 




SB 


4 


SW 


1 


SW 




NW 


6 


NW 


a 






19 


56,4 


27,0 
34,4 


30.6 


11^ 


5 


a 


n 




NB 




SB 


5 


SB 


6 


SW 




Cal. 





B 


I 






20 


3a,a 


34,. 


34,6 


34,7 


34.2 


B 


I 


B 




SB 




SW 


a 


SW 


a 


w 




Cal. 





B 


a 






21 


33,7 


33.7 


33,1 


3a,8 


3a,6 


3a, 3 


3a.5 


3a, 5 


3a, 01 
3a, 38 


B 


a 


B 




W 




SW 


a 


SW 


3 


SW 




B 


I 


CaL 









22 


3a,a 


3î.i 


3a,6 


3a,6 


3a, 3 


3a; I 


3a,5 


3a.5 


Cal. 





B 




B 




SW 


a 


SW 


a 


SW 




Cal. 





CaL 









23 


3a, 


3j,i 


3. 8 


3.,7 


3i,4 


3o,9 


3i,8 


3i.8 


^i:3 


Cal. 





Cal. 




SW 




SW 


a 


SW 


a 
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B 


I 


Cal. 









24 


3a, 




3»,6 


33.1 


3a. 7 
35,6 


35,3 


33.3 


33,6 


B 


1 


B 




SW 




SW 


a 


SW 


5 


SW 




Cal. 





Cal. 









25 


33,8 


35,. 


35,8 


35.q 


36,0 


35, a6 
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B 




SW 




SW 


a 


SW 
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' s 


rORHB ET DIIBCTIOM DIS NOAOBS. 


i 


< 

1 


7»» 


9^ 


12^ 


14" 


18" 


21" 


K KG NE. 


K NE, G hor. N. 


K NE, G h. WN-NE. 


K NE, G h. W-N-NE. 


KG A ENE. 


KNE. 


1 


2 


K horiron SE. 


K hor. SE, G 'hor. N. 


K hor. SE, G hor. N. 


G hor. W-N-E. 


KN. 


KN. 


2 


3 


KG A S. C SE. 


KGS,gro8Gh.NW-N. 


Gnimbbs NW. 


Gnimb. NW. 


KK NNW. 


KNNW. 


3 


4 


K W. 


K W, G h. W-N-NE. 


K W. G h. W-N-NE. 


G h. W-N-E. 


G sur tout rhorizon. 


Aucun nuage. 


4 


5 


K NW. 


KNW. 


KNW, G h. W-N-NE. 


K NW, G h. W-N-NE. 


KNW.Gh.N. [h.N. 
KKCN,ANNE,gr.G 
Stratus moy. NW. 


KKN. 


5 


6 


K KG NW. 


K KG NW. 


K KG N, G h. W-N. 


K KG N, G h. W-N. 


AA NE. 


6 


7 


G SUD. W, G inf. E. 
KG W, GE. 


CG W. 


A et G sup. W, G inf. E. 
KG W, G h. W-N-E. 


AetGsup.W,Ginf. E. 
KG W, G h. W-N-E. 


Stratus moyen NW. 


7 


8 


KG W. 


KK W. 


KK W. 


8 


9 


K W. G NW. 


KG A W. 


Gros G W, G inf. SE. 


K G et G sup. W, G inf. 
Ghor.SW-N-E. [SE. 


K KK W, G SE. 


K W» G SE. 


9 


10 


KG A WSW. 


KGAWSW,G8urt.h. 


G gris ESE. 


K W, G h. N, 


G hor. NE. 


10 


11 


KG NE, G h. N. 


G sup. W, G gris SE. 


G sup. W. G inf. S. 


K KG NW, G SW. 


K NW, A NNE. 


K NW, A NNE. 
G h. NW-N-E. 


11 


12 


KG A WNW. 


G sup. W, G inf. S. 
G V/. 


G sup. W. G inf. S. 
GSW. 


Gnimb. W. 


12 


13 


K h. NW. 


G gris S. 
Aif SW. 


G h. N. 


K W. 


13 


14 


KG A et G SSW. 


KGAW,gr.Getstr.S. 


Stratus SW. 


AA W. 


Brouillard. 


14 


15 


K KG A WSW. 


GG SW. 


Gnimb. S. 


GG SW. 


Stratu» SW. 


K W. 


15 


16 


G NW. 


G hor N. 


G W. 


G W. 


K KG W. 


K W. 


16 


17 


KK KG WSW. G E. 


KK NW, GE. 


K KG W, G WNW. 
K KG WNW, G h. W- 


K KG W, G WNW. 


K KG W, G WNW. 


K W. 


17 


18 


G hor. NE. 


K W, G hor. N. 


KG A WNW, G W. 


KG A WNW, G W. 


K WNW, G h. W-N. 


18 


19 


G hor. N. 


GN. 


G N. [N-E. 


K. A NW. 


K, A NW, G N. 


G W. 


19 


20 


K N, G hor. N. 


KN. 


K N, G h. W-N-NE. 


K N, G h., W-N-NE. 


A WSW. 


Aucun nuage. . 


20 


21 


K hor. NW. 


KNNW. 


K NNW, G h. W-N. 


KNNW. 


KN. 


KN. 


21 


22 


KN. 


KN. 


KN. 


K N. G h. N. 


KN. 


KN. 


22 


23 


K N. 


KN. 


K NW, G h. N-NW. 


K NW, G h. N-NW. 


K KG W, G h. N. 


G NNW. 


23 


24 


KN. 


KN. 


KKNW,Gh. W-N-NE. 


KKNW,G h. W-N-NE. 


K KG W, G h W-N. 


G h. N. 


24 


25 


Aucun nuage. . 


Aucun nuage. 
Stratus SW. 


Aucun nuage. 


G h. W-N-NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


25 


26 


Brouillard. 


K W, G h. W-N-NE. 


K W. G gris SW. 
G h. W-N-NE. 


K W, G gris SW. 
G W-N-NE. 


K W, gros G. NNW. 


26 


27 


Aucun nuage. 

K hor. N, G hor. W. 


G hor. N. 


G hor. W-N-NE. 


Aucun nuage. 


27 


28 


G NNE. 


K NW, G h. W-N-E. 


K NW, G h. W-N-NE. 


KG NW, G h. N. 


Aucun nuage. 


28 ' 


29 


K hor. N. 


A WNW. 


K KG W. 


KKG W. 


KK W. 


KK W. 


29 


30 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. ^ 


K NNW, G hor. NNE. 


K NNW, G h. NNE. 


K KG NW, G W. 


G W. 


30 



i 


nébulosité: 


INSO- 
LATION. 


PLU». 


■BMABOUBS. 


i 




NO 






IS OUI 










7" 


• 
9" 


12" 


14" 


18" 


21" 


MBBt DE ro 


K LB VENT A ÉTÉ 




h 


mm 
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1 


I 


I 
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KG A W. 


Nu^. h. NW. 


8 


9 


AucuD nuage. 


G hor. NW-N. 


G h. W-N otNK. 


G h. W-N et NE. 


K KG, NW, G h, N. 


9 


10 


K W. 


KW, G h. NW-N-NE. 


KW, G h. NW-N-NE. 


Gnimb. N. 


K W, nuag. moy. N. 


K NW. 


10 


11 


A et G W. 


K^KG W. 


C sup. NE, inf. SE. 
KG NW,Gh. W-N-NE. 


G NM\ 


G NE. 


G NE. 


11 


12 


AN. 


KGNNW.Gh.NetNE. 


KGNW,G h W-N-NE. 


KG A NW, G h. N. 


KG A NW, C h. N. 


12 


13 


K KG W, A G WSW. 


KNW. 


KNW,Gh. W-N-NE. 


KNW,G h. W-N-NE. 


KKNW. 


KKNW. 


13 


U 


Stratus E. 


Stratus E. 


A W, stratus S. 


A W, stratus S. 


Gnimb. W. 


Nu«g. moy. W. 
K WSW. 


14 


15 


K WNW. 


K hor. NW. 


G hor. W-N-NE. 


G hor. W-N-E. ' 


K W, G SW. 


15 


16 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


G hor. W-N-E. 


G hor. W-N-E. 


GN. 


G NE. 


16 


17 


K W. 


G hor. N. 


G hor. W-N-NE. 


G h. NE. 


G hor. NW. 


Aucun nuage. 
K NNW, C h. N. 


17 


18 


Aucun nuage. 


G hor. NNE. 


G hor. W-N-E. 


K KG N, G h. W-N-E. 


K NNW, G h. N. 


18 


19 


Aucun nuage. 


G hor. W et N. 


Ggri8ESE,Gh.WetN. 


G SE. 


K NW, G h. W-N. 


K hor. S. . 


19 


20 


G gris E. 


G gris E. 


G gris SE. 


K NW, G E. 


KK W. GE. 


KK W. 


20 


21 


G gris E. 
G SE. 


K NW, G ESE. 


K NW. G ESE. 

G sup. NW, inf. SE. 

KNW;G8up.W,inf.S. 


K NW, G h. W-N-E. 
G sup. NW, inf. SE. 
KNW,Gsup.W,inf.S. 
G W, K NW. 


K NW, C ESE. 


Fracto-stratus E. 


21 


22 


G SE. 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


22 


23 


C W. 


G sup. W, Inf. E. 


KWgrosGh.N-NE-E. 
K NW, G hor. NNE. 


Nuages au SW. 
KNW. 


23 


24 


A W, G NE. 


G W. 


24 


25 


K W. G E. 


KKGAW,Ggri8SSE. 
K KK SW, G h. E. 


Strat. moy. W, G SW. 
K SW, G W. 
KG A Wj G hor. 
K W, G SW. 
Gnimb.SW,Ginf.ESE. 


Strat. moy. W, G SW. 
K SW, C W. 


K W, G SW. 
K NW, G h. NE. 


A G WSW. 


25 


26 


KSW. 


K NW. 


26 


27 


K KG SW. 


K KG SW. 


K A W, G h. W-NE. 


Stratus moy. W. 


GG WSW. 


27 


28 


K KG W, A SW. 


K W, G h. W-N-E. 


K W, G SW. 


KW. 


K W. 


28 


29 


KSW;G8uj).SW,inf.E 
Nimbus SE. 


K W, G SW. 


Gnimb.SW,Ginf.ESE. 


KG A et G SW. 


A G SW. 


29 


30 


Nimbus SE. 


GG SE. 


GGSE. 


KKKAW,Gh.W-N. 


Gnimb. SW. 


30 


31 


Gnimb. SW. 


GG SW. 


GG SW. 


GG et G bas SW. 


A G SW. 


G SW. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

M^ 
Tôt : 



7»» 



I 
6 

10 

5 
3 

7 

I 

i 

10 
10 

3,5 



NtBULOSITt. 



9»* 12»» 14" 18»» 21»» 



3,5 



7 
7 


l 


2 

a 


4 


6 


10 


10 


9 


10 


10 



3,9 



8 

I 

10 

6 
3 
I 
7 



5 

7 

2 

6 

7 
o 



o 

2 

I 

7 
3 
7 

2 

10 

2 

4 

6 

10 
10 

8 
4T5 



2 

7 

4 

3 

7 
10 
3 
3 
o 
3 
3 
10 

4 

10 
3 

I 

7 
I 

10 
5 

4 

8 

7 

5,3 



2 

9 

I 
o 
I 
3 

2 

4 

7 

l 

4 

O 
2 
O 

9 
I 

10 



10 
2 

7 

10 

2 

~3 



INSO- 
LATION. 



h 
l3,2 

3,3 

12,6 

7.6 

9.8 

'V,l 

5.4 
"'2 

?:, 

12,1 
12,5 
12,7 
12,4 

i.,8 
9»5 

11,5 
5,0 

12,3 

6,0 
10,1 

9»2 
12,1 

V.l 

«»9 



^79.7 



BBMABOUBS. 



0,2 
0,0 

0,5 



0,0 
0,2 

a',6 



0,2 

0,4 
0,0 

ii8 
55,0 
61.7 

125,3 



.a. s dans la soirée. 

.n. 

.a. averse entre i4'' et 15**. 

_Q. G vers I5^ 

© T entre ib^ et lô*", T à 22^20. 

T h. W vers 16". 

-Q- T h. NWè i4"io. 

T h. If entre i4"et i5S à i5»'45. 

Ondées à div. reor., T h. IfWetw 
[oans l'aprôs-midi, 
Forte B le soir. 

ei^dir.Wi7"3oài8''i5,^h.Bles. 
Porte B dans la vallée le soir, 
.a. B à l'horizon. 
B à rhorizon. 
B à rhorizon. 

Pi dir. N entre 2»' et 2'»3o, B hor. 
.a. ^ h. N dans la nuit, B hor. 

.A. Forte B à Thorizon. 

T h.NW entre 4»»-5''eti 2'»-i5", ond 

Potiteei^dir.Wv. i^ [l'ap-midi 

.n. ondée Taprès-midi. 

G à 16'' 40. 

T W vers midi,© de il^^^k iS^ib. 
Forte • de S»" à 7»». e dès 20*40. 
Forte • jusqu'à i4'',P!L à i2"3o. 



NOMBBB DB FOIS QOB LB \BNT A ÉJÈ 



3 

6 
9 
12 
15 
18 
21 
24- 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 



NB 



SB 



66 



32 



SW 



62 



NW 



54 



NOMBBB UB 
QOB LB CIBL 



II 



26 71 



3o 



rois 

A ÉTÉ 



n 



40 



NOMBBB DB JOUBi DE 



Pluie 


i3 


Neiffe 

Grôle 


1 

. 5 

II 


Grésil 


Gelée 

Gelée blanche... 

Brouillard 

Eclaii-8 


Tonnerre 



16 



AOUT 1901. 



! 


BAROMtTms A lÈKO 


(700— 4-). 












VBNT 


[dirsction et 


roses (0 


à 9)]. 






1 


Z^ 


6^^ 


9" 


12^ 


15^ 


18" 


2P 


24^ 


Moy. 


3" 


16'' 


9^ 


n^ 


la»* 


18^ 


2tb 


24^ 


Mai. 

da jour. 


1 


3i,t 


3o,7 


3o,Q 
aB,5 


3o,n 

38, i 




38,8 


39i3 


39,5 


3o , 1 1 


Cil. 





c»u 





&w 


ï 


sw 


3 


sw 


3 


Cal. 





E 


3 


Cal. 






2 


^tt><* 


aBfi 


f.:i 


!>g.6 


30,0 


38,86 


C«L 





C*L 





sw 


3 


gw 


3 


sw 


a 


Cal. 





B 


I 


E 








3 


3t>,i 


3o,2 


3û,8 


3l,, 


3i,S 


33,0 


33,3 


3i,lQ 

31,53 


B 


1 




i 


Ctl. 





«\r 


a 


EW 


3 


Cal. 





B 


, 3 


Cal. 








1 4 


3t,S 


^;;^ 


3a, 


^;;f 


3i,6 


3a,û 


3t,a 


3t,i 


r«t. 







T 


i:ii 





sw 


3 


SW 


2 


»W 




Cal. 





Cal. 








5 


3o»1 


3(1, (» 


^n»9 
78.0 


a9i3 


^9t4 


39,1 


3o,oi 


CiL 







3 


sw 


3 


«w 


3 


sw 


3 


Cal. 




Cal. 





Cal. 








6 


\l:i 


^8,6 


aS.g 


a&,3 


37,3 
3*, a 


^7^7 


a7,:> 


38, i5 


Cfel. 







1 


s^v 


1 


sw 


3 


lE 


3 


sw 




B 


I 


E 








7 


i6,5 


a7,a 


3o,3 


ag,oi 


Cal. 





Cal, 


Q 


8W 


t 


KE 


a 


^E 


3 


Cal. 




Cal. 





Cal. 









B 


33,9 


3. ,8 


3a ,6 


3:i.a 


33,0 


3l,a 


3jt3 


3a, 90 
34,54 


E 


f 




3 


K 


a 


sw 


3 


SW 


3 


sw 




Cal. 





E 








9 


3ji,8 
34iO 


35,0 


3j,,9 
34.0 


3/^.5 


34. a 


34,4 


MB 


4 


Ift 


3 


nft 


5 


K 


6 


SW 


3 


8W 




B 


1 


E 








10 


34.3 


:^3,i 


3a, 7 


33,0 


33,0 


33, 5o 


t:iL 







1 


CtL 


n 


sw 


I 


aw 


3 


8W 




B 


1 


E 








U 


3», 7 


3a, S 


33,» 


3a;8 


3... 


3«.5 


3t,6 


3i,4 


3a,afi 


Cil. 





cm. 





CmU 





sw 


3 


sw 


3 


8W 




E 


I 


B 








12 


3o,S 


3o,a 


3û,a 


3o,o 


3^t5 


^9,8 


39.8 


H'I 


19^0 


K 


1 


Qit. 





Ift 


3 


SE 


4 


SE 


3 


SB 




B 


3 


E 








13 
' 14 


3?;{ 


?à 


Î9-» 
3a, r 


3q,3 
3ïpO 


3(^3 

32,0 


3a, 
3i,8 


3o,9 


3i,7 
33.4 


3o,a3 
3t,9i 


C4I. 


3 



Cit. 


3 





5 

3 


E 
SW 


5 

a 


E 
SW 


3 
a 


Cal. 
Cal. 




Cal. 
Cal. 






Cal. 
CaL 








15 


3.,fi 


3.. 4 


3*, 6 


3[,3 


ïQ,g 


a8,3 


a8,a 


37,8 


3o,Qi 


C*l- 





CftI. 




Cat 





sw 


a 


SW 


3 


E 




Cal. 





E 








16 
17 


^7.â 
3i,g 


3a>4 


39.3 
33,2 


39 1 3 
33,5 


3!;? 


3û,4 
33,8 


3r,a 
34,6 


34»7 


^p,65 
33,48 


1 

CaI. 


3 
D 






Ë 

Cal. 


1 




*w 


4 

a 


sw 

fiW 


3 
3 


8W 
8W 




B 
B 


I 

ï 


Cal. 

E 








18 


^,5 


34,3 


34,7 
35,3 


34,6 
35,3 


H 4 


3^,1 
34.4 


3f7 


3f9 
34.5 


34,53 


ft 


I 






JE 


1 ' 


sw 


a 


sw 


3 


Cal. 




B 


B 








19 


34,H 


3Î,q 


35,1 


34,86 


1 


4 






fc 


3 


<K 


3 


n 


t 


B 




B 


4 


E 






20 


34tï 


34.^ 


34,6 


HA 


33.9 


33,6 


34.0 


34,0 


34,10 


K 


3 


HE 




1 


t 


^W 


3 


sw 


8W 




Cal. 





E 








2t 


33,2 
33.3 


33,8 


3i.a 
34.5 


3|,6 


33,6 


3a, 8 


33,3 


31,4 


33,59 
3i,58 
36, a5 


S 


3 


i.iti 




Cil 


Ù 


SW 


, 


sw 


3 


8B 




B 


3 


B 








22 


33,9 


3Î,4 
36,6 


34,6 
;^6,i 


35,6 


35,7 


<£ 


3 






R 


3 


RE 


3 


HE 


3 


SE 




B 


1 


E 








23 


35,8 


36, a 


36, Q 
35, J 


36,4 


35, a 


B 


1 






K 


3 


S& 


4 


SK 


3 


SE 




SB 


a 


SE 








24 


35,3 


m 


34 >« 


H.i\ 


33,7 


33,9 


33,8 


n 


K 


a 






i 


a 


SW 


a 


SW 


a 


SW 




E 


I 


B 








55 


3ï,o 


33,8 


3i,5 


h.l 


3i4 


3o,7 
^5,4 


39,9 


K 


I 






K 


I 


»w 


1 


*W 


3 


SW 




Cal. 





Cal. 








36 


^^.71 


a7>3 
a5,5 


37,0 


îe,3 


7b, Q 


34i4 


36,15 


E 


5 






W 


I 


w 


5 


W 


5 


W 




NW 


6 


NW 








27 


^7,3 


27i7 


î8,i 


a8,6 


3o,3 


3o|S 


V;M 


HW 


e 






yt 


6 


NE 


5 


B 


5 


SE 




E 


3 


NE 






28 


3ij 


3i,8 


3a, a 


3o,7 
3.,^ 


30, a 


a8,6 


39,6 


30.6 

33,9 


lE 


5 


NR 




tB 


T 


SE 


3 


W 


? 


W 




W 


5 


Cal. 








29 


3?;i 


35,0 


3o,o 
35,5 


.^i,5 


3a, 4 


33, a 


lllî 


S 


3 






SW 


3 


»W 


3 


iE 


Cal. 




Cal. 





Cal. 








30 


35.8 


3f5,& 


3h.i 


3€,4 


36,5 


K 


1 






CiL 


O 


BW 


a 


SW 


a 


sw 




E 


1 


E 








31 


3i,63 


35,6 


36,1 


36,0 


35 J 


34,7 


3^,9 


34 t6 


35, 4t 


71g 


" 


ITK 




NE 


3 


SW 


1 


ÏW 


I 


Cal 




Cal. 





B 








Moy: 


3*169 


32,19 


3a, 09 


3^77 


3., 46 


33,00 


33, o5 


3j,86 


f,S 


1,6 


i 


r,6 


3 


|6 


3 


.7 


I 


,4 


1 


,5 


' 


.4 


-1 



i 

A 


TEMPtfRATIJRE. 








BUMIB 


nt El 

15" 


LATIVI 

18" 


21". 








3'' 


6^ 




12^ 


15" 




J8* 



21" 

u 


24" 



Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3^ 


Ô»- 


Q' 


12" 


24' 


Moy. 


u 















1 


16,3 


16,4 


30,4 


33,3 


33,3 


33,0 


19,3 
ra,8 


iS,a 


i9»7^ 


It.l 


35,8 


20,85 


t 


96 


81 


n 


II 


68 


86 


i 


83,3 


1 


2 


17.3 


ï9i7 


ai,.-> 


36,1 


36,0 


ao,3 


^Itl 


a3,4o 


Î7.3 


22, o5 


If 


75 


88 


?! 


83,5 


2 


3 


nA 


aa,o 


3^,0 


36,0 


36,0 


^',9 


31,8 


17,0 


m 


23,35 


100 


Le 


60 


62 


42 


5g,3 


3 


4 


30,7 


31,9 


36,3 


38,1 


37,0 


aa,o 


ao,o 


i<l,8 


33,33 


19,7 
18,9 


24. a5 


S 


60 


h 


54 


62 


79 


76 


56 


63,. 


4 


5 


'9^7 


30,3 


33,6 
33, t 


a5,q 


^u 


11% 


30,3 


7iq 
191" 

31,5 


33,11 


î>7,9 


23,/.0 

22,80 
'PI 


55 


7» 


58 


62 


i 


76 


64 


64,8 


d 


6 
1 


lié 
«7ï = 


18,8 
18,3 


34*0 
35,8 


35^3 
36,0 


aû,o 
it,5 


31,63 

33,34 


18,2 

17,2 


28,6 


44 


tl 


S 


II 


56 
A3 


î^ 


P 


8;î 


6 
7 


8 

9 

10 


31,3 

31,3 

19^^ 


33,1 

33,0 

ai, 6 


77*6 
30,0 
a7,û 


ni 
37,3 


36,8 
36,8 
37,0 


ao4 
ai,o 


30,5 
30,0 
31,0 


a3,6i 


20,1 

«9»7 
«9»o 


38,6 


II 


II 


49 

4? 


5o 
3o 
45 


60 

il 


il 

&8 


«9 
56 


5i,8 
3o,6 
48.9 


8 
9 
10 


11 


30,6. 


33,7 

ar,4 


7^,6 




a8.4 


34.6 


a3,8 


30, a 


34,18 


20,1 


IVJ 


a4»9** 


48 


53 


5o 


53 


5i 


54 


47 


45 


So.. 


11 


\l 


r. 


35,0 


33,5 


30,6 


16, 3 


33,53 


'9iO 


3; ,25 


73 


& 


6q 


ti 


59 


63 


83 


i^ 


58,4 


12 


13 


[8,0 


ai,o 


^5,0 


31 ;6 


>9.6 


31,01 


17,6 


2Ô,I 


23, 5o 


é& 


s 


4' 


ïl 


64 


13 


14 


i«,8 


'9^9 


3a,8 


ll:l 


36,5 


33,0 


ao,a 


'90 

30,8 


33,14 


'7i7 


33,90 


63 


^ 


1^ 


52 


64 


68 


14 


15 


«8,7 


iq,8 


33,6 


36, a 


34,6 


33,3 


33,84 


•7»9 
17,6 


28,0 


33,05 
33,80 


II 


01 


5o 


54 


45 


'a 


52,6 


15 


te 


30,3 


36,4 


36,1 


ï5,6 


31,5 


^9.7 

30,4 


18,5 


33,35 


28,0 


47 


29 


5o 


45 


î 


61 


45,1 


Ib 


17 


18,5 


?t), t 


ï4,7 


11; 


36, a 


a3,4 


30, a 


33,56 


17,0 


28,4 


22,70 


53 


/8 


42 


f! 


28 


61 


i 


i6,3 


17 


18 


»9pS 


aa ,0 


35,3 


S:; 


34,5 


33,0 


33,0 


33,89 


iA,6 


23,95 


il 


r 


40 


33 


ïî 


^0,5 


18 


19 


3,,5 


31,3 


^7.7 

a5,g 


a(|iO 


35,3 


aa,o 


31,6 


34,33 


20,1 


29»7 


24,90 


u 


33 


1? 


ïi 


4» 


^5,1 


19 


20 


31,0 


aa,a 


a^/J 


38,3 


^4t6 


73,0 


ai, 5 


20,2 


3o,2 


a5,30 


56 


60 


54 


58 


58 


52,9 


20 


21 


31,3 


33,0 


36,3 


^7i^ 


38,0 


34,0 


33,0 


31,3 


»4i09 


20,0 


3o,6 


35, 3o 


56 


61 


53 


53 


n 


56 


t 


M 


61, Q 


21 


22 


«9t9 


31,1 


a6,o 


37,3 
35,3 


36,0 


13,7 


-.4 

ai, 3 


30,4 


33,31 


18,8 


28,8 


23,80 


^\ 


i? 


60 


64 


75 


É 


22 


23 


20, a 


30,8 


^4,7 
3^,7 


35,0 


33,6 


30,: 


33,53 


20,0 


26,9 


33,45 


9» 


65 


56 


' H 




76 


V 


23 


24 
25 


'9|6 
18,0 


ï9iB 


38,4 
a6,7 


36,9 

35,8 


aa,3 
33,0 


30,7 

19,3 


18,8 

t6,3 


23,53 

31,08 


19.' 
17,8 


28,S 

26,8 


23,00 

22, 3o 


2? 


56 
66 


^ 


62 

6a 


U 


96 

100 


2®'4 
éa,a 


24 

25 


26 


r6,3 


16.4 


3t,6 


a4.3 


a6,3 


a3,o 


33,6 


3(^9 


3f|54 


ié,2 


28,0 


22,10 


100 


100 


82 


^ 


42 


37 


13 


26 


•27 


16,7 


»7.8 


31,5 


34.9 
a3.8 


aS^a 


ao,7 


18,5 


:3;J 


30,34 


16,1 


26,0 


21, o5 


39 


32 


25 


26 


29 


3i 


3o,3 


27 


28 


:?;; 


33,1 


94tB 


3313 


30,0 


20,76 


i5,o 


26,6 


20,80 


4^ 


36 


U 


38 


38 


n 


36 


U 


34.9 


28 


29 


16,3 


30,3 


^4.<ï 


33,3 


ao,6 


17.4 
18,5 


16,8 


?a 


i4;8 


25,5 


20, i5 


63 


58 


48 


56 


54 


S:; 


29 


30 


i&.^ 


16,5 


33,5 


ïIt7 


33,5 


30,6 


'7*9 




25,0 


■9f9^ 


63 


64.5 


54 


52,1 


65 


65 


60 


63 


30 


81 
Moy: 


'6.7 
18,90 


17.3 

'9r7^ 


33.7 

34, aa 


36,06 


33,0 


"i99 


17,0 
30,53 


10,0 


i9»48 


35:7 


20,75 


61 
65,5 


61 
54,6 


59 
5o,6 


79 
58,7 


89 
65,7 


86 


69.4 


31 
Moy: 


«9,65 


22,22 


«7,96 


27»9« 


22,93 


64,. 


59, » 
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rOIMB ET DIEECnON DBS NUAGES. 








1 

1 






^^,^ 






1 


7'' 


9^ 


12^ 


14^ 


18»» 


21'' 


A C W. 


G SW. 


G SW. 


GSW. 


GSW. 


K A W. 


1 


2 


K W, G sur ITiorizon. 


K W, G SW. 


K W, G SW. 


K W, G SW. 


KKKNW.str.m.NE. 


KNW. 


2 


3 


K hor. NE. 


K hor. NE. 


K ok gros C NW. 


K et gros G NW. 
K NW, G h. W-N-E. 


K AA NW. 


K hor. N. 


3 


4 


KNW. 


KNW. 


K NW, G h. W-N-E. 


K NW, G h. W-N-E. 


G hor. W et N, 


4 


5 


C SW. 


G hor. W et N. 


K KG A NW. 


K KG A NW. 


K NW, G SW. 


GG SW. 


5 


6 


K NW. C hor. N. 


K NW, G hor. N. 


K NW, G hor. N. 


K NW, G gris SSE. 
G hor. W-N-E. 


K W, G h. W-N. 


G hor. SW. 


6 


7 


Aucun nuage. 
KKC AN^W. 


GSW. 


G hor. W-N-E. 


G hor. W-N-E. 


G hor. W-N-E, 


7 


8 


K KG A NNW. 


KNW,Gh.NW-N-NE. 


K NW. G hor. NW-N- 


G hor. N et NE. 


Aucun nuage. 


8 


9 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. W. 


G h. W. [NE. 


K hor. W. 


Aucun nuago. 


9 


10 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C hor. W-N-NE. 


G h. W-N-NE. 


G hor. W-N-NE. 


Aucun nuage. 


10 


11 


K NW, C hor. SW. 


K NW, G hor. SW. 


KKGANW,Gh.W- 


KKGWNW,AW,Gh. 


K A W, G SW. 


G h. S-N-NE. 


11 


12 


K A hor. SE. 


K NW, G SE. 


KNW.GSE. [N-E. 


KNW,G SE. [W-N-E. 


K NW, G SE. 


Kh. W. 


12 


13 


K W, G E. * 


K W, G E. 


K W, G E. 


K W, G E. 


K KK NW, A G SE. 


KNW. 


13 


14 


K AN. 


G hor. NW-N. 


Gros G NW. 


KAelgrosCNW. 
K KG A NW, G hor. 


K A et gros G NW. 
KNW. G hor. W-N-E. 


KNW. 


14 


15 


K KG NW. 


K KG A NW. 


K KG A NW, G hor. 


KNW. 


15 


16 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G h. NE. 


G hor. NE. 


G NE. 


Aucun nuage, 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


G h. W-N-NE, 


G h. W-N-NE. 


G hor. N. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G h. W-N-E. 


G h. W-N-E. 


G h. W-N-E. 


G NE. 


18 


19 


KNW. 


KNW. 


K NW. [NE. 
K.KGNW,Gh.W.N- 


KWNW,GN. [NE. 
K.KGNW,Gh.W.N- 


K W. 


KKW. 


19 


20 


K. KG NW, 


K. KG NW. 


K KK NW. 


KNW. 


20 


21 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


G h. W-N-NE. 


G h. W-N-NE. 


K W. G hor. N. 


K W. 


21 


22 


K W, G hor. NE. 


K W, G hor. NE. 


K W, G SE. 


K W, G SE. 


K W, C SE. 


A W. 


22 


23 


GE. 


GE. 


G SE. 


G SE. 


K KK W, G SE. 


AA W. 


23 


24 


G E. 


G E. 


K KK W, G SW. 


K KK W, G SW. 


K KK W, G SW. 
K W. G SW. 


K KK W, G SW. 


24 


25 


A AA W, G E. 


A et Gnimh. WSW. 


A WSW. 


K W, G hor. 


CG W. 


25 


26 


K KG W, G hor. 


K KG W. G hor. 


G A W. 


C A W. 


G AA W. 


G A W. 


26 


27 


K NW, G hor. E. 


K KK KG NW. 


K NW, G NB. 
G h. W-N-NE. 


K NW, G NE. 
G h. W-N-NE. 


G hor. NE. 


Aucun nuage. 


27 


28 


Aucun nuage. 


G hor. W-NW. 


G hor. W-N-NE. 


G h. NW. 


28 


29 


K W. 


K KG W. 


G hor. NE. 


G hor. NE. 


K W. 


Aucun nuage. 


29 


30 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 

K NW, G hor. NE. 


G h. W-NW-NE. 


G h. W-NW-NE. 


G hor. NE. 


Aucun nuago. 


30 


31 


K NW. 


K KG W, G hor. NE. 


K KG W, G h. NE. 


G hor. W-N. 


Aucun nuage. 


31 



\ 



t 




NÉBILOSITÉ. 






INSO- 




< 


7" 


U»» 


12" 


14»» 


18" 


21" 


LATION. '*-« 


E. 




h mu 


D 


1 


6 


l 


6 


7 


3 


3 


9»6 I, 





2 


4 


a 


a 


l 


a 


9.9 0, 





3 








a 


a 


o 


ia,i 




4 


I 


I 


a 


a 


i 





II. a 




5 


I 





3 


4 


8 


10, a 




6 


4 


7 


4 


a 





i',9 




7 





a 














ia,ô 




8 


3 


3 


I 


1 








13,0 




9 




















13,0 




10 




















13,0 




11 


a 


a 


6 


4 


6 


3 


10,0 




12 
13 




4 


a 
4 


ï 




a 


O 

3 


10,2 




14 


a 





î 


5 


7 


4 


D>3 




16 


4 


6 


3 


a 


a 


11,0 




16 














1 





11,5 




17 




















i.,6 




18 

















I 


11,6 




19 


I 


I 


a 


3 


3 


3 


11,0 




20 


4 


4 


4 


3 


4 


a 


11,0 




21 














3 


I 


11,0 




22 


1 


1 


a 


a 


a 


ï 


71 




'23 


4 


3 


a 


a 


4 




24 


2 


a 


4 


5 


a 


a 


7,3 3o 
9*8 3o 




25 
\ 26 


? 


9 
a 


5 
5 


3 
3 


l 


9 

10 


»7 


\2Z 


a 


6 


4 


I 








11,0 




)IH 














o 





10,8 




'■ ^ 


a 


3 








a 





10,8 




30\ 




















«0,9 




•31 


^1 

'i9 


a 

a. 3 


3 
2>4 


3 
a, a 







a,o 


10,7 




Moy: 






Tôt: 














333,3 6i 


»7 



REMAEQUES. 



Averse le matin. 

.; T au NW vers 17". 



^ à l'horizon Vf le soir. 



Pet. ^ matin, •Kàpartirdeaa" 
# Pk jusqu'à 6". 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
21 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 





NOMBRE 


DE POIS ODE 


LE VENT A 


tft 


N 


NB 


B 


SB 


S 


8W 


W 


NW 




3 


16 










1 


1 


4 


18 














3 


10 


a 




7 








1 


a 


6 




31 










3 


6 




30 










a 


5 




13 










»7 


I 








I 




' 


n 


1 








' 


I 


13 


85 


31 




60 


7 


3 



59 



NOMBRE DE POIS 
QUE LE CIEL A ËTt 



67 



II 



68 



II 



i3 



NOMBRE DE JOURS DE 



Pluie 4 

Neige 

Qrôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 

Eclairs 3 

Tonnerre 3 



Obs. de Nice. — XIII. 



i8 



SEPTEMBRE 1901. 



i 

l 


BAROMtTRB A ZÉRO 


(700- -^). 










YBNT [dIR 


BCriON ET 
l^ lî 


FORCE (0 à 9 


)]. 








1 


3^ 

33,8 


6^ 
3i,M 


- 9^ 
33,3 


12'' 
33,1 


15^ 

32,4 


3i,7 
3o,S 


21'' 


24' 


Moy. 


3»» 


6»» 


9»» 


lî 


►»» 


18^ 


21 


II 


24 


* 


Max. 

dajonr. 


3ï,. 


3^'74 


K 




B 




SW 2 


8W 


^ 


SW 


2 


B 3 


B 


I 


B 


j 




2 


l'oj 


3l,2 


3i,5 


3o,8 


'Son 


3i,o 


3i,fo 


S 




8W 




8W 2 


«W 




ai. 





Cal. 


ai. 





ai. 









3 


30.2 


3o,Q 

23,0 


29,2 


23,2 


37.7 


36,0 


20,03 

24,81 


Cal. 




SB 




SB 2 


B 


6 


B 


5 


B 5 


B 


4 


B 


3 






4 


25, •s 


?4.3 


20,0 


24,, 


2A,8 


B 




B 


' 


SW 2 


8W 




8W 


2 


8W I 


ai. 





B 


2 






5 


a3,8 


22,6 


23,0 


23,0 


24,1 


33,41 


B 




B 




B I 


SW 




SW 


2 


ai. 


ai. 





ai. 









6 


8:! 


24.2 
29,8 

33,4 


25,6 


26,2 


56,4 


37.» 


î8,5 


nii 


26;5i 


e 




NI 




Cal. n 


SW 


2 


•W 


2 


ai. 


ai. 





ai. 


» 






7 


3o,8 


3i,4 


3i,5 


3«,6 


3»,8 


3318? 


B 




NK 




SW I 


8W 




SW 


I 


ai. 


ai. 





au 









8 


3^,2 


34,ï 


33,8 


33,6 


r. 


34.1 


Cal. 





Cal. 




B 1 


SW 




SW 


2 


SW 2 


ai. 





ai. 









9 


iï:? 


33:7 
32,4 


338 


33,3 


32,8 


3i,8 


33,41 


B 


I 


B 




Cal. 


w 




w 


^ 


SW 2 


E 


I 


E 


I 






10 


32,3 


3i,9 


3.,4 


3«.7 


3t,6 


32, o3 


Cal. 





ai. 




Cal. 


SW 




SW 


I 


Cal. 


ai. 





ai. 









11 


22,4 


3o,2 


So,9 


3o,o 


î»9.o 


28,5 


28,2 


87.5 


29,38 


Cal. 





Cal. 




Cal. 


ai. 





ai. 





ai. 


E 


1 


B 


2 






lî 


î»4,4 


33,0 


22,0 


20,7 


«9»9 


22,1 


M,8 


33,54 
22,04 


Cal. 





8B 




NW 7 


NW 


4 


NW 


6 


!«W 4 


NE 


6 


NE 


4 






13 


22,5 


23,0 


22,5 


21,8 


21,4 


3. ,4 


ai ,3 


NR 


2 


XK 




ai. 


W 


2 


ai. 





B I 


NE 


4 


NE 


2 






14 


21,0 


21,1 


21, g 


. 22,1 


21,5 


21,6 


22,7 


a3,6 


3. .04 

28,54 


Cal. 





B 




ai. 


B 


I 


SB 


2 


ai. 


ai. 





B 


I 






15 


24,0 
26.4 

3o,6 


24,2 


25,0 


25,4 
28,3 


24,0 


34,3 


34.9 


a5,8 


B 




B 




B I 


W 


2 


MW 


6 


SW I 


;«B 


4 


B 


2 






16 


37»4 


28,0 


28,5 


2», 9 


3o,i 


3o,7 


Cal. 




Cal. 




Cal. 


W 


I 


W 


I 


B I 


ai. 





Cal. 









17 


3i,i 


32,5 


32, q 


ll:î 


33,1 


33,7 
33,8 


33,» 


32,5o 


K 




E 




SW 1 


SW 


2 


SW 


2 


SW I 


NE 


2 


ai. 









18 


32,0 


32,3 


33,0 


3a,9 
34,4 


32,8 


34,0 


33,91 


Cal. 




B 




SW I 


ai. 





SB 


4 


R 4 


Cal. 





ai. 









19. 


33.8 


33,6 


ni 


33,7 


33,5 


33,0 
3r,5 


33.7 


33% 


Cal. 




B 




SW 2 


8W 


2 


SW 


2 


SW 1 


B 


4 


B 


4 






20 


33,3 


33,0 


33,1 


32,, 


3,, 8 


,3..î 


32.45 


B 




B 




Ctl. 


SB 


2 


SB 


3 


Cal. 


Cal. 





B 


2 






21 


3o,i 


99,4 


28,6 


28,1 


37,5 
25,5 


a2>9 


26,3 


i% 


37,78 
26,18 






B 




B 8 


E 


5 


B 


6 


R 2 


E 


4 


E 


8 






22 


i4,9 
a9»5 


24,5 


34)9 


25,6 


28,3 






B 




Cal. 


Cal. 





B 


2 


ai. 


ai. 





E 


I 






23 


•»9»9 


3,,!J 


3i,6 


3o,7 


3o,2 


39,8 


28,4 


30.29 






B 




B 2 


B 


5 


B 


5 


E 6 


B 


7 


E 


8 






24 


27»9 


27>7 


«9*2 


a9»3 


lî\t 


're 


39,0 


27,55 






B 




8 1 


ai. 





Cal. 





s I 


B 


2 


E 


4 






25 


27 »7 


27,0 


ii:t 


27t> 


m 


28,3 






K 




ai. 


B 


5 


SB 


I 


B 6 


NE 


2 


at. 









26 


2é,é 


3o,o 


3i,Q 
35,8 


32,0 


32,2 


33,6 


3i,64 






B 




ai. 


W 


3 


ai. 





SW 2 


ai. 





B 


i 






27 


33,6 


34, a 


35.5 


35,2 


36,o 


36.0 
38,3 


3^16 


35,55 






B 




Cal. 


ai. 





w 


2 


B 1 


ai. 





B 






28 


3é*3 




37»9 


37,8 


U:l 


37,5 


37»7» 


Cal. 




Cal. 




s I 


MB 


4 


B 


6 


W 1 


RE 


6 


NE 


4 






29 


3q,Z 


39,2 


36,9 


3q,8 


3819 


39,06 


:fE 




B 




Cal. 


B 


4 


B 


8 


: i 


B 


1 


B 


I 






30 
Moy: 


39,3 


40,3 
3o,4o 


39» 9 
3o,32 


39.4 
29,87 


39,1 
39.77 


39.4 
3o,35 


39,46 






B 




B 2 


B 


4 


B 


5 


B 


3 


B 


4 






>9,84 


î>9»79 


3o,38 


3o,09 


1, 


2 


1,8 


1.3 


2 


,3 


2 


r7 


1,8 


I 


n 


2 





1 



i 




TBMPtRATtRE. 








HUM,E 


»it£ ri 
15^ 


tLATIYl 

18»' 


211. 






S 

< 





3'' 




6»» 



9^ 



12'" 

• 





18^ 



21^ 



24^ 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3^ 


e' 


g»» 


121. 


24'' 


Moy. 

































1 


'^,9 


'5,7 


«9,5 


22,0 


'9î5 


17,8 


18,0 


18,1 


,8,31 


10,0 


25,0 


20,00 


73 


75 


73 


66 


78 


34 


94 


98 


81,1 


1 




2 


I«,0 


30,4 


'9,7 


'^5 


20,4 


'9,S 


,8,7 


'«,4 

30,4 

«7»^ 


,7,68 


'7,7 


25,6 


21,65 


98 


98 


93 


63 


9' 


^ 


!î 


96 


99,9 


2 




3 
4 


18,5 


30,7 
24,0 


25,3 
21,0 


22,3 

'9,7 

22,5 


'9,6 


,8,.1 


21,01 
«9,34 


'7,7 
.7,6 
i5,o 


26,1 
•^5,7 


vs 


98 

73 


g? 


84 

60 


É 


i! 


62 
9' 


3 
4 




5 


i5,2 


22,1 


22,6 


'9,4 


18,5 


'7»7 
'9,3 


34,7 


19,8.1 


^ 


Il 


57 


65 


II 


II 


qa 


77,4 


5 




6 


i5,8 


i5,6 


31,7 

22,4 

22,6 


24,0 

23,0 


23,1 


21, c 


20,5 


20,, 3 


'4,9 


260 


20,45 


60 


54 


61 


6 




7 


'2»7 


'7»7 


21,2 


20,1 


20,0 


'7,4 


'9,9'i 


'7.3 


35,0 

35,1 


20,60 


7? 


90 


62 


r, 


88. 


^ 


93 


94 


7 




8 


18,0 


«7.^ 


24,3 

il 


22, /^ 


20,2 


18,2 


'7,8 


20, ,0 


17,3 


21,20 


t 


u 


64 


2? 


96 


98 


l 


8 




9 


17,6 


17,3 


23,7 


25,0 


20,5 


18,6 


ié,2 


20,95 


'7,0 


37,3 
20,7 


22, i5 


67 


9' 


II 


&î 


9 




10 


17,6 


17,0 


2l,é 


22,2 


'9i6 


'9»o 


'7,9 


'9i9' 


'7,0 


21,35 


88 


70 


89 


93 


10 




11 


m 


17,» 


21,^ 
19,3 


34,0 


'9,4 


19,6 


18,7 


r, 


«9»35 


'6,9 


34,7 


20,80 


ti 


i 


l] 


66 


95 


88 


83 


89 


85,5 


11 




12 


18,6 


25,1 


20,2 


;?:; 


'7,3 


'9,6. 


16,2 


367 


21,45 


4o 


3o 


4(. 


39 


5o 


45,3 
07,0 
6{,3 


12 




13 


'3,0 
10,4 


1,8 


^«,3 


20,0 


«9,3 


'4,3 


,3], 


15,59 


-.4 


2,;é 


.6;jo 


57 


si 


. 54 


6a 


90 


811 


76 


13 




14 


i5,i 


19,8 


21,3 


1Q,6 


léiî 


i5,5 


•3,9 


17,28 


u,3 


33,9 


,7,60 


8 


52 


hZ 


60 


00 


i 


^ 


8| 


14 




15 


.5î 


«4,8 


'7,' 


21,2 


18,8 


'1;2 


lî 


.é5i 


.•i,6 


22,1 


'7,35 


62 


59 


5o 


37 


39.4 


15 




16 


n,5 


'3,9 


12,3 


'9f^ 


20,2 


i5,6 


,6,78 


■ 1,3 


21,6 


.6,45 


i 


79 


6, 


6, 


60 


lî 


70 


6q,3 


16 




17 


•3,4 


14,0 
16,0 


ié5 


20,5 


iS,6 


,6,8 


16,6 


".9 


lllî 


.6,90 


72 


65 


y 


69 


83 


7? 


8o|o 


17 




18 


i5,o 


.7,8 


20,6 


30,4 


18,0 


'7,0 


,7,2 


'7,75 
18,78 


•4,1 


,8,95 


75 


7* 


îl 


90 


93 


93 


18 




19 


16,7 


16,0 


19,8 


23,6 


22,0 


18,6 


ié,5 


'7,0 
'5,7 


.5,3 


34,4 


,9,80 


95 


u 


64 


Sa 


73 


70 


6, 


■10,8 
65,9 


19 




20 


'7»7 


16,3 


21,8 


22,6 


21.6 


18,5 


18,0 


19,03 


.5,7 


20,2 


20,45 


^7 


57 


57 


58 


74 


73 


87 


20 




21 


17,6 


20,0 


\ii 


18,6 


17,0 


«3,7 


,6,5 


18,8 


'7,83 


.5,4 


22,3 


,8,85 


58 


4' 


52 


80 


2° 


98 


73 


64 


66,0 
9». S 


21 




22 


ié,4 


'4ï9 


16,2 


1-7,6 


16,0 


15,0 


«4,3 


i5,6o 


•>.9 


20,2 


,6,55 


88 


97 


88 


93 


89 


î 


9^ 


22 




23 


i3,6 


14,0 


'9,6 


.8,4 


'6,9 


,8,6 


«3,7 


,6,65 


•!'• 


20,0 


,6,55 


90 


ÎS 


7' 


u 


V 


^ 


59 


73,8 


23 




24 


ié,8 


'5,4 


,7,5 


ié,6 


,5,6 


'4,4 


,3,9 


15,74 


i3,o 


30,9 


,6,95 


100 


,00 


II 


97 


|>°.3 


24 




25 


.3,5 


«4,5 


17,5 


'7,6 


'7,' 


'4,0 


i3,i 


12,0 


'4,9' 


11,6 


'9,6 


,6,25 


98 


84 


II 


II 


,00 


100 




25 




26 


12,1 


il, 8 


'7,9 


'9,6 


«9,» 


16,6 


'4,4 
lë.n 
,7,8 


.3,8 


'7,48 


m 


,6,5o 


2? 


90 


? 


74 


86 


83 


7^,4 


26 




27 


i3,4 


i4,6 


ié,5 


33,7 


20,4 
20,6 


16,8 


18, j 


.3,0 


18, 3o 


lî 


II 


67 


II 


82 


?7 


72-3 


27 




28 


»6,9 


«7,4 


20,0 


22,0 


18,6 


ié,Q6 

18, 36 


,6,8 


23,8 


19,75 


86 


43 


46 


42 
5, 


40 


M,o 


28 




29 


18,1 


id,o 


;§;3 

'9» 70 


21,7 


'«,9 

20,3 

20,34 


•7,3 


'7,3 


16,6 


235 


20, ,5 


79.7 


38 


îl 

65,7 


42 

45 

63,3 


52 


58 


56 


47,6 


29 




30 
Moy: 


i6,g 
16, o3 


17.3 
16,17 


22,0 
21,75 


'9,3 
'7»05 


'7>4 
'7, '9 


,7,5 


i8,63 


,6,3 


23;2 


'9,75 


5, 
75, p 


57 

68,0 


56 
78,7 


53 
76,8 


48 


5a, 5 


30 
Moy: 




16, 4o 


18,19 


,4,82 


23,62 


,9,22 


80,2 


73,5 
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19 



a 
!; 

a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


FORME ET DIBICnON DBS NOACBS. 


i 


7* 


9^ 


12" 


14" 


18" 


21" 


K W. 

GSW. 

G SE 

K W* G hor. N-NE. 

GE. 

K W, G E. 

A W, strat. moy. SW. 

C sup. SW, G inf. E. 

Aufcun nuage. 

K KK WNW. 

KK W, G SW. 

K KG NW, G h. NE. 

KNW. 

Stratus moyen SW. 

K WNW. 

K N. 

KK KG W. 

K WNW, A W. 

KG NW. 

KKG W. 

Nimbus Ë. 

K KG W, gros C ESE 

Brouillard. 

KSE,nuag.moysESE. 

KKCN,8tr.moy.NE. 

Stratus moyen E. 

G NE. 

Stratus moyen ENE. 

GG E. 


K W, C hor. E. 

G SW. 

G SE. 

K W, C SW. 

GE. 

K W, G E. 

rr w 

KW,Csup.SW,inf.E. 

G hor. NE. 

K KK WNW G h. N. 

KK W, G SW. 

AA SW. 

KKGNW,Gh.W.N.E. 

K NW. 

K W. C SW. 

K NW, G E. 

K N, d ENE. 

KK KG W. 

K WNW, G NE. 

KG NW. 

K W, G h. W et NW. 

Nimbus E. 

K KG W, gros G ESE. 

Brouillard. 

KG ESE, G gris E. 

K N. A NE. 

KG N, G E. 

G NE. 

Stratus moyen ENE. 

GG E. 


K W, G SW. 

Stratus uniforme. 

K W, G E. 

K W, G SW. 

K W, G SW. [UE. 

K KK KG W, C h. W- 

Stratus moyen SW. 

K W, G SW. 

G hor. NE. 

K KK WNW, G h. N. 

GGSW. 
AASW. 
KG A NW. 
K NW, C SE. 
K W, G SW. 
K NW, G E. 
K N, G ENE. 
KG A W. 
K WNW, G NE. 
K W, G SSE. 

Stratus moyen SE. 

Nimbus E, Brouillard. 

KG W, Nimbus SE. 

Gnimb.SW,strat.ESE. 

KGESE.Ggr.E.Gnimb. 

K N, A NE. [SE. 

A NNE, Gnimb àVw. 

CNE. 

KG A ENE, G ESE. 

KK WSW, G ENE. 


K W. C SW. 
Stratus uniforme. 
K W, G E. 
K W, C SW. 
KW.Ghor. [NE. 
KKJ^KCW.Gh.W- 
Str. moy. SW. 
K KG W, G SW. 
G hor. W et NE. 
K W, G SE. 

Gnimb. SW. 

K SW, G hor. 

K NW, G WNW. 

KNW,GSE,gr.Gh.N. 

KKGW.gr.CWSW. 

C 8up.WNW,inf.ESE. 

KG NW, G horizon. 

KG AW. 

K WNW, G NE. 

K W, G SSE. 

Nimb. ESE. 

Gros C ESE, strat, E. 

KK W, Nimb. SE. 

KK W, Gnimb. SW. 

KGESE,Ggri8E,Cnb. 

ANNE. [SE. 

Gnimb. NNW. 

G NNE. 

AA ENE. 

K SW, G E. 


GGSW. 
Stratus SW. 
K KG W, C E. 
K W, C SW. 
K KK W. C horiz. 
K KK KG W. 
K W, G SW. 
KG W, G SW. 
K NW, strat. S. 
K W, G SE. 

GG SW. 

G NW. 

K NW, A W. 

C hor. N. 

K KG SW, G W. 

K NW, C W. 

Nuag.moysW,str.SW. 

Stratus E. 

G hor. W et NE. 

CGN. 

Nimbus ESE. 

G E 

Nimbus E. 

KK W, Gnimb: SW. 

Gros C WNW, str. E. 

ANE. 

Stratus moyen NE. 

CNNW. 

GG E. 

K SW, G E. 


GG SW. 

GG SW. 

G E. 

G E. 

GE. 

C SW. 

G SW. 

K "W 

K NW. stratus S. 

A A uniforme. 

GG SW. 

GNW. 

Nuages hor. S. 

Aacun naage. 

K SW, C hor. N et E. 

KNW. 

Stratus moyen W. 

Stratus E. 

Nuages hor. NE. 

CGN. 

Nimbus E. 

C E 

Nimbus E. 

Nuages moyens ESE. 

Brouillard. 

KNNE. 

ANE. 

Nuages hor. NE. 

CCE. 

K SW. 


l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
. 12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Mov; 
Tôt; 



7'' 



5,5 



NÉBl'UlSITlt. 



i)"* 



5,1 



12»' 



SA 



14'' 



6,1 



18" 



6,4 



211. 



^n 



INSO- 
LATION. 



Il 

^»7 
9»7 
9»? 
9;f 

9»> 

V,l 

l'.o 
7»o 



î 



i 



'i 

8.6 
8,6 

3,6 

'»4 
3, a 

3,2 

6,6 
7,4 
9,0 

2,3 

6,1 



189,9 



2,6 
0,0 
5,3 



0,7 

0,6 
oi6 



37.5 
aé,3 

A% 

7,« 
0,0 
0,3 



«09,4 



BBMABQUBS. 



• de i6^3oài8"2o. 
G vers 20", "^ N soir. 

• [^ de II" à i3>>, ^ BNB le soir 



• = de 17" à 18". 

'^ Àl'WetàrBlesoiretttelanuit. 
.a., averse à i4", ^ au NB le soir. 

# de i5"2oài4"4o,'^ hor. E soir, 

-O. 

^ hor. B le soir. 



• toute la soirée et la nuit. 

• toute la matinée, = vers 12". 

• le soir et la nuit. 

• toute la matinée, = par inter. 

• de i5"^5à22\ [^ tior. Sontre 19" 
Gài5". [et2o", = à2i\ 
.Q., ondée de i4" à i4"35. 

.a. 

G vers 6". 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 





NOMBBB 


ns POIS QUE 


LE VENT A 


ÉTÉ 


If 


NB 


B 


SB 


8 


SW 


w 


NW 




2 


18 














3 


7 


2 




I 








I 


I 


2 


7 
10 


5 


I 






7 


4 




9 


3 


a 






II 




I 


7 


I 


I 




6 


10 














3 


>7 














16 


9'» 


8 


3 


^ 


9 


5 



7" 



7 

y 
12 

14 
18 
21 



Tôt 



NOMBRE DE POIS 
QUE LE CIEL A ÉTÉ 



5o 



36 



2- 



53 



3i 



NOMBBE DE JOUES DE 



Pluie 14 

Neige 

Gréîe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 4 

Eclairs 7 

Tonnerre 2 



so 



OCTOBRE 1901. 



i 

s 

1 


BAAOMftTRE i 


i ZÉRO 


(700— H- ). 












TRNT 


[OIRRCTION IT 


FOICR (0 


à 9)]. 










3^ 


6^ 


9^ 
37,0 


12^ 
36,1 


15^ 
35,0 


18k 
34,0 


21^ 

33,7 
33 5 


24' 


Moy. 


3^ 


6^ 


9^ 


12^ 


15k 


18^ 


21 


b 


24^ 


Mas. 

dttjovr. 


38,0 


37>« 


33,3 


35,53 


B 


4 




4 


B 


6 


R 


7 


R 


6 


B 


8 


R 


7 




1 




2 


33,8 


3i,2 


32,0 


32,9 


32,9 


32,9 


33,5 


32,95 


R 


I 




I 


B 


2 


Cal. 





Cal. 





R 


I 


Cal. 







I 




3 


33,2 


33,0 


33 5 


33,. 


32,5 


33,0 


3^2 


3a,a 


32,90 


B 


I 




4 


E 


4 


R 


ï 


R 


6 


R 


6 




7 




5 




4 


3.,8 


32;. 


1:;! 


324 


3i,8 


3i,8 


3i é 


3. ,7 


32, o3 


B 


4 




2 


N 


I 


R 


W 


I 


8W 


I 




2 




3 




5 


.3i,3 


3i,8 


32Z 


3i;7 


ï:i 


3» 9 
23,6 


3.;, 


3i,oo 


B 


I 




I 


B 


I 


8 


2 


Cal. 





Cal. 







I 


Cal. 







6 


3o,4 


3o,i 


K 


28,3 


26,2 


ao,i 


26,68 


Cal. 





Cal. 





W 


I 


8W 


2 


8W 


5 


w 


6 




2 


w 


g 




7 


«6,0 


i5,8 


16,8 


i8,i 


iî:l 


21,1 


»3,q 


18,55 


w 







8 


W 


6 


NW 


4 


R 


4 


N 


4 




i 






8 


î»4,4 


25,3 


26,6 


27:3 


25,3 


20,2 
25,1 


*9>9 


27,34 


NE 


6 


NE 


4 


NB 


I 


NW 


I 


Cal. 





Cal. 





KR 


NR 


5 




9 


iî:t 


29,5 
28,9 


29,6 


27i9 


a4,3 


a7,S 


27,35 


Cal. 







1 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





8W 


6 




2 


Cal. 






10 


29, « 


a9iO 


29,4 


3o,4 


3.,8 


3a,4 


29,94 


E 


I 


Cal. 





Cal. 





R 


4 


SR 


5 


8W 


2 




4 


NR 






11 


ivi 


32,5 


33,3 


32,8 


3i,4 


3i,4 


3a,. 


3a,. 


32.25 


E 


I 




3 


Cal. 





Î«E 


I 


8R 


1 


8 


I 




3 








12 


3i,o 


3i,3 


3o,9 


3o,. 


3o,i 


3. ,7 


IV,I 


3o,q4 
3i,3q 
3o,45 


Cil. 







2 


Cal. 





Cal. 





8R 


1 


8R 


I 




X 








13 


3o,2 
3o,é 


3o,Q 


3i>7 


3'^2 


3i;4 


3i,3 


3.;ii 


E 


6 




4 


R 


1 


R 


2 


R 


2 


E 


I 




I 








14 


3o,6 


3o,9 


3o,é 


29,9 
28,2 


3o,. 


3o,4 


3o,2 


B 


3 




2 


R 


2 


R 


2 


R . 


2 


SR 


I 




4 








15 


29»? 


28,5 


28,9 


2l;3* 


a8,i 


m 


26,9 


28,30 


B 


I 






NR 


6 


NB 


l 


R 


e 


R 


5 


g 


3 








16 


4'î 

28,5 


25, 


25,6 


26,5 


ai.i 


28;? 


26,65 


E 


2 




Cal. 





8W 


Cal. 





R 


2 


8W 


2 


Cal. 






17 


a5,4 


29i> 


IH 


28,v 


a8,A 
«7.3 


27,7 


28,61 


cm. 







2 


R 


I 


R 


4 


R 


4 


NE 


4 


NR 


I 








18 


26,1 


26,3 


25,5 


J6,a 


27,7 


26,26 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





W 


a 


NW 


2 


NB 


i\ 


Cal. 





Cal. 






19 


lu 


a8,5 


m 


3o,i 


29i9 


3o,5 


3o,4 


lé 


20,56 


Cal. 







I 


Cal. 





W 


I 


R 


4 
4 


B 


4 




I 








20 


18,0 


28,5 


27,9 


as;. 


a8,a 


28,23 


E 


4 




2 


Cal. 


•0 


R 


4 


B 


B 


6 


8W 


2 


Cal. 






21 


î>9t7 


a8,i 


ï8,4 


28,2 


27)9 


^:5 


Mfs 


25,9 


2^,86 
24, 3o 


Cil. 





Cal. 







4 


Cal. 





Cal. 





8 


I 




3 








22 


24,1 


m 


ïï,8 


22,7 


23,4 


28,0 


R - 


3 




6 




I 


Cal. 





Cal. 





:<B 


1 




I 








23 


29,0 


3a ,4 


32 ;â 


33;2 


33,8 


34,8 


35 I 


32,69 


B 


I 




I 




I 


R 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 






24 


?4»9 


35,0 


35,8 


35,6 


35,2 


l^^l 


35, 


35,8 


35,^9 


Cal. 







I 




1 


W 


3 


8W 


2 


Cal. 







3 








25 


35,0 


34,2 


34,î 


33,6 


3i|9 


3i,3 


3., a 


3o,9 


tjâ 


B 


2 




4 




I 


8W 


2 


8W 


I 


R 


I 




4 








26 


3o,T 


3o,3 


3i,o 


3o,9 


3o,5 


3i,i 


3>!7 


32;3 


R 


I 




I 


SR 


1 


8R 


2 


8R 


2 


R 


2 






Cal. 







27 


32,5 


33.5 


m 


355 


35,6 


36,3 


37,0 


^4 


35, 3o 


Cal. 







4 




! 


8R 


8 


8R 


l 


R 


6 




I 


Cal. 







28 


36,5 


36,6 


36,4 


34,7 


35,3 


h 


35,68 


Cal. 





Cal. 







2 


NR 


4 


."«R 


B 


3 


NR 


5 


NR 


5 




29 


33,2 


32,3 


3i,9 


3o,2 


3o,; 


28,5 


28,0 


iki 


NE 


ï 


NE 


3 




I 


NR 


8 


NR 


7 


NR 


5 


NR 


4 


NR 


4 




30 


25,9 


24,3 


24,7 


23,8 


22,8 


23,2 


a4.. 


«4,2 


NB 


RB 


6 


NR 


i 


R 


R 


7 


NR 


8 


NB 


7 


NE 


l 




31 
Moy: 


23,7 

^9»79 


24,0 
Î9.54 


25,1 

3o,io 


25,7 
29,89 


26,4 
29,42 


29»7 
29,67 


3o,. 
3o,o6 


3o,9 


NE 


5 


NB 


4 


NR 


NR 


NR 


7 


NR 


2 


NR 


2 


NR 




30,07 


29,82 


2 


« 


2 


,5 


2 


|0 


3 


,0 


2 


,9 


3 


,0 


2 


,6 


2 


,3 


• 





1 


TRMPiRATURR. 








BUMID 


ITÉ RE 
15^ 


LATIVB 

18'» 


21* 






ï 




3»» 



6' 




9* 

U 


12' 




IJV» 
e 


18'' 



21^ 



24»' 


Moy. 


MiD. 


Max. 


Moy. 


3» 


6^ 


g* 


12'' 


24'' 


Moy. 

























1 


>7,7 


«9,4 

l5,2 


ao,4 


«9,0 


,5,6 


.5,5 


i5,o 


i5,6 


17,00 


16,5 


20,9 


18,70 


48 


5? 


49 


63 


89 


98 


93 


100 


73,6 


1 




2 


«4,8 


i5,o 


17,0 


,6,8 


i5,6 


10,70 


\li 


18,0 


«5,95 


98 


98 


86 


97 


98 


93 


88 


94,1 







3 


14,5 


i3,8 


17,5 


.6,6 


,5,0 


12,6 


«3,4 


«4,90 


«9,0 
ii,5 
18,6 


16,20 


6j 


tl 


^6^ 


80 


82 


100 


.00 


79 


9«,6 


3 




4 
5 


i3,6 
12,4 


«',9 

11,0 


i6;3 

18,0 


.7,3 
.8, a 


,a,6 
.3,5 


12,5 


11,8 
12,2 


14,10 

i3,85 


";3 

10,0 


tfo 


Ê 


68 
61 


80 
83 


77 


M 


4 
5 




6 


i3 3 


«3,6 


17,0 
18,0 


18,6 


•5,4 


«4« 


i5,45 


11,1 


«9,8 


.',45 


lï 


69 


60 


6 




7 


ï4,4 


l5,2 


21,5 


'9,5 


.4,3 


.4,0 


.3,. 


.625 


«2,9 


22,9 


'7,90 
.5,00 


58 


38 


i 


32 


3o 


3i 


4',» 


7 




8 


12,2 


«2,1 


.A,2 

i3,o 


»7,« 


,5,7 


«a,. 


.o,a 


««,7 


i3,i6 


11,3 


,8,7 


32 


33 


a 


il 


55 


56 


11 


44,« 


8 




9 


10,2 


8»' 


«7,4 


«9,7 


,6,6 


.3,5 


i3,o 


14,06 


9i« 


21,2 


,5,,5 


61 


67 


63 


81 


67,0 

64,6 


9 




10 


12,0 


i3,5 


«8,7 


«9,5 


•7,6 


,5,4 


,a,4 


«2,7 


i5,23 


",4 


22,0 


.6,70 


86 


70 


5o 


55 


56 


69 


76 


55 


10 




11 


10,5 


10,2 


«7,0 


'â'J 


,6,6 


:^,§ 


'î,4 


«0,7 


«3, -75 


9,8 


10,8 
«8,9 


.4,80 


75 


70 


U 


4^ 


52 


59 


66 


76 


60,0 


U 




12 


10,7 


11,0 


16,0 


,7,0 


..,8 


11,0 


«3,70 


9'î 
9,3 


..,3o 


II 


ï 


éi 


65 


67 


82 


88 


72,4 


12 




13 


10,9 


10,8 


«4[,5 


nl/f 


,i,a 


«4,3 


,a3 


11,2 


.3 33 


«9,0 


.4 i5 


69 


58 


68 


II 


81 


85 


75,8 


13 




14 
15 


l3,2 


..,5 

i3,i 


16,5 
«2,4 


.1.3 
.6,. 


,6,6 

,5;3 


i5,5 
i3,8 


.3,7 
• a, 4 


,4,0 

12,6 


.4,53 
i3,62 


10,0 


20,1 

«6,4 


k 


Ê 


60 
60 


4« 
84 


f, 


56 
65 


65 
88 


67 
74 


39,« 

71,8 


14 
15 




16 


",9 


ia,8 


i5,o 


.8,a 


'7.0 


i5,o 


.3,6 


i3,i 


14,70 


«0,9 


«9,« 
«3,9 


i5,oo 


65 


Û 


63 


57 


t 


n 


93 


72,8 


16 




n 


i3,o 


II, a 


.4,=. 

15,0- 


.5,0 


.5,5 


«4„2 


,5,0 


«4,0 


;i:3? 


11,1 


i3,5o 


tl 


83 


V 


68 


72 


78,3 


17 




18 


10,0 


«4,7 


ao,o 


■9>4 


«?,4 


'417 


12,5 


.2;6 


21,2 


16,00 


75 


63 


75 


2? 


78 


18 




19 


.a,3 


..,é 


16,6 


19,0 


.5.4 


«4,4 


.5,0 


14,0 


iÂ,82 


11,1 


«9,7 


•5,4o 


80 


88 


70 


90 


9^ 


98 


83,8 


19 




; 20 


.5,7 


.3,7 


«4,« 


.3,5 


•3,4 


«3,4 


.3,5 


t3,o 


«^,79 


i3,o 


«^,9 


'4,45 


99 


100 


100 


99 


100 


96 


90 


93 


97, « 


20 




21 


ia.3 


•0,4 


i3,6 


.5,6 


.3,6 


12,4 


10,6 


«0,9 


12,43 


10,1 


'7,' 


,3,60 


n 


Û 


78 


66 


65 


^ 


82 


70 


u:î 


21 




22 


10,6 


i3,. 


11,0 


.3,6 


.3,6 


12,2 


„,5 


10,1 


12,23 


10,2 


iLe 


,a,4o 


88 


88 


86 


'â 


100 


22 




23 


10, a 


.1:4 


.6,0 


.4,4 
.5,, 


12,0 


i.,5 


11,8 


12,45 


9,2 


.6,8 


,3,00 


92 


82 


65 


65 


ît 


i 


i? 


8.,o 


23 




24- 


.o,a 


•',6 


.8,6 


12,8 


i3,36 


10,2 


«9,5 


,485 


t 


V, 


58 


îl 


77 


6q,5 


24 




25 


..,6 


i.,a 


.56 


,8a 


P 


'2,9 


i2;3 


i4,oo 


9,7 


«9,2 


'^;45 


45 


53 


7^ 


81 


6i,6 


25 




. 26 


10,1 


.0,6 


.3,4 


.5,a 


,3,1 


II,, 


11,0 


i2;35 


96 


166 


,3,10 


79 


78 


II 


63 


II 


Ê 


9« 


85 


66,8 


26 




' 27 


9,9 


96 


i.;5 


>4,4 


«4,0 


.3:3 


\vi 


10,0 


;3;^oî 


S5 


i6;o 


.aa5 


70 


75 


5o 


II 


82 


27 




•28 


11,5 


6,6 


.a,8 


.6 . 


«4,7 


«4,2 


\l:t 


82 


17,0 


.a;6o 


70 


s 


61 


5o 


53 


52 


52 


57,0 


28 




' 29 


12,5 


.a,4 


,5,6 


.6,7 


«4,6 


«4,9 


i5,3 


làM 


11,5 


«7,9 


,^,70 
i4,o5 


48 


39 


42 


53 


38 


34 


u 


42,8 
6.,o 


29 




' 30 


i5,i 


.6 5 


.3,0 


,.,S 


10,7 


i5,o 


«2,7 


,3,0 


'3,44 
12,93 


11,2 


h 


:3 


3. 


61 


61,0 


88 


46 


88 


30 




, 31 
iMoy: 


«3,9 
12,62 


.5;» 
.a,44 


".7 
'4.89 


.5,4 
"6,99 


.4,0 
i5,8i 


11,3 
«3,95 


10,7 
12,85 


.o,a 


10,2 


.a, 90 


55 
7«,« 


40 
70,4 


66 
65,7 


52 

68,0 


100 
7»,5 


100 
76,5 


100 


69,8 


31 
Moy: 




.a,44 


i4,oo 


10,88 


,8,48 


■4,68 


76,1 


70,2 



OCTOBRE 1901. 



21 



i 

a 
1 


PORMB IT DIRICTION DES NUAGES. 




7^ 


9^ 


12^ 


14^ 


18^ 


21^ 


AA SW. 


AA SW, C E. 


Nimbas ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


1 


2 


NimbuK E. 


Brouillard. 


Stratus moy. ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


2 


3 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. [SW. 
K SE, C sup. W, inf. 


Cnimb. SE. [ENE. 


Cnimbus SE. 


3 


4 


K KC SE. C hor. N. 


KKCSK,Ch.SW-N-K 


KKCSE,Ch.SW-N.E 


C gris W, gros C h. 


KSE. 


4 


5 


K SSW, nuages moy. 
K W. [SSÉ. 


AA SW. 


KK SW. 


KKSW,Ch.WetNE. 


K SW, C h. N-NE. 


K SW, C h. N-NE. 


5 


6 


Nuages hor. SE. 


C h. W. 


K NW, C SW. 


KK NNW. 


KNW. 


6 


7 


C hor. W. 


Nuages hor. N. 


Nuagos hor..N. 

ce: 


K W.Ch. NE. 


K W. 


AA E. 


7 


8 


K W, C E. 


K NW. 


Nuages h. SW. 
K W. 


Aucun nuage. 


8 


9 


KKN. 


KKN. 


KKN. 


K NW, C h. W. 
KKNW. 


KK W. 


9 


10 


KK NW. 


KKNW. 


KK NW. 


KK NW. 


KKNW. 


10 


11 


Nuages h. NNE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
C W. K KC NW. 


K h. NW. 


Aucun nuage. 


11 


12 


C hor. W. 


C SSE. 


C W. 


K W. 


K W. 


12 


13 


K N, C E. 


K N, C hor. W-N-E. 


A WNW, C E. 


A NNW, C E. 


A NNW, C E. 


C E. 


13 


14 


CE. 


K KC SSW, C E. 


AA WSW. 


AA WSW. 


ce WSW. 


ce WSW. 


14 


15 


Stratus moy. E. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


KK W, C ESE. 
A W, ce NW. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


15 


16 


Stratus moy. SE. 


KK SSE. 


KK SSE, A W. 


A W, C SE. 


A W. C SE. 


16 


17 


ce SW. 


KK SW, C gris E. 
Stratus moy. ESE. 


Nimb. E, strat. SW. 


Nimbus E, stratus S W. 


Stratus moy. ESE. 


Stratus moy. ESE. 


17 


18 


Stratus moy. ESE. 


Stratus moy. ESE. 


AA N. 


CNW. 


Aucun nuage. 


18 


19 


K SSW. 


K SSW, C hor. 


K S, nuages moy. W, 
Nimb. ESE. [C h. 


K S, A W, C ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


19 


20 


Stratus moy. ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus E, stratus S. 


C et «tratus S. 


20 


21 


K KC A S. 


KS. 


KK SSE, gros C ESE. 
Nimbus SE. 


KSSE,C h. SW-Net 


KK SSE, C gris S. 
K W, C h. WNW. 


AA SE. 


21 


22 


Stratus moy. ESE. 


Nimbus SE. 


Cetstr.moy.W. [NE. 
KKSW.Csup.W.inf. 
ce NN^. [ENE. 
K NNE, C h. W-N-E. 


A WNW. 


22 


23 


A et strat. moy. W, C 
KC A NE. [inf. SE. 


K W, C SE. 


KK SW, C SE. 


Stratus moy. NE. 


Stratus moy. NE. 


23 


24 


KC NNE. 


AN.C8. 

K NNE, C h. W-N-E. 


CNE. 


Aucun nuage. 


24 


25 


Aucun nuage. 
K KC NNW, nuages 
KN,ANE. [moy. NE. 
Chor. N et SSE. 


K W. [moy NE. 
K KC NNW, nuages 


Aucun^ nuage. 


KNNE. 


26 


26 


KK NNW. C ENE. 


KK NNW, C ENE: 
K NE, C ESE. 


KK NNW. 


KK NNW. 


26 


27 


K N, A NE. 


K NE, C ESE. 


KK ENE, C E. 


K ENE. 


27 


28 


C hor. N et SSE. 


A NE. 


ce NE. 


ce NE. 


ce NE. 


28 


29 


A E. 


A E. 


Stratus moy. ENE. 


Stratus moy. ENE. 


Stratus moy. ENE. 


Stratus moy. ENE. 


29 


30 


Stratus moy. ENE. 


Stratus moy. ENE. 


Siratus moy. ENE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


30 


31 


Nimbus et stratus E. 


Nimbus et stratus E. 


Nimbus et stratus E. 


ce E. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy: 
Tôt: 



MtiOLOSITÉ. 



5.7 



T 9' 12^ W- 18' 21 



5,8 



6,. 



6,6 



6,4 



5,7 



INSO- 
LATION. 



Il 
0,0 
0,0 
0,0 

:t 

8,3 

8.: 

3,1 
8,a 

l',t 

5,2 

4,7 

;»^ 

3,0 

0,0 

4.8 
6,6 

0,0 

6,0 

0,0 

5,4 
7.2 

?:? 

5,3 
3,3 

0,0 
0,0 



r32,9 



12,9 
i3,o 

Ij8,2 



4,8 

0,0 
1,0 

70,5 

1,0 



0,6 

10, a 

5,8 



^45,5 



RBMAIQUBS. 



• dès 10^ 3o. 

• jour et nuit. = à div. reprises. 

• j. et n. Kdir. SB • tnrr. i4>>45à 
Tnwi5»'. "^hor.NBn. [17^20. 



• dès 5^4<^ à iiv. repr. jour ot n. 

• à diverses reorises. 

• àIl^5petI4^ 

Ondée le matin entre 6^ et 7^. 
.a.. = vers i5^. # dès lô** et la n. 

• Sparint.jq. 17^; T h.8v.8'»35 

[et li^. 
Petite • dans la mat. jq. vers iS**. 
.a.. Petite•àl6'>ot2I^ 



.. <D de 22* à 14''. ^ de 22* n. 



Fetite•deI4>'3oàI6^ 

• dès 7^45. 

• dès é^ = vers l8^ 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 



a 

m 




NOMBRE 


DB FOIS QOR LE VENT A 


ÉTÉ 








S 








H 

B 




















N 


NE 


B 


SB 


S 


SW 


W 


IfW 


3 




J 


16 








I 




6 




2f 








I 




9 


I 


5 


i5 


1 






2 




12 




5 


10 


2 


X 


3 


3 


2 


15 




3 


10 


5 




3 


1 


I 


18 


I 


6 


12 


2 


2 


3 


I 




21 


I 


6 


18 






2 


1 




24 


1 


6 


i5 








I 




Tôt: 


4 


39 


"7 


10 


3 


M 


II 


3 



NOMBKB DB FOIS 
QUB LE CIEL A ÉTÉ 



n 



î»9 



1" 


• 


^1 


a 


l 


8 

8 


8 


7 


10 


9 


6 


12 


9 


7 



48 



10 

l 

8 



8 
5o 



NOMBRE DB JOUIS DB 



Pluie i4 

Neige 

Grôie 

Grésil 

Oelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 4 

Eclairs a 

Tonnerre 3 



NOVEMBRE 1901. 



2 

2 






BARUI 


iftTBB 

12^ 


A Z«10 


(700— +). 










VBNT [oimBCnON BT 


PUBCB (0 


à 9)]. 








X. 

>iir. 




3»» 


6^ 


9» 


IS»» 


IS"- 


ai"- 


24'- 


Moy. 


3^ 


6^ 


9^ 


12^ 


15^ 


18'' 


21 


»» 


24b 


Ma 
daj< 




1 


3,,2 


3i,8 


33,1 


33,2 


33,6 


34,6 


35,5 


35, q 


33,61 


;<B 


5 


:<E 


5 




l 


NB 


1 


NB 


6 


NB 


4 


NB 


6 


NB 


l 






2 


?5t9 


36,3 


37,6 


Î2>< 


?7.' 


37':? 


38,4 


39,0 


36, a8 


!<B 


8 


NB 


8 




NB 


NB 


7 


NB 


4 


NB 


3 


NB 








3 


39,0 


3^:i 

38,8 


3o,3 


3% 


37,6 


37,6 


37,4 


NE 


2 


NB 


1 


Cal. 





SW 


I 


8W 


2 


Cal. 





B 


2 


8 


1 








4 


3ti,6 


36,8 


36,3 


37,0 


ni 


3é,a 


36,o4 


Cêl. 







2 




I 


ftW 


3 


8W 


I 


Cal. 





Cal. 





SW 


I 








5 


38,8 


39,8 


ip 


iti 


40,0 


W} 


39,60 


B 


5 




1 




I 


B 


2 


SB 


3 


Cal. 





Cal. 





B 


I 








6 


^?o 


3q,5 


40,1 
37,0 


38,7 


3o,a3 


B 


4 






3 


88 


1 


8â 


3 


B 


2 


B 


4 


B 


3 








7 


37,0 


3*i,o 


34,5 


34.1 


34,0 


33,5 


35,5o 


B 






2 




2 


CaL 





SB 


3 


SB 


2 


B 


2 


8 


2 








8 


3i,3 


3i,8 


•3i,. 


32,3 


3i,7 


3i,6 


3a, 


3i,5 


3.,o. 
ao,8i 


R 






I 


t:*i. 





CaL 





B 




Cal. 





B 


I 


E 


I 








9 


3o,6 


3o,i 


3o,a 


8:1 


29,0 


•''9»o 


3?:2 


3oa 


B 






I 




I 


88 


I 


SB 




B 


1 


SB 


1 


E 


1 








10 


3o,5 


3.;» 


3a,8 


33,2 


3s;7 


34,0 


3a;8o 


B . 






2 




I 


8W 


I 


8W 




CaL 





Cal. 





CaL 











11 


33,5 


3i,4 


3a ,4 


3l,2 


3o,i 


3o^o 


3o,i 


3o,a 


3i,a4 


R 






2 




3 


W 


3 


W 




B 


2 


R 


3 


B 


2 








12 


3o,a 


3o,o 


's;? 


3o5 


^9*8 
26,6 


3o,o 


3o,6 


3o,4 


30^30 


B 






3 




2 


w 


3 


sw 




SW 


I 


Cal. 





Cal. 











13 


29.4 


2S,6 


^7/4 


26,0 


a4,8 


a4,î 


a6,93 


Cal. 





Cal. 







4 


Cal. 





B 




CaL 





B 


5 


B 


5 








14 


aa,a 


ao,9 


ao,2 


21,1 


21,2 


2i,q 


aa,8 


aa,8 


ai, 70 


B 


5 


K 


4 




2 


8W 


I 


Cal. 




sw 


5 


W 


3 


CaL 











15 


21,6 


so,7 


ai, 8 


23,1 


22,6 


î»»»7 


aa,4 


aa,5 


aa,o5 


Cal. 





Cal. 







3 


Cal. 





Cal. 




B 


3 


Cal. 





Cal. 











16 


22,4 


ï3,i 


>4,4 


25,5 


26,. 


ni 


lit 


3o,4 


a6,o5 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 




Cal. 





sw 


2 


CaL 











17 


3l,0 


3i 7 


33.2 

ni 

34,ï 


36,5 


34»8 


i?:l 


lïf. 


1: 


I 


8 


2 




I 


8W 


I 


sw 




Cal. 





CaL 





Cal. 











18 


36,8 


36,0 
38,? 


354 


35,5 


36,3 


Cal. 





Cal. 










C«l. 





Cal. 




B 


3 


B 


1 


B 


I 








19 


38,3 


38,7 


37.7 


lii 


37»2 


37,0 


zl]ls 


K 




B 


3 




2 


Cal. 





KB 




R 


I 


R 


1 


8 


I 








20 


35,6 


34,0 


33,7 


32,6 


32,8 


32,7 


B 






I 




1 


8W 


I 


SW 




CaL 





Cal. 





8 


I 








21 


32,3 


3i,7 


3a ,4 


32,2 


3i,3 


3i,3 


3l,2 


3i,o 


3i,68 


R 






2 




2 


B 


2 


Cal. 




B 


I 


Cal. 





CaL 











22 


3o,5 


«9.9 
38,8 


3o;i 


23,5 
26,0 


287 


»9.° 


28,8 


28,6 


a9>3Q 
27,36 


Cal. 




Cal. 










8W . 


I 


sw 




Cal. 





CaL 





CaL 











23 


î7,9 
26,7 


»7.» 


26,2 


»7i' 


27i9 


28,3 


B 






I 




3 


8 


2 


sw 




Cal. 





K 


4 


B 


3 








24 


»9,3 


3o,2 


3o,7 


32,2 


33,1 


3o,35 


B 






2 




2 


B 


2 


B 




?IR 


3 


NB 


3 


NB 


3 








25 


34,1 


34,1 


35,7 


35,8 


36a 


36,q 


36,7 


35,75 


!fB 




NR 


3 




3 


SB 


4 


SB 




N8 


4 


NB 


I 


NB 


2 








26 


3o,7 


34,0 


32,6 


3o,6 


3o,3 


it:i 


29»' 


32, o3 


NE 




KB 


4 


Cal.< 


' 


W 


4 


W 




CaL 





R 


D 


B 


3 








27 


291» 


î8,6 


a,,5 


30,2 


3o,2 


3.;a 


32,8 


3o,5i 


1' 






3 




4 


!<B 


4 


R 




R 


2 


B 


2 


E 


3 








28 


32,6 


3a, a 


3a,4 


3i,8 


3o,5 


lU 


il:l 


m 


3o,8q 


NB 




?fB 


3 




2 


W 


4 


Cal. 




CaL 





B 


4 


B 


3 








29 


î»9»o 


»8,o 
36,8 


3o, 


3o,6 


3i,o 


3 1,00 


B 






3 


B 


4 


CaL 


3 


w 




R 


3 


B 


3 


B 


1 








30 


37,0 


37,' 


37,4 


37,5 


38;o 


38,3 


38,a 


37,54 


B 


4 




4 


Cal. 





w 


4 


SW 


4 


SW 


2 


8 


2 


B 


• 






Moy: 


32,36 


3a, o5 


32,65 


32,54' 
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18,6 


\i:l 


16,6 


.5,7 


«4,8 


i4,6 


17,46 




I 




I 


B 


3 


R 2 


B . 


I 


K 




MB 


3 




3 










26 


i5,o 


.6,1 


»6,9 


« 18,1 


ïg,o 


i?;s 


17,06 




2 




2 


NB 


2 


Cdl. 


SW 


3 


NB 




NB 


3 


NW 


2 










27 


20,2 


m 


î.,3 


2, ,8 


22,0 


22,6 


23,9 


22, i3 


«W 


3 




3 


.'<W 


3 


W 2 


W 


2 


B 




N 


2 




3 










28 


a5,7 


»8,4 


^9,7 


3o,6 


3, ,2 


3i,7 


3î,9 


29,46 




3 




3 


:fE 


3 


CaL 


SW 


I 


B 




B 


3 


B 


2 










29 


3o,7 


»8,a 


16,0 


25,6 


25,2 


27,5 


29,4 


28,7 

40,4 
4f,o 


27,66 
3^,23 




2 




2 


B ' 


2 


8W 3 


w 


4 


W 




CaL 





Cal. 













30 


29» « 


3. ,4 


33,8 


34,8 


352 


37,7 


39,' 


Cal. 





Cal. 





B 


3 


NB 4 


sw 


I 


SW 




CaL 





B 


I 










31 


4i,o 


4t,o 


4.,6 


4i,6 


4i,« 


4», 7 


4«,4 


41, 3o 


B 


X 


B 


2 


B 


3 


B 2 


sw 


' 


sw 




NB 


2 


CaL 













Moy: 


26,63 


ï6,4i 


i6,85 


26,56 


25,98 


26,39 


26,90 


26,95 


26,58 


2,8 


' 





3,0 


3,6 


2 


,8 


2 


,^ 


2 


,4 


2 


,4 


• 










■■^■■' 


■^IHH 




■^■^i" 


^■■p^" 




■■"■■■ 








^■^■" 




™^ 






■■■■■ 






■■■■■ 






■■■■«■ 











J 








nu 


rtRATO 

21'- 




BB. 












HUMlDITt BBLATITB. 


j 


i 


3^ 



6' 



g"- 




12»» 






18' 




o4h 


Moy. 


Min. 

u 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9^ 


12'' 


lô"- 


18'' 


21W 


24" 


Moy. 


u 















1 


3,6 


5,0 


6,8 


«1,2 


9,8 


7,4 


5,6 


5,3 


6,83 


3,0 


12,0 


7,5o 


É 
?§ 


95 


68 


59 


65 


80 


89 


'i 


Itfs 

52,1 


1 


2 
3 


if. 


4,» 
5,0 


6,4 
7,3 


9,2 

11,4 


9,2 
11,1 


6,9 
9,6 


6,3 

8,5 


6.7 
7.» 


8, «4 


3,6 

lii 


9»6 
«2,7 


6,60 
8,65 


85 
79 


II 


82 
60 


§: 


Û 


88 


2 
3 


4 


6,. 


5,3 


6,3 


9,8 


10,4 


9,0 


li 


7.4 
S,3 


7,7' 


l3,2 


d,3o 


H 


V 


58 


36 


27 


35 


4 


5 


5,0 


n 


8,3 


>«,7 


"0,9 


II 


7,90 


«2,6 


6!i5 


33 


32 


27 


3i 


29 


.52 


43 


II 


36,3 


5 


6 


5,5 


9,« 


9,7 


4,8 


6,9 


6,'4 


''2 


«1,2 


46 


4' 


U 


45 


u 


44 


38 


39; 1 


6 


7 


5,3 


5,7 


10, ^ 
8,3 


12,3 


11,8 


^ 

11,4 


7.0 


a 


3,8 


«3,6 


8,20 


\l 


i? 


21 


4' 


39 


34 


62,3 


7 


8 


6,9 


i:^ 


,1,5 


9,0 


7,4 


H 


4.8 
5,0 


«3,3 


9,o5 


33 


56 


u 


89 


tl 


88 


8 


9 


6,3 


8,2 


«3,3 


12,6 


10,0 


f4.6 


10, 3t 


«5,5 


10,25 


II 


79 


60 


52 


62 


40 


62,6 


9 


10 


i4,6 


.3,0 


12,6 


«5,6 


'4,0 


10,1 


9,5 


8,0 


.2,18 


9,6 


16,4 


i3,oo 


3o 


54 


26 


31 


3f 


36 


38 


3«,8 


10 


11 


5,3 


5,3 


7>5 


12,7 


11.4 


8,1 


6,1 


6,0 


7,80 


« 


«3,1 


8,70 
7,35 
5,85 


46 


4o 


67 


28 


33 


lî 


47 


5^ 


4o,5 


11 


12 


66 


4,8 


6,2 


10,5 


9,4 
0,9 


H 


64 


^;? 


11,3 


3. 


49 


3o 


4' 


li 


52,0 


12 


13 


5,4 


5,4 


5,9 


6,4 

7,6 


6,3 


6,06 


4.1 


î,i 


î 


?l 


100 


n 


^ 


4I 


M7 


00,0 


13 


14 


\-i 


d,9 


4,9 

4,ï 


6,5 


4,5 


4,0 


3,8 


4)96 


3,5 


5,3o 


46 


60 


^7 


46,0 


14 


15 


4;» 


7,5 


83 


1:1 


»,9 


3,5 


3;o 


9,8 


î:t 


■ït 




11 


II 


39 


5i 


Si 


49,9 


15 


16 


',7 


3,0 


2,5 


6,. 


6,6 


4,0 


5,3 


4,20 


0,1 


«4,0 


bn 


52 


62 


î 


II 


65,5 


16 


17 


1 


8,3 


II 


13,6 


l32 


II,. 


.. 3 


6,3 


^29 
5,84 

6',sg 


3,8 


8.90 


s 


& 


43 


U 


5i 


54,. 


17 


18 


ïi 


li 


5,6 


5,3 


6,0 


6,4 


4.4 


7.<' 


5.70 


88 


94 


97 


86 


90,0 


18 


19 


5.4 


li 


7.3 


6,3 


6,5 


4,8 


9,» 


6,95 


58 


92 


9» 


94 


V 


U 


97 


100 


90,» 


19 


20 


é,3 


5,6 


6,0 


8,4 


7.8 


6.7 


5,. 


6,55 


5,0 


8,9 


6,95 


100 


100 


98 


74 


9' 


92 


94 


9', 9 


20 


21 


41 


5,0 


H 


6,8 


6.7 


8,0 


§:? 


8,3 


6,6, 


3,6 


9,6 


6,60 


90 


92 




66 


'^ 


4o 


43 


59 


65,4 


21. 


22 


li 


li 


6,4 


6,3 


0,1 


îf 


5,0 


9,3 


,..5 

é,go 


73 


69 


66 


74 


84 


8. 


76,. 


22 


23 


8.H 


7,8 


kl 


3,8 


10,0 


21 


80 


t' 


65 


II 


76 


82 


86 


79,0 


23 


24 


5,0 


8,8 


9,8 


9,0 


6,3 


5,5 


6,96 


3,4 


11,3 


7' 


«4 


53 


78 


77 


9« 


70,0 


24 


25 


5,3 


5,3 


6,3 


2»^ 


7,8 


U 


6,8 


6,2 


6,58 


î:i 


8,5 


98 


100 


100 


100 


98 


100 


97 


«4 


r. 


25 


26 


4,5 


5,0 


5,8 


8,7 


li 


5,6 


5,3 


6,58 


9,9 


7,10 

6,20 


33 


U 


53 


48 


39 


Ao 


42 


40 


26 


27 


4,4 

3,3 


1:8 


8.2 


5,4 


5,3 


4,9 


5,58 


3,2 


9,2 


45 


38 


37 


4' 


32 


33 


37,1 


27 


28 


i.,i 


8,3 


U 


4,4 


4,6 


5,8 


5,24 


',4 


10,O 


5,70 


37 


40 


32 


38 


56 


5« 


ïï 


4>,4 


28 


29 


4,5 


»,7 


5,6 


6,9 
12,5 


i:i 


5,5 


8,5 


6,3o 


1,0 


â:i 


5,35 


60 


i 

65,1 


9' 


86 


54 


70 


86 


55,0 


29 


30 


13 


6,é 


1> 


.3,3 


2:1 

6,53 


6,9 


8,74 


2,0 


VXs 


48 


58 


33 


U 


7' 


56 


39 


30 


31 
[Moy. 


6;3 

5,85 


6;6 

5,47 


7,7 
6,60 


10,8 
9,52 


".7 


7,3 


7,0 


8,21 


4,8 
3.75 


,2:5 


4' 
62,, 


44 
62,0 


66 
56,4 


7' 


47 


67 


54.4 


31 


9,»8 


7,27 


6,18 


7,09 


10,96 


7,36 


58,8 


63,6 


64,4 


63,6 


63,0 


Moy. 
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i 






rOBMI BT DimiCTION DIS NUA6I8. 






i 
2 


7^ 


9^ 


12»' 


14^ 


18^ 


. 21»' 


1 


ce SE. 


ce SE. 


G SE. 


G SE. 


G SE. 


G SE. 


1 


2 


Str.moy.ESE,Kb.N. 


Stratus moyen E. 


Stratus moyen E. 


Stratus moyen E. 
K NW, G W. 


G b. SW. 


GauSW. 


2 


3 


G h. S. 


Gb. S. 


C W. 


GG W. 


GG WSW. 


3 


4 


CE. 


CE. 


G E. 


K NE, G E. 


G ENE. 


AA et G E. 


4 


5 


ANE. 


ANE. 


ANE. 


Aucun nuage. 


Aucun nnage. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Ancaii nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
K b. N-NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


6 


7 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
K N, G SE. 
K KK WNW. 


K h. NW. 


Aucun nuage. 


7 


8 


KN. 


KN. 


K N, G SE. 
K KK WNW. 


Stratus moyen E. 


Stratus moyen E. 


8 


9 


KKNW. 


KK NW. [WNW. 


K KG KK WNW. 


K KG KK WNW. 


9 


10 


KKKWNW,CNW. 


Strat.etGrap.NW,K 


KWNW. 


KWNW. 


KWNW. 


KWNW. 


10 


11 


Stratus mtfyen W. 


Stratus moyen W. 


G W. 


K et stratus moy. W. 


Kh. W. 


K W. 


11 


12 


K W. 


K W. 


KW. 


K W. 


G S. 


G S. 


12 


13 


C et Nimbus SE. 


G et Nimbus SE. 


G et Nimbus SE. 


G et Nimbus SE. 


GG SE. 


GGSE. 


13 


U 


K AA SW. 


K h. SW et E. 


G W. 


G W. 


Kh. W. 


GW. 


14 


15 


C W. 


Aucun nuage. 
A ce WSW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


15 


16 


ce W. 


AA WSW. 


AA SW. 


AASW. 


AASW. 


16 


17 


AASW. 


AASW. 


AASW, stratus ESE. 


ce ESE. 


A SE. 


AASE. 


17 


18 


AC SW. 


Gnimbus SW. 


Gnimbus SW, 


Stratus moyen SW. 
Stratus ESE. 


GetstratusmoyenSW. 


G et stratus mov. SW. 
Str. ESE, Nimb. SW. 


18 


19 


Nimbus SW, stratus E. 


Nimbus SW, stratus E. 


Brouillard. 


Strat. ESE, Nimb.SW. 


19 


20 


C SE. 


ce SE. 


ce SE. 


Gnimb. SE^ strat. NE. 


G SE. 


Gnimbus SE. 


20 


21 


CCE. 


ce et stratus E. 


Stratus ESE. 


GG SE. 


AA unif., stratus SE. 


AA. Stratus SE. 


21 


22 


G ESE, Nimbus SE. 


C ESE, Nimbus SE. 
AA SW. 


G ESE, Nimbus SE. 


G ESE, Nimbus SE. 


G ESE, Nimbus SE. 


GG SSW. 


22 


23 


Stratus moyen SW. 


K KK A S. 


A S, stratus SE. 


K A S, G SE. 
KKY/. 


AAAS.Kb. E. 
Nimbus SW. 


23 


24 


K A SSW. 


KK SSW. 


KK WSW. 


KKW. 


24 


25 


Gnimbus SW- 


Gnimbus SW. 


Gnimbus SW, brouill 


Gnimbus SW, brouill. 


Nimbus SW. 


A W. 


25 


26 


K ASW. 


K A SW. 


KSW. 


K A SW. fet SW. 
KSW,CGnimb.auNE 


K AA SW. 


KSW. 


26 


27 


KSW. 


K SW. 


KSW. 


KKSW. 


A ce NNE. 


27 


28 


Aucun nuage. 


Aucun nnage. 


KSW. 


Aucun nuage. 


AASW. 


AASW. 


28 


29 


Brouill., Nimbus ESE. 


Brouill., Nimbus ESE. 


Brouill., Nimbus ESE. 

KNNW. 


KWNW,str.rap.W. 


G WNW. 


G WNW. 


29 


30 


KNNE. 


KNNW. 


K NNW. 


Kb. W. 


Aucun nuage. 


30 


31 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K h. SW. 


Aucun nuagf . 


Aucun nuage. 


31 



1 

o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20- 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt; 



5,5 



IftoOLOSITlt. 



9'' 12^ 14^ 18^ 21»' 



5,3 



5,a 



5,3 



5,1 



5,4 



INSO- 

Lknon, 



b 
6,5 

0,0 

U 

6,9 

3,8 
4)9 

o,o 
6,8 

■•1 

0,6 
o,o 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

,,5 
5,8 

0,0 

î:l 

6,5 

6,a 
6,5 



iao,5 



3,0 
3a,5 



3,0 
>9»2» 

m 

5,0 
5, a 



i5 



i5 



«94.0 



RBMAAOOnS. 



B au S Taprès-midi. 



B au W-SW l'apràs-midi. 



> dès 21^. 
V jusqu'à 16''. 

1^. ^ à TBSB à 31^ et la nuit. 
B au SW à 12^. 
.-.. • à i9\ 
^ à l'B-SB à 3ii>. 9 toute la nuit. 

• par intorv. à partir de 9^. 

• toute la journée et la nuit. 

• le matin. 

• fine. 

u^. •à2I^ 



I —jusqu'à 10^45. 



3 
6 
9 
12 
if» 
18 
21 
24 



Tôt 



NOMBRB UB POIS QW LB TBNT A tît 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



IfB 
5 


B 
18 


SB 

I 


S 

I 


SW 


W 


IfW 


1 


2 




5 


12 


I 


I 


a 


I 




î 


2 






3 




8 


3 


I 


a 


4 




5 


6 


4 




6 


6 




6- 


12 






5 


4 




l 

52 


II 


I 




I 


I 




i3 
100 


I 
i3 


3 


1 
18 


I 


I 


22 


6 



Tôt 



NOMSBB DB FOIS 
QUB LB aBL A tTi 



39 



i\ 



29 



38 



II 



39 



5i 



33 



IfOMBRB DB JOURS DB 



Pluie la 

Neige 

Gréïo i 

Grésil..... 

Gelée 

Qelée blanche.... 10 

Brouillard 2 

Eclairs 2 

Tonnerre 



Obs. de Moe, — Xlll. 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 1901. 



MOYENNES YftlHORAlRSS BN CHAQUE MOIS. 



FÉVMIBR. 



MARS. 



8EPTBMBBB. 



DitCBHBBB. 



Pression barométrique (700""™-»-). 



3. 
6. 
9. 

^15. 
18. 
21. 

f24. 



' Moyennes 



33,68 


a8,8i 


a4,68 


3ï,o5 


3o,74 


3i,^3 


31,19 j 


3i,63 


3a,49 


a8,70 


a4,56 


3b, 04 
3 1,33 


3o,94 


31,39 


3i,a8 


31,69 


34.17 


a9.4i 


aS,a3 


3i,a5 


31,69 


3i,6i 


3a, 19 


34, i5 


29.39 


a5,33 


3i,a5 


3i,3i 


3i,8o 


3f,63 


32,09 


33,48 


a8,64 


a4,78 


3o,8a 


30,9a 


31,39 


3i,a5 


3i,77 


33.9a 


a8,88 


a5,ii 


3o,84 


3o,84 


fs 


30,98 


3i,46 


34, a5 


a9.a3 


a5,59 


3i,47 


31.33 


31,28 


32,00 


34, aa 


»9.'9 


a5,3i 


3i,48 


3i,a3 


31,27 


3i,48 


32,o5 


33,9a 


a9,o3 


a5,07 


3..I5 


31,07. 


3i,35 


3i,34 


31,86 



a9i79 
3o,4o 
3o,32 
^9 1^7 
a9»77 
3o,35 
3o,38 

30,09 



Moyenne générale de Tannée 30 , 31 



Force du vent (0^9)* 



9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



1,8 


1,5 


. a,4 


1,4 


«.a 


0,8 


• ,a 


1,5 


a,3 


a, a 


a. 5 


a,i 


i.a 


i.a 


1,3 


.1,6 


a,o 


1.9 


a,5 


a,o 


•a,i 


«.4 


1,6 


t,6 


1.8 


a, a 


«,9 


3,1- 


.3,a 


a,6 


3,1 


a,6 


a,5 


3,0 


3,7 


3,a 


3,3 


a,8 


3,5 


a,7 


1,5 


a,i 


a.5 


a," 


a, a 


i.a 


a.i 


1.4 


a,i 


1,5 


a,5 


'.7 


1,5 


0,8 


»,a 


1,5 


a, a 


i.a 


a, 9 


1,6 


1.6 


0,9 


i.» 


'.4, 


a,o 


a,o 


a, 7 


a, a 


a.o 


1,5 


',9 


1.8 



«,a 

1,8 

2,3 

a, 7 
i,8 

1,7 
2,0 



1,8 



Moyenne générale de l'année 2,1 



Température, 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 





4,41 

4,aa 
5,93 

8,3i 
6,01 

4,76 
4,68 



O 
1,20 
1,16 

3,52 
6,81 
5,88 
3,78 

2,23 

1,64 



5,59 
5,36 
7,73 
9)71 

6,3i 
5,9« 



'9'34 
10,28 

l3,22 

i4,63 
i4,a3 
11,57 

9,99 
9,5i 



12,32 
13,76 
17,48 
18,78 

17,84 
15,70 
13,69 
>a,94 



17,07 

19,39 
22,86 

a4,i7 
23,54 
ai, 49 
'9, '9 
18,10 



18,11 
«9,96 
23,47 
25,47 
24,23 
22,34 
20, i5 

18,99 



18,90 
'9, 7a 
24,22 
26,06 
25,71 
aa,09 

20,52 

19,65 



o 

16, o3 
16,17 
19,70 
21,75 
20,34 
17,95 
«7.19 
16,40 



12,62 
ia,44 
14,89 

16,99 
i5,8i 
13,95 
12,85 
ia,44 



7,76 
7,4a 

9,89 
ia,54 
11,55 
9)43 
8,43 
7i9o 



5,85 

5.47 
6,60 
9,5a 
9i28 

7,a7 
6,53 
6,18 



Moyennes 5,93 3,28 7,22 ii,6o i5,32 20,73 21,59 a2,22 18,19 i4,oo 9,36 7,09 

Moyenne générale de Tannée 13,04 



Moy: desmax:.. 
Moy : des min : . . 
Moy:max:etmin: 
Max:ab8: — Jour. 
Min: abs: —-Jour. 



10,41 


8,46 


11,7c 


17,05 


20,89 


26,74 


a7.78 


27,91 


23,62 


18,48 


a, 54 


-o,i3 


3,86 


8,02 


11,12 


16,19 


17,34 


17,96 


14,82 


10,88 


6,47 


4,16 


7,78 


12,53 


16,00 


ai, 47 


22,55 


a2,93 


19,22 


14,68 


19,0-28 


I 3, 1-28 


16,2-21 


22,6-16 


25,3-21 


3i,9-3o 


3i,8- 1 


3o,6-2i 


27,3- 9 


aa,9- 7 


-5,8- 6 


-4,6-14 


-0,5-29 


5,2-20 


6,0-11 


10,7-19 


i3,o- 5 


14,8-29 


11,3-16 


8,2-28 



i3,77 

6,24 

10,01 

17,7-16 

1,5-28 



10,96 

3,75 

7»36 

16,4-10 

o, 1-16 



HBUllES. 



a9,79 


32,36 


26,63 


^9M 


32, o5 


a6,4i 


3o,io 


3»,65 


26,85 


a9,89 


32,54 


26,56 


a9,4a 


32 ,00 


25,98 


a9,67 


32,34 


a6,39 


3o,o6 


32,75 


a6,9o 


3o,07 


3a, 89 


a6,95 


29,82 


32,45 


26,58 



a,i 


a.i 


a,8 


a,5 


«,3 


3,0 


a,o 


a.o . 


3,0 


.3,0 


a.o 


a,6 


2,9 


a.o 


a,8 


3,0 


1.4 


a,5 


a, 3 


i;i 


a.4 
a, -4 


a,6 


1.9 


a.7 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
42 
15 
18 
21 
24 



Maximum absolu de Tannée. — Jour 31 ,9 le 3o juin Minimum absolu de l'année. — Jour. . . ^5,8 le 6 janvier 



Humidité relative. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



63, o 
50,5 
53,9 
46,8 
54,5 
62,8 
66,4 
67,6 



55,5 
54,4 
49,3 
43,2 
47,5 

57,' 
63,6 
61,7 



71,2 
70,2 
65,6 
63,3 
63,2 
69,4 
73,3 
71,5 



69,6 

63,7 
61,7 
58,3 

59,1 
68,4 
69,6 
71,4 



Moyennes 59,3 54,0 68,5 65,2 

Moyenne générale de Tannée 



72,2 
66,8 
57,0 
52,8 
56,6 
64,1 
70,9 
73,1 



71,0 
60,9 
56,9 
54,2 

54,7 
61,8 

63,7 
65,6 



64,2 61,1 



78,4 
68,1 
60,6 
52,4 
56,6 
60,7 
67,4 
73,8 



64,7 



65,5 
64,5 
54,6 

52,1 

5o,6 
58,7 
63,7 
64,1 



59, a 



79,7 
75,9 
65,7 
63,3 
68,0 

78,7 
76.8 
80,2 



73,5 



71,1 
70,4 
65,7 
61,0 
68,0 
72,5 
76,5 
76,1 



70,2 



69,6 


62,1 


67,5 


65,1 


60,6 


62,0 


56,4 


56,4 


64,0 


58,8 


70,6 


63,6 


71,1 


64,4 


70,1 


63,6 



66,2 



62,0 

64,0 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 1901. 



27 



Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet.... 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 

Année ..... 



MKOULOSITB 


IN80L 


ATION 


PLUIB 

en 








NOMBRB DB JOURS DB 






moyenoe 
entre 












CBLÉB 




> et 21'. 


en 
heures. 


en 
fraction. 


milliin. 


Pluie. 


Neige. 


Ordle. 


Qrësil. 


Brouille 


blanche. 


à glace. 


Éclairs. 


3,6 


171,2 


0,60 


mm 
7.0 


5 














i4 


4 





5,1 


147,5 


o,5i 


45,1 


8 


3 





3 





8 


12 





6,9 


106,7 


0,^9 


173,3 


19 


1 





2 


6 


3 


I 





5,a 


2o5,5 


o,5i 


57.7 


14 





2 





8 








2 


4,7 


27^,2 


0,60 


12,2 


9 











2 








2 


3.3 


3i8,i 


0,69 


26,1 


6 











5 








4 


4,a 


a79»7 


0,60 


125,3 


i3 











1 








5 


a,3 


333,3 


0,77 


61,7 


4 




















3 


5.7 


189,9 


o,5i 


109,4 


r4 











4 








7 


6,1 


i32,9 


0,39 


245,5 


14 











4 








2 


4,4 


139,4 


0,49 


72,6 


8 











3 


6 





I 


5,3 


120,5 


0,44 


«94,0 


12 





I 





2 


10 





2 


4,7 


a4i6,9 


0,53 


«1^9,9 


126 


4 


3 


5 


35 


41 


ï7 


28 



Tonnerre. 



o 

I 
2 
3 
2 
5 
II 
3 
2 
3 
o 
o 



32 





NOMBRE DB POIS 




QUE LB CIBL A ÉTi 


OOB LB TBirr A SOOrPLt DBS DIRBCTIONS 




Clair. 


Peu 
nuageux. 


Nuageux. 


Très 
nuageux. 


Couvert. 


N 


NE 


E 


SE 


S 


sw 


W 


NW 


Calme. 


Janvier 

Février 

Mars 


62 
34 

II 
3i 
i3 
35 
26 
67 
10 
21 
49 
39 


52 

• 34 
35 

4^ 
70 

78 

71 
68 
5o 

37 
44 
29 


«7 
21 
16 

28 
36 

32 

3o 

37 
36 

a9 
38 


^7 
• 5o 

47 
37 
. 47 
^9 
40 
i3 
53 
48 
28 

^9 


28 
^9 
77 
4a 
20 
6 
«9 

3i 
5i 
35 
5i 


4 

i 
5 
I 
2 

1 


4 



19 

52 

36 

• 8 

15 

5 

17 
12 
16 

39 
34 

52 


116 
61 

87 
62 

73 
58 
66 
85 

94 
117 

99 
100 


5 
10 

8 
^4 

23 

16 

32 

21 
8 
10 
11 
i3 


3 
3 
1 
2 
2 

3 

3 
3 
I 
3 


36 
3o 
44 
70 
56 

84 
62 
60 

34 
II 

23 

18 


i3 

9 
10 

4 

!> 

8 

7 

7 

9 

II 

10 

22 


9 

4 

28 

9 

. 8 
6 
3 
5^ 
3* 

6 


43 
54 
33 
56 
61 
59 
54 
59 
7» 
5o 
62 
' 33 


Avril 


Mai 


Juin 

Juillet 


Août 


Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 


Année 


398 


610 


344 


448 


390 


21 


3o5 


1018 


181 


^4 


528 


127 


81 


635 





ANNÉE 1902. 



30 



JANVIER 1902. 



8 

1 

2 




RARUMÈTRE i 


l ZÉRO ( 700— H- ). 




3 








VBNT 


[dirbction bt 


FORC 


B (0 à 9)]. 










• 3»» 


6^ 

kl 

a6,3 


0^ 


12' 


37.5 
aé,e 


la^ 


3a ,6 


24^ 


Moy. 


h 


6^ 


9^ 


12». 


il 


18^ 


21 


b 


24"» 


... 

dajour. 1 


a6,a 


3^;^ 


38,7 


37,0 

3*t9 


35,9 
a6,o 


38,10 
aS;53 


C«l. 
8W 




1 







C«l. 
8W 




a 


sw 

8W 


4 


Ctl- 

SW 





Ctl. 

w I 


Ctl. 

B 




a 


Ctl. 

B 




a 






3 


ikî 


36,8 


a6,6 


3<)4 


33,5 


B 


I 




^ 


R 


a 


8W 


2 


SW 


a 


Ctl. 


B 


a 


B 


a 






4 


lî\î 


35,0 


36,8 


37,' 


37,6 


38,0 


37,0 


36,56 


1 


a 






B 


4 


SW 


4 


SW 


a 


Ctl. 


Ctl. 





CtL 









5 


34,0 


3r,o 


33,3 


3i,3 


3i,5 


3<t,8 


3a,8 


33, 4o 


Cal. 









B 


I 


Ctl. 





Ctl. 





Ctl. 


B 


a 


B 


2 






6 


33,0 


35,3 


37;6 


38, <» 


Ho,r 


40,0 


38,8 


II 


B 


3 






B 


3 


Ctl. 





SW 


a 


Ctl. 


B 


I 


B 


I 






7 


383 


38,3 


39>c^ 


40,0 


3fe,6 


3S,8 


40,6 


4i)9 


B 


I 






Ctl. 





SW 


I 


SW 


a 


B 3 


Ctl. 





B 


I 






8 


4ï3 


-2 5 


44,3 


43,8 


43,4 


i3,6 


437 


42,8 


B 


3 






Ctl. 





B 


I 


Ctl. 





Ctl. 


Ctl. 





Ctl. 









9 


43,8 


43,3 


43,6 




43:0 


43,39 


B 


a 






Ctl. 





B 


I 


SW 


1 


Ctl. 


Ctl. 





Ctl. 









10 


4a,4 


4a, 


4i,6 


4i,8 


40, 9 


40,9 


40,6 


4>.4> 


B 


1 






B 


I 


SW 


3 


SW 


I 


SW a 


B 


3 


B 


I 






11 


h^7 


39,0 


38,8 


37,1 

3é,4 


37,0 


36,9 


17.3 


37,8 


38,01 


B 


I 






B 


a 


SW 


a 


SW 


, 


Ctl. 


B 




B 


a 






12 


37,5 


38,5 


37,8 


38, a 


3Ô,j 
34,à 


3Ô,3 


38, i4 


B 


3 






B 


I 


B 


I 


SW 


a 


Ctl. ^ 


W 




CtL 









13 


12;? 


36,4 


36,8 


36o 


33,0 


34-8 


34,9 


35,8i 


Cil. 









B 


i 


SW 


I 


SB 


3 


B 3 


Ctl. 




CtL 









14 


35,a 


36,0 


36,3 


,?5,7 




36,8 


37,0 
46,0 


36,o5 


B 


3 






B 


3 


SW 


a 


SB 


I 


Ctl. 


NB 




NB 


3 






15 


37,4 


38,1 


40,8 


43,1 


lS;i 


44 J 


i5.5 

Ui 


43,15 


B 


3 






B 


3 


B 


3 


SB 


5 


B I 


CtL 






I 






16 


k 


45,6 
36,5 


37,6 


23,5 


38,5 


37,1 


Z.,48 


Cal. 





Ctl. 




Ctl. 





SW 


3 


SW 


a 


SW a 


B 






i 






17 


37,6 


36,4 


36,7 


3o,9 


3é;8o 


Cal. 









Ctl. 





Ctl. 





SW 


3 


Ctl. 


Ctl. 




CaL 









18 


p 


ivi 


326 


iiU 


36! f 


B 


I 






B 


3 


Ctl. 





B 


I 


Ctl. 


B 






I 






19 


3é,S 


37,3 


37*a 


38, 1 


3q.i 


39.7 


37,30 


B 


a 






B 


I 


Ctl. 





Ctl. 





B I 


B 






I 






20 


4o,o 


40,6 


4.,6 


4.,6 


/*o,8 


4m 


4',3 


41. « 


41,00 


B 


I 






Ctl. 





SW 


3 


SW 


a 


Ctl. 


B 






3 






21 


40î7 


4o,a 


40,5 


4i,o 


39.9 


3q,8 


4o.g 


fes 


38,45 


B 


a 






E 


I 


SW 


a 


SW 


a 


s I 


B 






a 






22 


jo,o 


38,8 


3q,é 


30,3 


3o,û 
38, r> 


3q,5 


30t7 


B 


a 






B 


3 


B 


3 


Ctl. 





B I 


B 






I 






23 


^9»« 


38,7 


!ii 


35,1 


3^;^ 


3&,o 


37,6 


B . 


a 






B 


3 


Ctl. 





Ctl. 





Cal. 


B 






I 






24 


36»6 


36é 


36 I 


3^,1 


3a, 8 


3«,7 


34,78 

a3,i4 


B 


a 






Ctl. 





Ctl 





SW 


a 


Ctl. 


CtL 







X 






25 


î»9i7 


a6,7 


33.0 


'J0^7 


19, >> 


10, a 


ao,4 


B 


a 






B 


I 


Ctl. 





w 


6 


w 5 


W 


5 




5 






26 


20,0 


ao,'i 


*',7 


33,3 


i:i 


ï?;î 


:i8,4 


î»9,6 


a4,35 


w •. 


5 






W 


5 


NW 


6 


NW 


5 


NW 6 


NW 


6 


NW 


5 






27 


3o,4 


^9)4 


a8 j 


36,8 


a 6,1 


a5,3 


a7,ao 


NB 


a , 


NB 




W 


I 


B 


I 


SW 


4 


Ctl. 


B 


I 




I 






28 


a5;5 


a5,4 


a6 . 


ï5,9 


2h\i 


34,8 


^4r7 


24,3 


B 


I 






B • 


• I 


B 


I 


Ctl. 





Ctl. 


SW 


6 


SW 


5 






29 


a4,2 


a4,7 
aè,! 


s5,î 


35,0 


2fi.q 


35,9 


a6,g 


a-», 6 
a6,o 


a5,55 


8W 


5 




4 


W 


4 


CtL 





B 


4 


Ctl. 


B 


3 




3 






30 


a5»7 


38,6 


a8,5 


d,ê 


î6,7 


a6,3 


3^,35 
26,94 


B 






4 


B 


3 


8W 


t 


SW 


I 


■ 4 


B 


3 




3 






31 
Moy: 


a5,9 


a6.. 


aS,8 


^lA 


.8,. 


aB,& 


27,0 


nE 




3 


NB 


7 


NB 


6 


SB 


6 


NB 7 


NB 


6 


NB 


6 






35,33 


34,99 


35,53 


35, a5 


^,^ 


34,84 


33, î2 


35,09 


35,10 


* 


9 


2» 





1,8 


I 


»7 


a 


,0 


1,2 


I 


9 


" 


,7 


1 



S 

% 

a 

1 
2 








TEVI 


>£ratui 
21' 


IB. 












BUHIDITt mBLATlYC. 






i 

1 
2 


3^ 

2:î 


6^ 


9,8 


g' 


12' 


15»» 


18V 


24^ 


Moy. 


Min. 




Max. 


Moy. 


3^ 


6»» 


9^ 


12' 


15' 


18' 


21' 


24" 


Moy. 







.4,4 
10,3 



10,6 
11,4 




7.8 


ii 




6,5 
6,2 






'4,4 

13,3 



10, i5 

7,80 


^9 
6a 


g 


38 
64 


3o 
*7 


ï, 


83 
7» 


ïl 


55 
88 


56,6 
68,6 


3 

4 


5,8 

10,3 


7,9 


11,5 
i3,5 


11,9 
i3,i 


tl 


li 


iô,3 

7,8 


5,3 

7>° 


.3,8 

16,1 


9,00 
11,55 


?8 


$ 


83 
35 


is 


^ 


93 


lï 


5a 
74 


80,8 
61,5 


3 
4 


5 

6 


8,0 

é.Q 


S,8 
6,9 


i3,/| 


.a,6 
10,6 


t?o 


8.8 
5,6 


2:? 


8,86 
8,a8 


5,0 


ia,8 
14, a 


8,00 
9,60 


92 


u 


66 
42 


74 

20 


II 
55 


95 




80,3 
64,0 


5 
6 


7 


8,4 


8,3 


10,6 


ia,o 


8,0 


1:1 


9,0 


0,33 
8,24 


4,4 
5.0 


i3,6 


9,00 
8,90 


18 


i5 


28 


5a 


43 


%i 


7 


8 


6.4 


^ 
4.3 


„,3 


10,4 


î;; 


53 


1^8 


38 


53 


37 


^3 


63 


92 


96 


^ 


8 


9 


3.6 


8,2 


8,1 


.t:i 


55 


6,55 


3,3 


9,8 


655 


87 


1^ 


?? 


f. 


II 


II 




9 


10 


4.a 


3,7 


8,0 


7»6 


4,5 


5,1 


5,a5 


3;3 


9>3 


6,a5 


80 


8a 


76,5 


10 


11 


a 


3,3 


3.6 


6,4 


10,1 


l:i 


3,3 


4.0 


5,3i 


1,6 


10,5 


6,o5 


84 


*2 
^3 


76 


63 


?t 


71 


II 


80 


25,3 


U 


12 


3,6 


3,6 


9ii 


8,4 


6,1 


5.3 


5,73 


3,4 


11,2 


6,60 


8a 


?6* 


54 


7' 


53 


12 


13 


4,9 


5.4 


5.6 


9,4 


9,3 


2' 


5.9 


n 


6S5 


3,7 


»o,9 


7,30 


4^ 


53 


s 


6i 


^ 


83 


13 


14 


5^0 


3,5 


5,3 


10,7 


?:; 


é.4 


ti 


6,o3 


a,S 


",7 


7,ro 
6,85 


i 

74 


58 


68 


45 


60 


71 


61,3 


14 


15 


4,0 


4.1 


li 


9»7 


5,1 


2,8 


568 


>> 


11,1 


56 


37 


ai 


A5 


59 


59 


l\ 


5i,9 


15 


16 


»,5 


3,6 


7»' 


7»7 


6.8 


3,6 


1:8 

7.5 
11 


4,46 


',2 


9,3 


5a.S 


2Î 

V 
71 
V 


67 

59 


74 


49 


6i 


67 


6», 9 


16 


17 
18 
19 
20 


6,0 

'•S 


i 

4.5 


vi 

Va 


10,8 

s>4 

9>3 
10,4 


é,é 

8,0 

10,2 

9,6 


5:3 
II 


7,o4 
7,5q 

li 


38 
?'* 

6,3 

3;8 


12,5 

8,6 
ia,a 
11,4 


j,65 
6,o5 
9,20 
7,10 


69 

tl 

V 


68 
9" 

2^ 


8; 

83 
7» 
90 


85 


6a,6 

6L9 
7^»9 


17 
18 
19 
20 


21 
22 


ti 


A.3 
«.9 


l\l 


10,4 
9,5 


1:5 


II 


'■} 


6,1 


6,63 
6,61 


3,6 
3,3 


11,3 
10,6 


7,45 
6,95 


76 


74 

p 

58 


^ 


54 


if 


II 


II 


1 


ti 


21 
22 


.23 
24 


r> 


6;§ 


li 


B 


v.i 


n 


7,74 

2:48 


6,3 
6,0 


10,0 
9,6 


8;ï5 
7,80 


^ 


B 


lï 


i 


??;5 


23 
24 


25 


6,0 


4,8 
3,7 


6,5 


10.5 


ii 


4,3 


4 6 


11,0 


;8o 

5,70 


81 


100 


i 


7» 


61 


69,4 

27,6 


25 


26 


4.3 


5.4 


7.« 


8,4 


4,6 


3,3 


5,.. 


li 


9,0 


li 


4i 

U 


34 


t4 


ao 


a5 


a8 


26 


27 


>,6 


3.3 


4,6 


7»* 


8.5 


6,3 


4,5 


8:? 


If9 

li 


''4 


5,90 


23 


3o 


36 


55 


68 


71 


4ii,i 


27 


28 


3,6 


3,8 


5,0 


9»o 


9.0 


6,. 


8;6 


'4 

3,6 


I. 6 


6,75 


88 




69 


2^ 
II 


87 


56 


^6 


ih 
53,9 


28 


29 
30 


2;; 


5,6 
3,5 


8,3 
5,5 


10,6 
9,4 


2;? 


7.' 
7.' 


5.3 

li 

6..7 


5,6 
5,1 


laU 
10,4 


It 


48 
II 


55 
59 


il 


II 


81 
37 


63 

^3 


29 
30 


31 
Moy: 


5,6 


3.1 


3,6 


3,2 


. ^>^ 


7.» 


5,. 


4,78 


2,0 

3,68 


s7o 


5,00 


100 


98 


53 


90 


73,. 


31 
Moy: 


5,80 


4,99 


6,53 


9.67 


9,46 


7,o5 


5,74 


6,93 


11,37 


7,53 


65,9 


67,3 


58,9 


54,5 


64,7 


73,3 


73,1 


70, a 


66,0 



JANVIER 19<fâ. 
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rOBMB ET DIBECTION DBS NUAGES. 


• ;■ 




'i 


T"* 


'9^ 

/ 


12'' . 


14^ 


IS"* 


21" 


M 


K NNW 


KNNW. 


K NNW. 


K NNW. 


KNNW. • • 


A'ucun nuage.' 


1 


-o 


C et stratus NNW. 


CNW. 


C NW. 


CNW. 


G NW. ' 


Aucun nuiE^. 


2 


•3 


C hor. SW. 


C hor. SW. 


C hor. SW. 


C hor. SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. ' 


3 


•4 


K KG NW. 


K KC NW. 


K KC NNW. 


K KG NNW. 


Aucun nuage. 

K W, G e: 


Aucun, nuage. 


4 


'5 


K KG W. 


KKC W. 


K KC A W. 


KKGAW. 


CE,. 


5 


•6 


A W. 


e SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


6 


'7 


KN. 


KN. 


K N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. * 


7 


"8 


Aucun nuage. 


K hor. E. 


K hor. E. 


K'N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


8 


•9 


Stratus S. 


Stratus SW. 


CSW. 


G SW. 


G SW. 


Couvert. 


9 


10 


Stratus SW. 


e SW. 


CSW. 


CSW. 


CSW. 


Aucun nuage. 


10 


11 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Quelques nuag. hor. S. 
ce SW. 


C SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuaige. 


11 


12 


ce SW. 


ce SW. 


ce WSW. 


ce WSW. 


C SW. 


12 


13 


ce SW. 


cesw. 


K, C WSW. 


K W, G SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


14 


15 


K W. 


K W. 


K W. 


G hor. W. 


C hor. W. 


AW. 


15 


16 


KNE. 


KNE. 


KNE. 


KNE. 


KNE. 


K NE. 


16 


17 


K NE. 


KNE. 


KNE. 


KN. 


K KK NW. 


K KK NW. 


17 


18 


Stratus moyen SE. 


Stratus moyen SE. 


Stratus moyen SE. 


Stratus moyen SE. 


GG SE. 


C ce SE. 


18 


19 


ce SE. 


ce SE. 


A G SE. 


A G SE. 


G hor. W. 


Aucun nuage* 


19 


20 


Aucun nuage. 


C hor. WSW. 


G hor. WSW. 


K hor. N, G hor. W. 


Stratus SW. 


Aucun nuage. 


20 


21 


KN. 


K N, K hor. E. 


K N, G hor. E. 


KN, Cher. E. 


K N,. stratus SSE. 


Stratus SSE. 


21 


22 


K N, G E. 


CE. 


G E. 


C E. 


Stratus E. 


C E. 


22 


23 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


ce SE. 


ce SE. 


C ce SE. 


23 


24 


ce SSE. 


CCS. 


ce S. 


G GG SSW. 


C ce SSW. . 


ce SW. 


24 


25 


Stratus S. 


ce SW. 


G ce SW. 


C GG SW. 


C ce SW. 


K A W. 


25 


26 


AC W. 


C hor. S. 


Aucun nuage. 
KNW, ANW. 


Aucun nuage* 


Aucun nuage. 
C hor. W-NW. 


Aucun nuage. • 


26 ; 


27 


K NW. 


KNW. 


K A NW. 


KNW. . 


27 


28 


KNW. 


K WNW. 


AA W. 


AA W. 


AA W, C WSW. 


K W. 


28 


29 


KK AA W. 


KK AA W. 


KK AA W. 


K W. 


AA W. 


AA W. 


29 


30 


K SW. 


K SW. 


K KK SW. 


KKKSW. 


AA uniforme. 


A A SW. 


-30 : 


?1 


Cnimb. K. 


Cnimbus E.. 


Gnimbua E. 


Cnimbus E. 


ce E. . 


ce E. . 
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7" 
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NÉSOLOSITt. 




INSO- 
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PLUIE. 


RBMABQVB8. 


■ 






• 
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12" 


14" 


18" 


21" 


NOMBRE DE POIS QUE LE VENT A ÉTÉ 




h 


nm 




















. 5 


1 


3 


3 


3 


4 


I 





5,8 




U-l 




W 


NB 


B 


SB 


S 


8W 


W ; 


WW 


-B ■ 


2 
3 


9 




10 



9 




10 

6 


6 




0. 



0,2 

6,8 



















_ 






S 








4 


5 


6 


5 


2 





o 


6.4 


























5 




5 


8 


7 


8 


10 


'é 






3 






21 








1 




5 


6 


A 











P 







BauSW. 


6 






22 








I 




1 


7 


2 


5 


1 











6,3 






9 






18 




, 




3 




8 











I 








6 8 




Forte uj 


12 






7. 






i3 






9 


9 


4 


4 


3 


4 


10 


10 


5o 






15 






2 


2 




17 


I 




,1 

9 


10 


9 


7 


2 


I 


4 





5,. 






18 
2! 






6 
16 




' 




.2 
2 




11 











2 








6,6 






24 




2 


19 








I 






12 
13 


3 


ï 


î 


4 
5 


5 




2 



5,1 
4,5 


( 


























14 




















69 






Tôt: 




12 


ni 


2 


f 


39 


II 


5 


^1 


15 


4 


5 


I 








2 


5,ï 




«— 1 








1 1 










16 
17 


I 

4 
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7 

10 


\ 


î 
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7 


6 

4 


tl 




1— 1 

1— 1, ^ 22* soir. 






t 1 1 1 • ■ 1 














: 18 


10 


10 


10 


10 


9 


0,0 


0,0 


Bruine de 12" à i4". 






NOMBBE DE POIS 






19 


10 


10 


8 


3 








316 






g 


Q 


UB LE CIEL A ÉTÉ 






' 29 














1 





* 7»» 


0,0 


v-i, Bruine à i4". 


g 


^ 


4 


M 


M 


if 


NOMBRE OE JOURS 


DE 


21 
22 
23 


. I 
5 

10 


2 

8 

10 


1 

6 

10 


I 

4 

10 


3 

10 
10 


10 
10 
10 


7,0 
i,5 
0,0 






s 


5 


l 

S 

g 


G 


l 

3 












24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


10 
10 


9 

10 


10 

7 


t 


10 
10 


10 

8 


0,2 


sie 


• de6"à9"3o,=« 


7 
9 


5 

7 

7 

7 

12 

14 


? 


? 


i 


6 
6 


Pluie . 
Neige 
Grôle. 
Grésil. 
Gelée. 
Gelée 




4 




I 

1 
5 




I 
5 
6 




I 

8 

2 

7 

10 

4,' 




2 

8 
3 

10 





9 
9 

10 




1 

2 

2 

10 


7i^ 
7»^ 

'd 

2,4 




i—j 


12 
14 
18 
21 


2 


5 

? 

2 


6 

i 

2 


ï 

8 
8 




7 


blanche. . . . 


31 


10 


10 

4,8 


10 

4,J 


10 

4,-1 


10 

3.7 


0,0 


4,5 


• à diverses reprises. 




52 


38 


34 


25 


37 


Çrouil] 
Éclain 
TonAei 


ard 

i 


I 


Moy: 
Tôt : 


»37.9 


10,1 . 


Tôt: 


re 
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FÉVRIER 1903. 



i 


BABOMtnt A ZÉRO (700»"-f-). 


3» 








TINT [dIBBCTION BT POBCB (O 


à 9)]. 










3^ 


6^ 


9^ 


12. 


15^ 


18^ 


21^ 


24' 


Moy. 




«■' 


9^ 


12^ . 


15^ 


18^ 


21^ 


24^ 


Max. 

dajMr; 


' 1 


a5,6 


33,9 


aa,a 


aa,o 


ai,5 


a3,5 


34,0 


i5,o 


^3.4f 
39,33 


« 


ï 


■ 


3 


Cal. 





B 


5 


B 6 


NB 


5 


NB 




NB 


6 




2 


ll^ 


37»3 


a8,5 


39»3 


39»3 


3o,5 


3i,8 


33,. 


Ht 


NE 


5 


NB 


5 


NB 


3 


SB a 


B 




B 




B 


I 




3 


33,1 


3a, 6 


3i,o 


3o,8 


ivi 


39i9 


a9,» 


3o,g6 
3i,o6 






B 


3 


Cal 





B 


4 


e 4 


B 




B 




B 


4 
3 




4 


38,6 


27,2 


a7,6 


37 »4 


a6,6 


m 






B 


2 


B 


I 


Cal. 





SW a 


B 




B 




NB 




5 


a8,a 


aâ,8 


3o,9 


3i,o 


3i,3 


3a,6 


NI 




HB 


5 


B 


3 


B 


I 


SW a 


B 




B 




B 


3 




6 


33,a 


33 I 


33,0 


3a,6 


3o,9 


3o,i 


3o,i 


3o,o 


3i,63 




B 


3 


B 


3 


B 


a 


B 3 


B 




B 




B 


ï 




7 


aj,» 


38:0 


a8,7 


a8,o 


a5,g 
ao,o 


35,4 


aA,8 


«4,4 


a6,8o 






B 


3 


B 


I 


B 


I 


B 3 


Cal. 




B 




B 




8 


a3,a 


33,9 


aa,o 


aa,o 


31,9 


33,7 


a4,« 


22,66 






Cal. 





Cal. 





W 


3 


w 5 


SW 




NW 




NW 


4 




9 


a4,a 


34,1 


34.4 


34,3 


aa,7 


aa,o 


31,9 


33,0 


33,10 

33, a4 


MW 




w 


4 


w 


4 


8W 


5 


B I 


Cal. 




B 




Cal. 







10 


21,4 


ai, a 


ai, 5 


3«,7 


aa,7 


33,7 


34,. 


Cal. 




CaL 





Cal. 





SB 


I 


8W I 


SW 




B 




B 


I 




11 


a4,i 


a4,3 


35,4 


^ 


35,0 


37,0 


a8,i 


38,1 


a6,ao 






B 


2 






gw 


I 


8W 5 


SW 




Cal. 




Cal. 







12 


«7.9 


a7,8 


a8,3 


37»4 


37,3 


35,9 


33,3 


27,06 






B 


3 






SW 


I 


Cal. 


B 




B 




B 


4 




13 


M,7 


aa,6 


aa,6 


aa,6 


ai,6 


aa,a 


33,7 


33,1 


33,39 


Cal. 




Cal. 









Cal. 





Cal. 


SB 




B 




B 


1 




14 


a'>9 


aj,5 


aa,a 


aa,6 


aa,a 


33,7 


3a ,9 


'3:1 


22, 3o 






Cal. 





Cal. 




cal. 





SW 1 


SW 




Cal. 




Cat 







15 


a2,a 


33,4 

ai, 3 


aa,8 


a3,o 


a2,o 


a3,o 


23,7 


22,83 


Cal. 




Cal. 









SB 


a 


SB 3 


SB 




B 




B- 


I 




16 


33. a 


ai,o 


ao,i 


r, 


ao,6 


31,9 


32,0 

32: 


21,33 






B 


I 






K 


I 


Cal. 


SW 




B . 




B 


4 




17 


«3,9 


a5,6 


a65 


a6,6 


27,0 


37,7 


féi 






B 


2 


Cal. 




B 


5 


B 5 


Cal. 




B 




B 


I 




18 


a8,o 


a8,i 


a8,8 


38,. 
39,3 


a8,a 


36,4 


28,3 






B 


I 






B 


a 


w a 


w 




B 




B 


4 




19 


^8,4 


38,4 


39,3 


39»o 


îî>'5 


3o,5 


3... 


39»46 






B 


I 


NB 




B 


a 


B a 


B 




B 




B 


1 




20 


3..7 


3i,9 


3a,i 


3a, 3 


3i,a 


3a,3 


33,0 


33,. 


3i,2o 






B 


2 






B 


5 


«. 7 


B 




B 




B 


3 




^i 


33,0 


33,9 


33,4 


33,0 


3a,6 


33,0 


33,6 


33,4 


33,11 






B 


3 






B 


a 


* 4 


B 




B 




B 


4 




25 


3a, 7 


3a,2 


33,. 


33,4 


33.9 


33,0 


3i ,9 


1!;: 


33,23 






B 


4 






SB 


3 


SB 3 


Cal. 




Cal. 




Cal. 







23 


33,4 


33,5 


34,0 


34 I 


33,2 


33,7 


29!65 






Cal. 





NB. 




SB 


a 


SB . a 


S 




Cal. 




Cal. 







24 


3a,, 


3i,9 
aa,4 


3i,8 


3o,8 


39» 3 


a8,é 


37.9 
22,8 


26,4 






B 


1 


SW 




SW 


I 


SW I 


Cal. 




B 




B 


4 




25 


a4,3 


ai, 7 


ai,5 


21, a 


aa,a 


. 23,0 


25,é5 






B 


a 


!<B 




NB 


I 


SB l 


SB 




B 




B 


I 




26 


33,9 


33,7 


a3,; 


a3,3 


a3,5 


34,1 


\ï:l 


255 


Cal. 




Cal. 









SB 


3 


SB 4 


SW 




SW 




B. 


I 




27 


35,7 


a5,é 


a6,i 


a6,a 


ai ,7 


a5,o 


a6 1 


B 




B 


.3 






Cal. 





B I 


Cal. 




Cal. 





Cal. 







28 


a6,i 


a6,6 


a6,9 


a6,5 


34,4 


a4,o 


»4.4 


a5;a 


25,53 


CaU 




Cal. 





Cal. 




Cal. 





B 5 


B 


. 6 


B 


4 


B 


3 




Moy: 


27,01 


a6,8i 


a7,i6 


37, ïo 


a6,3o 


36,74 


I7,ï6 


37» »9 


36,95 


a 


,3 


3 


a 


«,6 


a 


»o 


3,7 


a 


,0 


3 


»3 


3 


,1 


• 
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18»' 
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ICMIDITi BBLATIVB. 
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6^ 



9^ 
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15^ 
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3" 


6^ 


9^ 
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15^ 


18»» 


21^ 
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1 


5,1 


4.4 


4,5 


3,8 


1,3 


3,6 


3,6 


v.l 


3,33 


3,3 


6,0 


4.60 


84 


97 


îi. 


Û 


^ 


55 


53 


100 


IH 


1 


2 


0,6 


0,1 


■.4 


4.4 
4,4 


3,6 


3,3 


3,6 


3.18 


- 0,3 


4.8 


3,3o 


100 
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83 
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2 


3 


n 


4,5 


3,5 
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0,6 


1,6 


3,1 


3,5. 
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a 


3,70 


7« 


54 


^ 


77 
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93 


96 
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3 


4 


3,0 
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62 
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10,4 


li 

9,0 
6,i3 


8.0 
9,5 


9I40 


7,a 
7,» 

3,76 


Ifs 


93 

100 
78,4 


9' 
100 

•77,0 


97 
100 

70,0 


100 

97 
68,1 


100 
86 

72,0 


77,5 


100 

95 

79.5 


.00 

95 
80,6 


97 »o 
95,0 


27 
28 

Moy: 


8,43 


6,90 


5.74 


6,59 


10,53 


7,i4 


75,4 
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i 


PORMB ET DIBICnON Dit NDAGIS. 


\ 




7* 


9^ 


12^ 


14»» 


18* 


21^ 




1 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


1 




2 


AAE. 


K AAE. 


Stratus et Nimb. SE. 


Stratus et Nimb. SE. 


ce SE. 


ce SE. 


2 




3 


ce SE 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


3 




4 


G ce SW. 


ACSW. 


KK A et C W. 


G E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


4 




5 


C S. 


e S. 


C hor. S et W. 


KKNW. 


KKNW. 


Aucun nuage. 


5 




6 


G E. 


CCC E. 


CGC E. 


CCCE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


6 




7 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Brouillard. . 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


7 




8 


Brouillard. 


Stratus E. 


K W. 


GW. 


K hor. SW. 


Aucun nuage. 


8 




9 


K A AA W. 


K A AA W. 


Stratus W. 


Stratus moyen W. 


G W. 


G W. 


9 




10 


Stratus moyen SW. 


Stratus moyen SW. 


K NW. 


C hor. N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


10 




il 


Nuag.m.SW,KKW. 
ASW. 


KKKW. 


KKG W. 


K KG W, G SW. 


A G SW. 


A SW. 


11 




12 


A SW. 


G ce SW. 


G ce SW. 


Gnimbus SW. 


Gnimbus SW. 


12 




13 


Nimbus et stratus S W. 


Nimbus et stratus SW. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


G AW. 


13 




14 


K ASW. 


A WSW, stratus SE. 
K KC S^. 


K A WSW, C S. 


G SW, A W. • 
K SW, G SE. 


Stratus SW. 


csw. 


14 




15 


K et stratus SW. 


K KG SW. 


K SW, C SE. 

AA SW'. 


K SW, G SE. 


15 




16 


AA. 


AA. 


Gnimbus SW. 


Gnimbus SW. 


Gnimbus SE. 


16 




17 


ce E. 


ce E. 


G E, K A NE. 


Cet stratus moy. ENE. 
C hor. W-N-SE. 


ANNE. 


ANNE. 


17 




18 


Nuages hor. SE-SW. 


Nuages hor. SE-SW. 
K Kk NW. 


Cà W. 


G hor. SE. 


Aucun nuage. 


18 




19 


K AN. 


K KK NW. 


G SE. 


G SE. 


K NW. 


19 




20 


G E, AA NE. 


e E, AA NE. 


Stratus moyen SW. 


K KK SW. 


KK AA SW. 


K KK SW. 


20 




21 


K SW. 


K KK SW. 


K KK SW. 


K KK WSW. 


G E, stratus ESE. 


AANE. 


21 




22 


CGC E. 


K SW. 


CE. 


K SW. G SE. 


Nuages hor. SW. 
Nimbus S. 


Aucun nuage. 


22 




23 


K N, stratus au NW. 


K N, stratus au NW. 


K N. G ENE. 


C hor. NE-W. 


CGC S. 


23 




24 


ce et AA SW. 


C ce SW. 


C ce SW. 


G ce SW. 


CGSW. 


CSW. 


24 




25 


C et Nimb. E, stratus. 


e et Nimbus E, strat. 


C et Nimbus E, strat. 


AA. 


G ce WSW. 


C ce WSW. 


25 




26 


ANW. 


A NW, c hor. W. 


C SE. 


G SE. 


Stratus SW. 


Stralus SW. 


26 




27 


Stratus et Nimbus E. 


Stratus et Nimbus E. 


Brouillard. 


BrouilUrd. 


Brouillard. 


Goutert. 


27 




28 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Gnimbus E. 


Brouillard. 


Brouillard, 


28 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 



Moy; 
Tôt 



7" 



6,5 



9" 



NiBULOSITÂ, 

I2h 



6,8 



6,3 



14»» 



6,4 



18»» 



6,6 



21" 



6,5 



INSO- 
LATlOlf. 



Il 
0,0 

o,o 

0,0 

4,4 

7»7 

0,0 
0,0 

6,o 
a,5 

7,0 



4,0 
0,5 

0,0 

6,3 
5, a 
o,o 
a, 

8> 

8,2 

5,5 



8,5 
o»7 

0,0 

8,7 

0,0 

o,o 



103,3 



45,3 

5,0 

46,5 

a7»4 

10,2 
8,2 

0,1 



a4.,o 

11,6 



12,5 



\l\ 



224,4 



RBHAAOnBS. 



S.-X-i5\^au8W2i",-X-lan, 
Qelée, •àt5»'et2iK 

Qelée, • le matin. 

Qelëe. 

• à partir de 12". 

= à6". 
a à 12". 



• à partir de i2i>4o. 



• lo matin. 



^ à 21". 



9à22^3o. 
• fine lé matin. 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 



â 




Nomm ni pois oui 


Ll VINT A 


ÈTt 








B 




















N 


ICB 


B 


SB 


S 


SW 


W 


HW 


3 




2 


20 










I 


6 




2 


'7 












9 




4 


4 






I 






12 




2 


11 


5 




ï 






15 






II 


6 








18 




I 


10 


3 


I 


6 






21 




I 


20 






I 




I 


24 




2 


»9 










I 


Tôt: 




«4 


122 


'4 


I 


18 


6 


3 



NOM SKI Dl FOIS 
QUI Ll aiL A ÉTÉ 



4 



»9 



18 



n 



33 



69 



46 



NOMIII Dl JOUIS Dl 



Pluie i3 

Neige i 

Grêle 

Qrësil 

Qelée 3 

Qelée blanche. ... 2 

Brouillard 7 

Éclairs 1 

Tonnerre 



Oh, de Nic0'. — XIII. 



Zk 



MARS IWi. 



i 

A 


BAKOMÈTRB 


A ZiBO 


(700—+). 


3* 










TENT 


[DlBBCTia 


N ET rORG 
15" 


B(0 


4 9)]- 








1 


3" 


6»» 


9»' ' 


12b 


\b^ 


18'' 


2ih 


24»' 


Moy. 




6" 


9" 


12^ 


18 


h 


21 


h 


24»' 


Mas. 

au jour. 


1 


a5,3 


25,4 


26,1 


27,3 


27»' 


27,8 


29*0 


29 »4 


27,18 


Cal. 




Cal. 





B 




S 


4 


SW 


5 


SW 


5 


Cal. 





Cal. 







2 


^9f' 


29»«> 


3o,i 


3o,Q 


3o,9 


3i,3 


32,0 


32,0 


3o,66 


Cal. 




Cal. 





W 




SW 


1 


SW" 


i 


s 


2 


B . 


2 


B 


2 






3 


3i,9 


3«,9 


32,0 


3i.3 


29»}) 


29»fi 


it:i 


ivi 


30,74 

20,38 


R 




B 


I 


NB 




B 


3 


SB 


CaL 





Cal. 





Cal. 









4 


28,7 


28,3 


28,2 
33,3 


28,7 


28,8 


23,5 


B 




B 


2 


NB 




SW 


3 


W 


4 


Cal. 





B 


2 


B 


2 






5 


3i,7 


32,5 


33,7 


33,6 


33,3 


34,5 


34,8 


33,43 


K 




B 


2 


NB 




SB 


3 


SB 


2 


Cal. 





Cal. 





B 


I 






6 


34,2 


34,1 


28,4 


33,9 


32,6 


32,3 


3i,8 


ï3,S 


33, o3 


MB 




:<B 


4 


NB 




B 


6 


B 


5 


» 


5 


B 


5 


B 


5 






7 


3o,3 


29»7 
21,4 


28,3 


26,8 


25,8 


24,8 
24,0 


27,24 


B 




B 


5 


nt, 




NB 


6 


B 


5 


Cal. 





B 


2 


B 


2 






8 


ai,8 


21,2 


22,0 


22,3 


23,0 


a4,3 


22,5b 


E 




B 


I 


NW 




NW 


1 


SB 


1 


B 


1 


B 


1 


8 


I 






9 


a4,o 


24,0 


24,2 


23,4 


2i;? 


20,6 


20,7 


»o,7 


22, 4l 


t 




B 


I 


SB 




SW 


2 


SW 


3 


Cal. 





Cal. 





Cal. 









10 


20,9 


20,9 


22,3 


23,2 


22,9 


24,6 


«5.7 


22,88 


Cal. 




Cal. 





Cal. 




SB 


1 


C%1. 





NE 


2 


Cal. 





.XB 


2 






11 


26.7 
28,5 


27,6 


m 


3o,3 


29.7 


29» 9 


29,8 


?9.3 


29,13 


!<B 




B . 


1 


w 




SW 


2 


SW 


3 


SW 


3 


B 


2 


B 


1 






12 


28,4 


3?:^ 


m 


35,0 


3o,9 


3i,5 


29,54 
34,16 


B 




Cal. 





Cal. 




Cal. 





SB 


3 


SB 


2 


B 


2 


B 


2 . 






13 


3i,6 


32,0 


33,0 
38,4 


35,9 


36,4 


B 




B 


2 


NW 




B 


4 


B 


2 


Cal. 





E 


1 


B 


1 






14 


36,6 


36,9 


38,8 


38,2 


38,3 


S:4 


^'À 


38, 18 


R 




B 


2 


B 




SB |t 


2 


SB 


3 


SB 


2 


B 


2 


B 


2 






15 


3q,o 


38,2 


38,0 


37,8 


36,0 


35,2 


36, 5o 


B 




B 


I 


B 




SW 


1 


SW 


3 


SW 


3 


SB 


3 


SB 


2 






16 


32,0 


3o,9 


3i.4 


3;,. 


29i9 


3o,4 


ÎO,q 


3.,Q 


30,98 


B 




B 


I 


Cal. 




W 


2 


w 


I 


Cal. 





NB 


4 


.NE 


4 






17 


3l,2 


3i,i 


32,0 


32,1 


3l,2 


32,0 


33,0 


33,4 


32,00 


NB 




NB 


3 


NB 




NB 


4 


NB 


2 


NW 


1 


Cal. 





Cal. 









18 


33,8 


34.3 


m 


34.6 
34,6 


33,8 


34,0 


34,5 


y;; 


34,33 
33,91 


Cal. 




Cal. 





Cal. 




S 


I 


SW 


l 


SW 


3 


B 


I 


B 


I 






19 


33,9 


33,8 


33,4 


33,9 


33,7 


B 




B 


2 


SW 




«W 


2 


SW 


Cal. 





Cal. 





Cal. 









20 


32,9 


32,7 


32,9 


32,3 


3,, 2 


3i,o 


3i,5 


3i,5 


32,00 


Cal. 




Cal. 





SW 




w 


3 


SW 





SW 


5 


Cal. 





B 


I 






21 


3o,7 
a3,6 


3o,2 


3o,6 


3o,o 


28,2 


27,3 


j6,q 


25,2 


28,64 


B 




B 


2 


B 




B 


2 


B 


3 


B 


1 


B 


4 


B 


3 






22 


23,5 


23,6 


23,0 


21,3 


21,4 


ai ,5 


21,2 


22,30 
20,44 


B 




8W 


i 


Cal. 




B 


3 


S 


4 


S 


I 


S 


I 


S 


1 






23 


ao,3 


>9,9 

22,5 


20,1 


20,2 


20,1 


20,2 


»i,i 


21,6 


SW 




SW 


i 


SW 




SW 


t 


SW 


2 


SW 


I 


Cal. 





Cal. 









24. 


22,0 


23,5 


24 »4 


24,4 
24,7 

27,5 


25,0 


Q7,5 


27,5 


24^60 


SE 




SE 


3 


Cal. 




SE 


SB 


3 


SE 


2 


se 


2 


SB 


2 






25 


27,5 

20,1 


27,5 


27,2 


26,0 


25,6 


21,6 


2Ô,7 


26,88 


SE 




SB 


3 


w 




W 


6 


W 


l 


W 


6 


SB 


7 


SB 


5 






26 


27, î> 


27,6 


27,6 


28,1 


ii:î 


3l,2 


28,.44 


B 




Cal. 





SW 




SB 


2 


SB 


SB 


4 


SB 


1 


B 


2 






27 


3i,2 


3«,2 


3«,5 


3o,9 


3o,i 


3o,4 


20,4 


3o,63 


E 




B 


I 


SW 




SW 


I 


SW 


I 


SB 


I 


CaL 





Cal. 









28 


27,6 


28,8 


29,1 


28,9 


28,1 


28,1 


28,5 


28,48 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





w 


I 


SW 


2 


SW 


I 


B 


2 


B 


I 






29 


20,3 


29,8 


3o,4 


3o.Ô 


II', 


28,0 


27,5 


28,95 


Cal. 





SW 


I 


Cai; 





SW 


I 


SW 


2 


SB 


2 


SW 


I 


Cal. 









30 


^»7 


24,2 


24.5 


24,4 


22,8 


23,7 


24,4 
26,2 


24,00 
24»99 


B 


3 


B . 


4 


Cal. 





SB 


3 


SW 


2 


Cal. 





Cal. 





Cal. 









31 


24,1 


23,9 


25,0 


20,0 


25,4 


25,8 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





B 


I 


Cal. 





Cal. 





B 


3 


B 


I 






Moy: 


28,81 


28,78 


29,26 


29,32 


28,55 


28,65 


29,22 


29,26 


28,98 


I 


4 


» 


6 


1,3 


2 


5 


2 


,9 


I 


n 


I 


.5 


«,4 




■J 



F 


TBHPËRATORB. 








BUHIDITtf RELATIVE. 




i 


2 


3»» 



6' 

• 


9»- 



12»' 



15»» 



18»» 



21»' 



24h 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6»' 


9»' 


121. 


15» 


IS' 


2ih 


24h 


Moy. 










u 












1 

2 

5 

. 4 


9»3 

6,2 

6,3 


6,5 

6,6 


10,0 
11,4 
10,2 
10,5 


i3,5 
12,5 
«2,7 
•4,7 


,2,4 
11,6 
11,0 
11,6 


9,7 

8,6 


8,6 
8,0 
7.» 
«,9 


6,8 

6,2 


II 


8,6 

?•' 
5,ï 

5,5 


«4,2 

i5,5 


11,35 
10,75 

9,70 
10, 5o 




100 
62 


100 
53 

12 


85 

62 

69 

42 


83 
88 


t 


92 

î 


76 

lï 
75 


foi 
82,1 

ê7»5 


1 

2 
3 

4 


5 


5,2 


5,î 


10,2 


1.2,0 


i3,7 


9i^ 


6,8 


8,78 


|:5 


l4,2 
l3,2 


9, «5 
8,40 


82 


81 


63 


70 


69,8 


5 


6 


6,9 


6,4 


tll 


12,0 


12,.'( 


10,6 


7,^ 


9>>8 


4« 


27 


3i 


25 


u 


60 


3o,3 


6 


7 


6,5 


6,0 


9|2 


10,4 


8,1 


6]» 


ê]o 


7.63 
8,84 


4,5 


12,3 


59 


4 


1 


\ 


55 


60 


66 


54,1 


7 


8 


63 


4,9 
8,a 


9.4 


12,0 


12,2 


9,0 


7,7 


10,2 


4,0 


«4,0 
«4,7 
i5,6 


9,00 


59 


53 


60 


73 


il 


43 


56,4 


8 


9 


8,2 


9,6 

'4.0 


i3,o 


i3,3 


9,8 


11,0 


9,' 


10, 4o 


ë,5 


10,60 


47 


47 


89 


66 


66 


l\ 


t 


62,3 


9 


10 


7i7 


10,0 


i5,4 


i3,6 


11,6 


8,1 


7,6 


11,00 


6,1 


10,85 


100 


100 


48 


48 


26 


56,9 


10 


11 


8,7 


5,4 


8;S 


12,5 


10,4 


n 


6,0 


5,2 


8,11 


a 


12,6 


8,55 


5o 


52 


34 


4a 


U 


63 


t 


79 


55,0 


U 


12 


^i7 


3,8 


11,6 


10,3 


3:1 

8,6 


6,8 


7.53 


i2;6 


7,90 


93 


87 


65 


5o 


t 

65 


90 


76, r 


12 


13 
14 


6,0 


11,6 
10,6 


12,0 
i3,o 


ii.i 
11,6 


8,6 
9,1 


7,7 
8)6 


é,6> 
9.08 


3,6 
5,5 


i3,6 
i3,3 


8,60 
9,40 




90 


58 


t 


l\ 


U 


t 


t\\ 


13 
14 


15 


7;' 


7»4 


lu, 6 


'î,4 


i'4 


9)5 


85 


9;3. 


6,0 


«3:7 


ï;85 


63 


^ 


7^ 
43 
3o 


88 


II 


63 


'â% 


15 


16 


7.8 
6,6 


6,0 


9,4 


10,6 


ii,5 


«0,9 


8,0 


6,7 


9.a4 


6,1 


j5,o 


10,55 


58 


85 


68 


33 


36 


16 


17 


7,0 


>>,9 


i3,6 


ii,o 


9,4 


7,7 


7,7 


q,6i 


5,4 


16,2 


10,80 


38 


26 


18 


3i 


62 


57 


46 


38,5 


17 


18 


7,' 


6,8 


12,0 


i3,8 


l3,2 


9,3 


7.^ 


1:1 


9.64 


67 


i5,6 


11, i5 


4o 


39 


« 


55 


â 


70 


s 


7Î 


56,6 


18 


19 


2;t 


7,8 
é,3 


11,3 


i4,8 


«3,7 


9.5 


2:0 


10,04 


6,0 


16,6 


11, 3o 


5^ 


59 


.S3 


n 


il 


3^ 


58,4 
68,8 


19 


20 


11,2 


i3,3 


i3,o 


9,5 


8,5 


9.55 


6,0 


«4,7 


10,35 


61 


52 


73 


90 


64 


20 


21 


8,4 


8,6 


11,6 


11,2 


J2,6 


?;6 


6,5 


6,7 


m 


7,3 


«4fO 


10,65 


58 


73 


73 


75 


55 


.58 


^l 


100 


73,5 


21 


22 


7,9 


10,0 


10,8 


11,0 


9,5 


8,î 


8,6 


6,1 


11,6 


8,85 


100 


100 


100 


100 


100 


t 


^ 


100 


99, « 


23 


23 


é.i 


5;o 


8;3 


10,8 


11,0 


8,6 


75 


':2 

8^0 


3,f4 


315 


«2,7 


8,40 


fi 


i 


63 


65 


69 




56 


71,9 


23 


24 


6,7 


a 


'o>9 


10,6 


«»,7 


10,3 


76 


«4,3 


8,00 


37 


5i 


6i 


5i 


'9 




24 


25 


i:^ 


>o,Q 
10,8 


«4,7 

11,5 


\t:i 


'3,7 


• •,4 


11,11 


5,4 


'7,7 


i,,55 


II 


33 


59 


63 


36 


a6 


62 


44,9 


25 


26 


10,2 


««»7 


9.6 


7,9 


io,4i 


7»7 


i6,à 


12,10 


59 


^2^ 

63 
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roiMB RT ninicTioii du iioa«u. 






i 


< 

l 


7^ 


9»» 


12^ 


14^ 


18^ 


21'' 


i 


Nimbus E. 


Brouillard. 


K WSW, Nimb. S. 


K W, G S. 


K W, d S. 


G bor. NW. 


1 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C bor. N-W. 


G ^t stratus S. 


G et stratus S. 


G et stratus S. 


2 


3 


AAS. 


KKS. 


K S., G E. 

K SE, G bor. W. 


K S, G E. 


KKGSW,slr.moy.E. 
Stratus S, 


KKGSW,str.moy.E. 


3 


4 


K SE. 


KSE. 


G bor. W-NE. 


Aucun nuage. 


4 


6 


K et C S. 


K et G S. 


G SE. 


G SE. 


Nuages bor. W-SW. 
KWNW. 


Aucun nuage. 


5 


6 


K W. 


K WNW. 


KWNW. 


K WNW. 


Aucun nuago. 


6 


7 


Stratus moyen SW. 


Stratus moyen W. 


Stratus. 


Stratus. 


AA KK SW. 


KKSW. 


7 


8 


K NE. 


KNE. 


KNE. 


Aucun nuage. 


KNE. 


KNE. 


8 


9 


K KK NE, stratus E. 


K KG NE. . 


K KG NE, strat. SE. 


Stratus SE, K KG NE. 


K KK NNE. 


K KK NNE. 


9 


10 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


K et G bor. W. 


Aucun nuago. 


10 


il 


Aucun nuage. 
K KK NW. 


Aucun nuage. 
K KK NW. 


G bor. W et N. 


G bor. W et N. 


Stratus ENE. 


K ENE. 


11 


12 


K KK NW. 


KKNW. 


KK NW, stratus E. 


K KK NW. 


12 


13 


G bor. S. 


CE. 


G E, K KK NW. 


G E, K KK NW. 


K KK NW. 


KKKNW. 


13 


14 


K KK NW. 


K KK NW. 


KKNW. 


KK NW. 


KKNW. 


A et G NW. 


14 


16 


A SW. 


A SW. 


ASW. 


A SW. 


A et stratus SW. 


A et G W. 


15 


16 


KK WNW. 


KK WNW. 


KK WNW, A W. 


KK WNW. 


GN. 


GN. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


K NW. 


K bor. W-NE. 


K bor. W-NE. 


17 


18 


KW. 


K W. 


K W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
G bor. SW. 


Aucun nuage. 


18 


19 


K bor. NE. 


K bor. NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


19 


.20 


K bor. SW. 


K bor. SW. 


K W. 


K W. 


K W, G bor. SW. 


K W, C bor. SW. 


20 


21 


A AA SW. 


A AA SW. 


Stratus E. 


GGGWSW,str.,N.E. 
Nimbus SW. 


G GG SW. 


G GG SW. 


21 


22 


Stratus SW. 


Stratus, Nimbus SW. 


Brouillard. 


K W, G SW. 


K W, G SW. 


22 


23 


AA. Strat. moy. SW. 


AA. Stratus moy. SW. 


AA SW, G W. 


AA SW, G W. 


AASW. 


AASW. 


23 


24 


KKSW. 


KK AA SW. 


KK AA SW. 


KK AA SW. 


G NE. 


K bor. SW. 


24 


25 


K KKN. 


K KKN. 


KKNW. 


K NW, G W. 


K NW, G W. 


KNW. 


25 


26 


G et stratus moy. W. 


AA W. 


AA W. 


G sur l borizon. 


KNW. 


AANW. 


26 


27 


KNW. 


KNW. 


KNW. 


KNW. 


KNW. 


Aucun nuage. 


27 


28 


Aucun nuage. 


KauSW. 


AA WNW. 


K W. 


Stratus moyen SW. 


Stratus moyen SW. 


28 


29 


KNW. 


KNW. 


KNW. 


KKNW. 


KK NW. 


KK NW. 


29 


30 


K KK NW, stratus E. 


KNW,C E. 


KNW. 


K NW. 


KNW. 


KNW. 


30 


3.1 


KNW. 


KNW. 


KNW. 


KNW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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IBMAnQDBS. 



# S toute la matinée. 

^ auSWàai". 

T à l'horizon W à la". 



B intense au SW Taprès-midi. 



u-i. aa»ài4". 
aa» à g". 



• dès iq"3o. 

# touto la journée, 
le matin. 
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NOMBIIB DE JOUBS DE 



Pluie 4 

Neige 

Orôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blancbe. ... 1 

Brouillard 1 

Éclairs 1 

Tonnerre. i 
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AVRIL 1902. 



i 


BAKOHtTBft 


A ZÉBO (700' 


— -h) 


3^ 




▼BUT. — [ 


DlKBCnON 

2^ 1 


BT FORCB 


(oà9)]. 








3^ . 


6^ 


9'' 


12V 


15»» 
28,2 


18>' 


21'' 


24»» 
39,3 


Moy. 


e^ 


9^ 


1 


b^ 


iS»- 


21»» 


24»» 


Mas. 

dn Jonr. 


1 


28,8 


26,8 


28,1 


28,5 


28,4 


l^' 


28,13 


•w 2 


8W 


2 


sw 


3 


sw 


3 


sw 


2 


B 


2 


Cal. 





Cal. 







2 


28,3 


28,2 


28,3 


37,7 

29»6 


27,2 


2S,5 


28,20 


ai. 


Cal. 





Cal. 





B 


3 


B 


- 


B 


2 


B 


4 


B 


3 






3 


28,7 


26»9 


3o,i 


3o,o 


3i,o 


3i,o 


39»9» 


B 2 


B 


2 


B 


2 


8W 


2 


sw 




SB 


7 


SB 


I 


Cal. 









4 


So.o 


3o,d 


39«9 


3o,o 


29*7 


3o,i 


3i,o 


3i,i 


30,19 
3o,55 


Cti. 


Cal. 





8B 


I 


SB 


2 


SB 




SW 


1 


Cal. 





Cal. 









5 


3l,2 


^''î 


3i,3 


3o,3 


29»« 


^:t 


39i9 


Ctl. 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





SW 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









6 


^9»7 


29,3 


îg;^ 


\rs 


39>îï 


27,8 


27,2 


28,66 


Cal. 


Cal. 





SB 


I 


SB 


3 


SB 




SB 


2 


SB 


2 


Cal. 









7 


25, q 


2^4 


27»" 


ii:î 


iî:t 


3o,5 


27,41 


Cal. 


B 


2 


B 


3 


B 


4 

4 


B 




Cal. 





B 


2 


B 


2 






8 


3o,6 


3«,6 


32,8 


33.0 


32,8 


33,0 


32,24 


sw 2 


8W 


2 


SB 


4 


SB 


SB 




SW 


X 


K 


2 


K 


I 






9 


32,5 


32,5 


33,0 


32,8 


32,3 


32,3 


32,3 


32,0 


32,46 


B 2 


B 


2 


B 


2 


SW 


2 


SW 




Cal. 





B 


3 


B 


3 






10 


3o,3 


3o,o 


29»6 


î»9>9 


28,3 


28,1 


a9i2 


28,8 


29,28 


E 3 


MB 


4 


B 


5 


B 


5 


B- 




B 


7 


B 


I 


B 


I 






11 


28,3 


î»7w 


28,0 


28,6 


28,7 


29»a 


3o,2 


3o,2 


28,86 


B I 


B 


2 


B 


I 


B 


2 


B 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









12 


?2;î 


26,7 


29»3 


28,5 


a7i9 
a7t4 


27,0 


26,8 


26,5 


28,06 


E X 


B 


1 


C»l. 





B 


4 


B 




B 


4* 


B 


4 


B 


3 






13 


^2»' 


22,5 


27,b 


28,2 


28,2 


20,63 


E 2 


B 


2 


Cal. 





W 


ii 


W 




SW 


2 


B 


1 


E 


1 






14 


2n,8 


^7»9 


28,6 


28,6 


22,8 
26,0 


27,2 


26,4 


37 f 4 


Col. 


Cal. 





Cal. 





SW 


i' 


SW 


Cal. 





SW 


3 


W 


3 






15 


26,9 
28,0 


î>7»> 


26,3 


2é,D 


2é,7 


W 2 


B 


2 


B 





B 


i 

3 


B 




B 


6 


B 


3 


B 


3 






16 
17 


a6,o 

27 »4 


22,2 
28,7 


22,6 


22,3 
26,9 


a9>ï 


27,6 
29,8 


37,7 

a9;*> 


^2'2^ 
28,80 


B 3 
8 2 


B 
8 


I 


B 
Cal. 


SE 

SW 


SB 

SW 




SB 

S 


I 
I 


Cal. 
Cal. 






Cal. 
Cal. 






' 




18 


^9»^ 


3o,o 


3o,^ 


3o,8 


3i,i 


3i,8 


32,2 


3o,83 


Ctl. 


Cal. 





E 


1 


sw 


I 


sw 




SW 


2 


NE 


3 


NB 


2 






19 


32,5 


in 


33,3 


34,1 

36,3 


36,'2 


34,3 


35,2 


35,4 


3A,oi 
36,11 


Cal. 


Cal. 





Cal. 





sw 


2 


sw 




sw 


I 


SW 


I 


B 


I 






20 


35,5 


36,2 


35,9 


36,5 


36,8 


B I 


B 


I 


SW 


I 


sw 


2 


sw 




sw 


I 


Cal. 





Cal. 









21 


ir, 


37,2 
33,5 


in 


33,0 


36,2 


35,1 


'â\t 


34»7 


36,20 


Cal. 


Cal. 





s 


I 


SB 


3 


SB 




s 


3 


Cal. 





Cal. 









22 


3i,6 


3o,9 


3o,9 
3o,4 


32, a5 


Cal. 


Cal. 





Cal 





SW 


2 


SW 


sw 


4 


s 


I 


Cal. 









23 


3o,7 


29»8 


in 


3o,3 


30,2 


3o,2 


U 


3o,23 


Cal. 


Cal. 





B 


I 


Cal. 





s 




SB 


2 


B 


2 


B 


1 






24 


iv,t 


3o,2 


3i,» 


3i,3 


3i,5 


32,7 


3i,28 


Cal. 


Cal. 





E 


5 


B 


5 


B 




B 


5 


B 


3 


B 


2 






25 


32,7 


ii^ 


il;? 


32,6 


3i,8 


3i,2 
26,8 


3o,o 
26,5 


32,26 


B I 


E 


I 


B 


I 


SB 


3 


SW 




SW 


2 


Cal. 





B 


I 






26 


39.8 


25,0 


27,5 


24,3 
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B I 
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SW 
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25,3 


24tq 
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34,8 


24,6 
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!l5,I 
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27,3 
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65 


67 


69 


67 


66 


7' 


ti 


16 


17 


i3,. 


12,5 


i5,o 


17,0 


.5,6 


i3,4 


.2,1 


13,98 


12,0 


19,4 


15,70 


65 


85 


7» 


77 


89 


n 


98 


17 


18 


11,8 


12,8 


i5,5: 


• 7»5 


i5,5 


i3,é 


13,4 


12,3 


\l:û 


11,2 


20,1 


i5,65 


t 


8. 


7' 


3? 


79 


80 


ëo 


80,5 


18 


19 


i3,6 


i3,8 


18,2 


20,2 


18,8 


ti 


.4,0 


.2,3 


11,5 


22,3 


16,90 


U 


5i 


^ 


68 


T 


81 


65,8 


19 


20 


12,1 


12,3 


nÀ 


»7,3 


18,8 


12,1 


11,3 


i4,36 


11,2 


20,2 


15,70 


74 


64 


7« 


93 


93 


97 


78,8 


20 


21 


",7 


10,3 


17.4. 


16,0 


lj,0 


i3.> 


i.,6 


ïO,9 


i3,.3 


10,2 


20,1 


i5,i5 


57 


85 


68 


81 


85 


^ 


97 


97 


83,0 


21 


22 


10,8 


11,3 


",9 


14,1 


.3,2 


.2,6 




11,6 


12,28 


10,2 


16,6 


i3,4o 




97 


88 


77 


«7 


9» 


9» 


90,8 


22 


23 


11,1 


"'2 


12,7 


12,2 


l.,2 


10,6 


.0,4 


11,0 


11,36 


11,0 


12,8 


11,00 


9^ 


98 


Î 


100 


100 


U 

68 


98 


95 


71,3 


23 


24 
25 


11,3 
10,2 


i.,â 
11,2 


.2,2^ 

>7»6 


11,9 
18,0 


14,0 
.7,6 

«5,4 


'^7 
.5,0 


..,6 
. 11,8 


; 10,5 
",9 


•ii!! 


10,2 

9.3 


14,4 
20,3 


12, 3o 
14,80 


93 


63 


II 


t 


II 


93 
^7 


24 
25 


26 


12,0 


12,0 


.5,1 


i4i4 


12,6 


11,8 


.1,4 


10,0 


19.3 


14,65 


76 


U 


58 


li 


79 


§ 


71 


75,2 
84,4 


26 


2T 


11,2 


11,0 


i5,5 


.8,3 


i5 5 


8,8 
9»5 


10,6 


(3,20 


10)3 


20,6 


.5,45 


73 


j; 


il 


98 


100 


27 


28 


10,9 


.1,3 


i3,8 


i5,4 


.1,6 


10,6 


1:1 

8,8 


11,65 


10,4 


16,8 


i3,6o 


96 


96 


76 


93 


.00 


100 


9«»9 


28 


29 
30 


i:î 


9,« 

7»7 


.!:i. 


9»8 
i5,4 


9»7 
i.,4 

«4,27 


9,3 

.0,2 


.t'M 


8,8 
6,6 


10,6 
16,6 


9,20 
11,60 


100 
93 

79i4 


100 
93 

81,5 


100 

64 

74,8 


t 

70,9 


.00 
65 

73,1 


9H 
85 

83,9 


Ê 

84,0 


97 
90 


98,9 
79>3 


29 
30 


Moy: 


10.94 


10,84 


i4.i8 


i5,5. 


12,35 


i.,5o 


10,96 


".57 


9,83 


17,50 


13,67 


87,2 


79,3 


Moy: 



AVUIL 1902. 



»T 



i 


rORMI BT DIKECTION DU NOÀCBS. 


'^i 


7»^ 


9^ 


12»' 


14^ 


18»» 


21^ 


5 

o 


1 


Aucun nuage. 


K NW. 


KNW. 


K KC WNW. 


K NW, stratus E. 
K KC, W str. moy. E. 


Stratus E. 


1 


2 


Stratus moyen W, 


ce W. 


C W. 


C W. 


K W. C E. 


2 


3 


C SW. 


C SW. 


csw. 


C AW. 


Stratus SE. 


Brouillard. 


3 


4 


Brouillard. 


Stratus SE. 


e SW. 


Stratus SE, C W. 


C NW, stratus SW. 
CWS<Vr. 
Stratus SE. 


Stratus SW. 


4 


6 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


c wsw. 


C WSW. 


C WSW. 


5 


6 


K SW, C W. 


K SW, C W, str. SE. 


c w, stratus SE. 


C W, stratus SE. 


Stratus SE. 


6 


7 


CE. 


C E. 


c E. 


C ho^. W-N. 


KK et C W. 


C W. 


7 


8 


C AN. 


C AN. 


e et KK NE. 


C et KK NE. 


C NE, KK NE. 
AA W, 


KN. 


8 


9 


K W. 


K W. 


AW. 


A W. 


Couvert. 


9 


10 


AA. 


AA. 


AA. 


AA. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


10 


11 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Brouillard. 


11 


12 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


12 


13 


Stratus E. 


C E. 


CenimbusENE,KNE. 
KKK W, CENE. 


C Cnimb. ENE. KNE. 


CCn. h.W-N,KNW. 
K KK W, C ENE. 


ANW. 


13 


14 


K W. 


KKK W. 


K KK W, C ENE. 


KK AA W. 


14 


15 


K A W. 


K A W. 


K A W. 


A AA WSW. 


A AA WSW, Cn. N. 


K W, C SE.. 
KC SSE. 


V 15 


16 


K W. 


K W. 


K W, C ce SE. 


K KK W, A SE. 


K W, gros CNE. 
Brouillard S. 


16 


17 


Brouil. dans les val. 


A ce SW. 


Stratus ESE. 


Stratus SE. 


A et C SE. 


17 


18 


Stratus SE. 


Stratus et G SE. 


Stratus S.. 


C sup. SE, inf. SW. 


K W, C SW. 


A W. 


18 


19 


A W. 


A W. 


CNE. 


C Cnimbus NE. 


KK NW, C NE. 


KNW. 


19 


20 


KNE. 


KNE. 


K NE, C SW. 


KNE, CSW. 


K NE, C SW. 


KNE. 


20 


21 


K N. C E. 


KN. 


C SE. 


C SE. 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


21 


22 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


KNW. 


22 


23 


Brouillard. 


Brouillard. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Stratus SE. 


Stratus moyen S. 


23 


24 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


ce E. 


24 


25 


C E. 


A E, K NW. 


C E. KN. 
Nimbus SSE. 


C E, K N. 
C SW. 


K KK NNW. 


K KK NNW. 


25 


26 


CCCWSW,8trat.SE. 


CCCWSWstr.SE. 


C SW. 


C SW. 


26 


27 


AA. 


AA. 


Cnimb. N, KK SSW. 


KKWSWCn.N.st.SE. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


27 


28 


Nnag.m.W,Cg.ESE. 
Brouillard. 


C et stratus SE. 


C et stratus SE. 


K W, C SE. 


K W, C S. 


Couvert. 
Brouillard. 


28 


29 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


29 


30 


C SW. 


C SW. 


C et str. SE, Cn. N. 


K N, C SW. 


KN. 


CSW. 


30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy 
Tôt: 



MtBULOsrnS. 



7i" 



9*^ 



7»2 



12"» 



6,7 



U»» 



6,8 



18"» 



10 
10 

10 
10. 

I 



7»7 



21'' 



7>5 



INSO- 
LATION. 



l55,0 



2,0 

0,0 
0,0 

i6,a 



39.5 
6,0 

0,0 

ia,6 

13,0 

i3,a 
a»7 



127,2 



BBMAIQUBS. 



• le matin, = à 21^. 
= à6^ 

Bruine à 21»'. 
Ondée de 10^ à 11^. 



' fine à partir de 9^. 



= bas le matin, ^ à ax^. 



• fine. 
Averse à 11^. 
= à6^«Kài4>'3o. 
^ fine à i5^. 



■i 




NOUBBB 


DE fOlS OUB 


LB VBNT A 


ttt 










H 
■ 




















N 


NB 


B 


SB 


8 


8W 


W 


NW 


3 






10 




I 


2 


1 




6 




I 


11 




I 


2 






9 






II 


3 


1 


2 


I 


I 


12 






i 


6 




9 


3 




15 






5 


I 


12 


a 




18 






6 


4 


2 


10 






21 




2 


12 


2 


1 


2 






24 




' 


12 








■ 




Tôt: 




4 


79 


20 


7 


39 


8 


'_ 



16 

i5 

II 

3 

a 
8 
II 
16 



8a 



à 


NOMBRB DB POIS 
QOB LB CIBL A ÉTÉ 


s 

s 


i 

a 
I 

3 


!Î 

g 

3 
6 
6 
5 

a 
3 

a5 


5 
3 

î 

5 

7 

59 


8 
10 
11 
11 

IX 

6 
57 


S 

ta 
II 

l 

la 

i4 

66 


7 
9 
12 
14 
18 
21 


Tôt: 



NOMBBB OB J0UB8 DB 



Pluie l3 

Neige 

Orôle... 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche . . . 

Brouillard 9 

Eclairs i 

Tonnerre i 



MAI i9(Û. 



1 

A 


BABOMftTRB A Z«KO 


(700— -+-). 






S5SHS 


-S— 


fSftffi 


VBNT [DIBBCnON BT FOBCB (o 


à 9)]. 








1 


3»» 


Ô»» 


9" 


M2» 


15»» 


18'' 


21^ 


24" 


Moy. 


a»* 


6" 


9 


K 


12" 


15" 


18" 


21 


h 


24' 


Max. 

da joar. 


1 


3:S 


wl4 
3o,4 


2.,6 
25,4 


ï6,8 


25,8 


24,0 


24:1 


24,1 
28,4 


25,û8 


Cal. 





Cal. 





B 


I 


SW 


2 


SW 3 


SW 


2 


Cal. 





Cal. 







2 


»5,8 


26,1 


268 


27»3 


25,83 


Cal. 





w 


2 


Cal. 





SB 


3 


SB 2 


Cal. 





Cal. 





Cal. 









3 


^9>i 


3i I 


i'.l 


3i,. 


3o,5 


3i,3 


3i,. 


30,70 


Cal. 





CaU 





CaL 





SW 


I 


SW 4 


SW 


5 


SW 


I 


CaL 









4 


Bola 


30,2 


3o,4 

27,8 


3o,4 


3o,i 


28,5 


28,3 


a7»3 


n 


Cal. 





Cal. 





sw 


2 


SW 


2 


SW 2 


SW 


4 


B 


I 




I 






5 


a6,5 


262 


»8,3 


28,8 


28,9 


29,9 


iî^'î 


B 


2 


B 


2 


NB 


3 


NB 


ï 


SB 3 


SB 


2 


B 


4 




3 






6 


3o,3 


3o,5 


3i,4 


3o,9 


3o,2 


29.7 

Iti 


3o,i 


io,4 


3o,44 


B 


I 


CaL 





Cal. 





SB 


« 4 


SW 


3 


B ■ 


I 




I 






7 


3o,5 


3f ,ô 


^6;i 


3i,i 


3o,4 


29,^1 


29,0 


3o,22 


B 


I 


B 


I 


B 


2 


B 


3 


B 2 


SW 


I 


SW 


I 


SW 


2 






8 


27»? 


22,4 


i6,4 


25,6 


23,4 


21,7 

22,3 


25,35 


Cal. 





CaL 





B 


2 


SW 


2 


Cal. 


CaL 





Cal. 







3 






9 


iî:l 


i?;5 


20,0 


20,6 


21,9 


20, ï4 
24,3è 


NB 


3 


B 


I 


Cal. 





SW 


4 


SW 3 


E 


3 


Cal. 







1 






10 


22,0 


24,7 


25,4 


26,. 


26,5 


B 


1 


8W 


I 


Cal. 





Cal. 





SW l 


SW 


1 


B 


2 




2 






11 


26,7 


^lÀ 


27,8 


28,0 


28,2 


27,6 
26,6 
26,5 


27,8 


27,5 


27,63 


SB 


1 


SB 


2 


SB 


2 


SB 


3 


SB 3 


B 


2 


CaL 





Cal. 









12 
13 


a6.7 
26,0 


27,3 

2^,2 

25,5 


27»7 
29,2 

25,0 


27»9 
27,4 


m 


27,4 


m 


27,28 
27,00 
>4,53 


e 

8R 


I 


Cal. 

8R 




1 


B 
SB 


1 
I 


W 

SW 


2 
4 


SW 3 
SW 5 


SW 
SW 


2 
3 


CaL 
SW 



2 


CaL 
CaL 










14 


24,7 


23,1 


22,7 


25,0 


Cal. 





Cal. 





W 


4 


w 


5 


w 5 


w 


5 


W 


2 


Cal. 









15 


25,4 


26,1 


273 


28,1 


28,3 


28,2 


29,4 


3o„o 


27,85 


Cal. 





Cal. 





SW 


2 


SW 


2 


SW 3 


B 


1 


Cal. 





Cal. 









18 


3o,i 


3o,6 


31,6 


3',7 


3o,5 


3o,i 


29,9 


22,1 


22,95 


Cal. 





Cal. 





B 


2 


SB 


3 


SW 3 


SW 


2 


Cal. 





Cal. 









^9,3 

25,0 


29,2 

24,2 


iti 


29»o 

22,0 


27,2 
21,6 


^6.7 

22,4 


27»' 

2a, 9 


Cal. 
If 


n 

l 


Cal. 
w 




6 


CaL 

vr 



fi 


SW 
W 


è 


7 i 


w 

w 


5 
5 


w 
w 


b 

5 


W 
NW 


î 






19 


21,3 


20,6 


«9,4 

24,0 


18,0 


18,7 


19,8 


21,0 


21,4 


20, o3 


MW 


NW 


6 


NW 


5 


E 


5 


B 5 


B 


4 


B 


2 


B 


2 






20 


21,9 


22,8 


24,8 


25,5 


26,1 


>7,3 


28,0 


25,o5 


NB 


3 


NB 


4 


NB 


2 


NB 


3 


NB 3 


B 


3 


E 


2 


B 


2 






îl 


28,3 


29,2 
34,3 


m 


3i,3 


32,2 


32,8 


30,7 


33,q 


3i,35 


B 


2 


B 




B 


4 


B ' 


6 


B 3 


B 


I 


B 


I 


B 


I 






22 


33,5 


35,1 


34,8 


34,4 


34,5 
3â,3 


33,7 


34,36 
33,38 


B 


I 


NB 




B 


I 


B 


1 


SE 3 


SB 


I 


B 


1 


B 


1 






23 


32,q 


32,6 


&2 


32,6 


32,3 


32,7 


35,g 


Cal. 





B 




B 


4 


B 


4 


:^ i 


B 


3 


B 


5 


B 


2 






24 


36,i 


36,7 


38,0 


38,1 


38,3 


lî:'e 


38,q 


37,84 


B 


2 


B 




NB 


2 


NB 




SW 


3 


B 


3 


B 


2 






25 


38,4 
364 


38,2 


li:t 


li:\ 


36,1 


35.2 


36,0 


36,8i 


B 


2 


SB 




SW 


2 


SW 




SW 2 


SW 


2 


Cal. 





Cal. 









26 


36,3 


35,3 


34,3 


34,1 


33,0 


35,33 


Cal. 





B 




SW 


1 


SW 




SW 2 


SW 


I 


CaL 





Cal. 









27 


U 


3- M 


34,3 


34,5 
35,2 


34,2 


34,1 


34,3 




34,24 


Cal. 





Cal. 




SW 


1 


Cal. 




Cal. 


SW 


2 


CaL 





Cal. 









28 


3-3 


349 


35,0 


34,3 


34,5 


34,6 


34,61 


Cal. 





Cal. 




Cal. 





w 




SW 2 


SW 


2 


Cal. 





Cal. 









29 


337 


H'I 


33,1 


33,8 


3:;i 


338 


33,2 


33,73 
32,65 


B 


1 


t 




SW 


2 


SW 


a 


SW 2 


B 


l 


B 


1 


B 


1 






30 


32,9 


33,4 


3i\è 


32;5 


3i,7 


32:2 


3.;o 


Cal. 





Cal. 




B 


4 


B 




B 2 


B 


B 


i 


B 


3 






31 


3o;3 


29,' 


ag.ï 


29,7 


29,4 


3o,i 


3i,8 


3i,8 


3o,i8 


B 


3 


B 


5 


B 


6 


B 


6 


B 8 


B 


8 


B 


B 


5 






Moy: 


28,95 


29»o4 


»9.45 


29)4? 


29,15 


28,89 


29»47 


»9,44 


29,23 


«,2 


I 


,4 


2 


,0 


2 


,8 


3,1 


2 


i7 


1 


,5 


1 


,4 


1 



i. 






TF.MPÉRATCRR. 








llt'lIlDITtf BBLATITB. 


21" 






i 


3" 



fi'' 




9" 



12" 



15" 



18" 



21" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


16" 


18" 


24" 


Moy. 





















1 


<,,6 


10,0 


i3,6 


,6,3 


i5,4 


'4.7 
,J,8 


,2,3 


12,, 


,2,û3 


8,0 


17,0 


,2,5o 


2? 

2^ 


64 


61 


56 


56 


55 


^6 


4' 


i§.1 


1 


2 


9,7 


12,0 


l5,2 


*5,9 


,7,0 


,2,2 


,3,55 


8,6 


i9»6 


,4,10 


î 


61 


§ 


6, 


81 


'h 


2 


3 


9^ 


10,3 


17,4 


i3,o 


17»". 


,,,» 


«0,9 


,3.68 


8,9 


,8,6 


7' 


65 


73 


76 


t 


73,0 


3 


4 


10,0 


14,3 


12,6 


12,4 


,1,6 


,1,0 


,3,3a 


9,1 


16,6 


87 

6i 


u 


S 


,00 


?§ 


^ 


4 


5 


11,2 


.2;8 


'7»9 


16,2 


17,0 
16,5 


,5,0 


,0,5 


10,5 


10,0 


18,0 


i4,oo 

,d,20 


s 


il 


52 


5 


6 


10,5 


12,0 


17,0 


\î^i 


i3,7 
12,3 


11,2 


9.2 


8.7 


«7»7 


58 


il 


61 


73 


58 


66 


5o,3 
73.4 


6 


7 


10,0 


11,0 


i4,4 


i3,4 


«0,9 




,2,2^ 


i:i 


ié8 


12,00 


i8 


6t 


63 


69 


75 


83 


89 


7 


8 


8.8 


8,. 


10,0 


14,5 


12,6 


9»5 


8.0 


8)83 
10,74 


,6,6 


,2,3o 


éq 


8, 


6it 


63 


7» 


87 


9« 


8 


9 
10 


7,3 


1.1 


J;S 


,1,4 
11,6 


,1,1 

i4,o 


10,4 
11,6 


8,2 
•9.2 


li 


,2,8 
«6,9 


9.25 

,,,75 


67 
94 


n 


83 

52 


l\ 


^ 


1? 


Vb 


9 
10 


11 


6,4 


7»o 


;î;? 


,4,5 


,3,5 


10,6 


9>( 


8.2 


,0,45 


5,6 


,8,4 


,,,00 


68 


II 


66 


66 


66. 


7^ 


V> 


86 


71,6 


11 


12 


5,9 


9'< 


i5,4 


i4,a 


««,9 
i3.4 


,0,, 


8,0 


II. 04 


6,6 


I2,50 


îl 


66 


61 


62 


II 


85 


toi 


12 


13 


11,0 


18,2 


18,2 


,7,5 


,06 
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î 
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69 


69 
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76.9 


26 


27 
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.7,6 
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23,0 

25,6 


23,3 
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18,6 
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22,00 
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t 


^ 


^ 
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i9»24 
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19,38 
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rcays bt dwbction des nuages. 
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->.^ 






e 


i 


7^ 


9" 


t2h 


U^ 


18»» 


21^ 


i 


1 


C NW, stratus S. 


C NW, stratus S. 


G W, stratus SE. 


G W, stratus SE. 


C W. 


G W. 


1 


2 


C W. 


G et Nimbns SE. 


G et Nimbus SE. 


G et Nimbus SE. 


G sur tout l'horizon. 


G hor. N. 


2 


3 


C et stratus N-W. 


G W. 


G W. 


G hor. N. 


G hor. N. 


Aucun nuage. 


3 


4 


cwsw. 


Stratus et G SW. 


Stratus et G SW. 


Stratus et G SW. 


Stratus et G SW. 


Aucun nuago. 


4 


5 


C et stratus S. 


C et stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


G W. 


G W. 


5 


6 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Aucun nuaffe. 
Stratus et Mimb. SE. 


Aucun nuago. 


6 


7 


A W. 


A W. 


A W. 


A W. 


Nimbus et stratus SE. 


7 


8 


Stpatus hor. N . 


A G W, stratus S. 


A AA W. 


A AA W. 


A AA W. 


Aucun nuage. 


8 


9 


KG KK W. 


KK au NNE. 


A WSW, stratus ÉSE. 


Gnimbus à l'ENE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
AA W, G à W-N. 


9 


10 


Brouillard E-S-W. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


KK W, G W-N. 


A AA W, G à W-N. 


10 


il 


Aucun nuage. 


K W. 


Gnimbus hor. ENE. 


Gnimb. hor. ENE. 


G au N. 


KKW. 


11 
2 


12 


A WNW. 


A WNW. 


Nuages hor. W-N. 
G W. 


K NW, G E. 


G hor. W-NE. 


Aucun nuage. 
Stratus ot G W. 


13 


Aucun nuage. 
Stratus et C SE. 


G au N-W. 


Stratus et G W. 


Stratus et G W. 


13 


14 


Stratus et C SE. 


Stratus et G SE. 


Stratus et G SE. 


KKW,Ghor.N-W. 


G et stratus SE. 


14 


15 


C hor. SW-W. 


G hor. SW-W. 


G SE. 


G hor. W-N. 


G hor. W. 


G hor. W. 


15 


16 


C hor. E. 


G E. 


GE. 


G hor. E. 


K hor. NE. 


Stratus hor. NE. 


16 


17 


Nimbus et C W. 


G hor. 


G W. 


Stratus S. 


Brouillard. 


Brouillard. 


17 


18 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


G sur tout l'horizon. 


Stratus E, G W. 


Stratus E, G W. 


18 


19 


A C NW, stratus SE. 
Stratus W. 


A C NW. stratus SE. 


ANW. 


ANW. 


AW. 


A SW. 


19 


20 


KK SW. 


KK et stratus SW. 


KK et stratus SW. 


KK AA SW. 


K KK WSW. 


20 


21 


KWSW. 


KK W. 


KK W. 


KK W. 


KK hor. N. 


KK hor. NW. 


•21 


22 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


K W. 


G hor. N. 


K W. 


K W. 


22 


23 


C W. 


G hor. N-W. 


G hor. N-W. 


G hor. N. 


G hor. N. 


G hor. W. 


23 


24 


KK hor. E. 


KK hor. E. 


KK hor. E-N-W. 


KK hor. E-N-W. 


KK hor. E-N-W. 


KKE. 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK W, stratus SE. 


KK W, stratus SE. 


25 


26 


AA WSW. 


AA WSW, str. ESE. 


AA SW. 


AASW. 


GGS. 


G GG S. 


26 


27 


K WSW, C ESE. 


K WSW, G ESE. 


GnlmbusW-NE,KW, 


A AA WSW, str. SE. 


A AA WSW, str. S. 


A AA SW. 


27 


28 


Quelques K hor. 


Quelques K hor. 
GSW. 


G W. [str. SE. 


Nimbus W. 


K W. 


Aucun nuage. 
Nimb.SSW,AAAW. 


28 


29 


C W. 


G SW. 


AAAW,Nimb.SSW. 


Nimbus SSW. 


29 


30 


AA KK WSW. 


G SW. 


GGnb.W,KKAASW, 


GGn.W.KKAASW, 
CetNb.SSW. [str.S. 


KK WSW. 


Aucun nuage. 


30 


31 


Stratus W. 


Stratus W. 


G SW. [str. S. 


G SW. 


GSW. 


31 
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29 
30 
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RENAKOUBS. 



I^ • à 3\ 
B 

B 

= basau8à7»>.Ondëesài8»>etai*'. 

^ auNNwiai^. 

= bas au 8. 

= au 8 à 6^ 



T Oà4^ 



= à i5». 



• I^ à ao^ 

• à9S«I^ài6»>a5. 

• àai\ 



3 

6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



NOMBRE DB POIS QUE LE VENT A ÉXt 



NE B 



89 



SB 



8 8W 



3a 



i5 







NOMBRE Dl 


FOIS 


1 


g 


QUE LE CIEL 


A £T« 1 


■ 


1 


1^ 


M 

1 


\d 


1 




G 


8 


1 

5 


-i 

5 


a 


7 


II 


9 


8 


10 


l 


3 


j 


12 


6 


la 


ï 


14 


7 


II 


4 


3 


18 


la 


ï 


8 


5 


a 


21 


i5 


3 


4 


3 


Tôt : 


59 


5i 


3a 


a6 


18 



NOMBRE DB JOURS DB 



Pluie 6 

Neige 

Orôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanch<». . . . 

Brouillard 

Eclairs 

Tonnerre 



k6 



SEPTEMBRE J902. 



i 


BAROMÈTII 


K tthO 


(700— -+-). 










fBNT. — DlBBa 


iON B 

15 


T FORCE ( 


ttà9). 
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1 


3»» 


6^ 


9^ 


121. 


ib^ 


18'» 


34,0 


24^ 


Moy. 


3»» 


6^ 


9^ 


12' 


h 


18' 


21 


k 


24 


k 


Ifax. 

dajoar. 


t 


34,8 


34,5 


34,7 


m 


34,8 


33.6 


34,3 


3^.30 
34,05 


8W 




8 


4 


NB 




w 




8W 


, 


CaL 





E 


3 


B 


2 




2 


33.8 


33,7 


34,2 


34,0 


33,2 
34,9 


34,5 




Cal. 




Cal. 





B 




B 




SB 


2 


CaL 





CaL 





Cal. 









3 


33,9 


34 »9 


lî:t 


344 


35,3 


35,1 


32,66 


Cal. 




Cal. 





B 




8B 




SB 


3 


S 


I 


B 


2 


B 








4 


11:? 


35,0 


35,5 
33,8 


35,1 


34,4 


34,0 


34»94 


B 




B 


I 


CaL 




Cal. 




Cal. 





CaL 





B 


I 


E 








5 


33,2 


33,6 


33,0 


32.2 


3a, 


3a.3 


33,00 


B 




B 


t 


8W 




B 




w 


1 


NE 


3 


E 


1 


Cal. 








6 


31.0 


3i,3 


3i,i 


3o,5 


3o,i 


3o,o 


3. ,4 


33,3 


3i,o8 


Cal. 




Cal. 





Car. 





Cal. 




s 


2 


B 




NB 


4 


NB 








7 


3^4 


32,8 


33,6 


34,8 
33,5 


34 1 
34.3 


m 


35,0 


34. <> 


34l?6 
33, i3 


.^B 




B 


2 


B 


2 


NB 




NB 


I 


SE 




NB 


X 


N 








8 


34.5 
33,3 


34m 


35,3 


34,. 


34,0 


Cal. 




Cal. 





Cal. 





Cal. 




Cal. 





CaL 




NB 


2 


NB 








9 


33,7 


33,8 


3a, 9 


3ï,i 


3j,q 


33,8 


NB 




B 


2 


Cal. 





NE 




CaL 





CaL 




Cal. 





CaL 








10 


32,6 


32,7 


33,1 


32,8 


3212 


3.,8 


3.,!, 


3a,5 


32,45 


Cal. 




Cal. 





Cal. 





8W 




sw 


3 


sw 




Cal. 





CaL 








11 


3i,o 


32,0 


31,0 


32,1 


3i,7 


3i.î 


3.,a 


3i,i 


3i,64 


B 




B 


I 


Cal. 





CaL 




SE 


I 


CaL 




SB 


, 


B 








12 


3o,3 


^9.9 
a5,9 


3o,i 


39,1 


23,1 




27,0 
aS,! 


36,6 


a8,49 


Cal. 




B 


I 


B 


1 


NW 




NW 


2 


sw 




CaL 





Cal. 








13 


a5,2 


25,6 


28,4 


35,8 


24,8d 


Cal. 




Cal. 





8W 


2 


Cal. 




NW 


5 


NW 




NW 


1 


sw 
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25,8 


26,, 


37»9 


28,9 


3o,a 


3o,6 


28,40 
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I 


B 


5 


B 




E 


1 


Cal. 




Cal. 





CaL 
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3o,o 


3o.8 


3l,Q 

33,1 
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33,0 
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33.1 


34»o 
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33.5 


33,3 


33,4 


33,86 


IfE 




.XB 


X 


Cal. 





B 




W 


I 


w 




NB 


2 


B 








17 


32,9 


3a,7 


31,7 
32,5 


3i,4 


3. ,9 


32,2 


32,38 


B 




B 
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CaL 





8B 




CaL 





CaL 




CaL 





Cal. 








18 


3i,8 


32!2 


32,8 


3a, 9 
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10 


U 


17,6 


'7,3 


21,6 


25,8 


22,0 


20,0 


18, 


'8,4 


20,20 


.5,6 


26,. 


20,85 


9' 


n 


U 


66 


82 


94 


<»5 


96 


86,4 


11 


12 


17,6 


«7,« 


32,4 


22,6 


20,6 


20,2 


«9,0 


12,8 


19,66 


.6,5 


m 


20,95 




83 


03 


f, 


û 


98 


87,9 


12 


13 


18,6 


.02 


21,2 


26,5 


37,3 


23,3 


21,1 


.6;6 


^'»5q 
«7,83 


«7,6 
.5,0 


V,fs 


28 


5o 


54 


34 


37 


^ 


44,1 


13 


14 


"7,3 


.8,2 


«9,3 


'9,^ 


'9,' 


'7,« 

i5,o 


16,2 


16,0 


22,7 


i 


56 


63 


6. 


59 


^ 


80 


65,4 


14 


15 


«4,7 


i4,o 


«9,3 


21,5 


30,7 


.5,0 


■ii 


.<5,58 


.3,2 


ii:î 


i8,o5 


u 


il 


52 


52 


t 


73 


68,8 


15 


16 


f3,i 


«43 


2/6 


22,2 


20,0 


x6,6 


i5,6 


17,23 


.2:4 


18,10 


53 


61 


II 


î 


63,5 


16 


17 


.3,1 


«3,7 


i^/a 


31,4 
22,4 


30,0 


'9,0 
16,2 


16,8 


i?,o 


'7,39 


12,1 


23,2 


i.,65 

18, 4o 


82 


i 

64 


68 


58 


5i 


64,9 


17 


18 


i3,5 


l5,2 


19,8 


21,4 


.5,5 


'4,7 
«7,6 
«3,9 


17,40 
18.25 
18, 3o 


X3,2 


23,6 


82 


62 


57 


65 


89 


92 


77,5 


18 


19 
20 


iA,i 
16,0 


X5,2 

x6,x 


20,5 
20,0 


22,1 

33,7 


«9,8 
21,0 


18,3 
«7,7 


'8,4 
«7,0 


i3,8 

10,2 


23,é 


18,25 
19,50 


% 


68 
67 


61 
5o 


II 


n 


II 


iî 


19 
20 


21 


16,6 


.6,7 


21,4 


22,6 


21,4 


«6,9 


.5,4 


.5,4 


18, 3o 


16,5 


23,5 


20,00 


62 


65 


i^ 


52 


6\ 


84 
4<) 


60 


93 


69,6 


21 


22 
23 


i5,8 
16,1 


x5,i 

«4,0 


20,0 

«9,9 
18,0 

«7,8 


22,6 
20,3 


21,4 


i8,3 


7'' 


.5,2 

ia,2 


18,0. 
«7.48 


'â\i 


32,9 
23,0 


18,80 
.8,40 


85 
80 


l^ 


k 


58 
58 


68 


99 


u:t 


22 
23 


24 


'4,3 
«4,9 


X2,6 


«8,7 


16,0 


«4,6 


«3,7 


20,4 


.6,55 


73 


8q 


56 


54 


w 


t 


¥ 


24 


25 


l5,2 


'6,9 


16, 


«5,9 


.6,8 


.7,8 


i4;o 


.8.2 


16,10 


é6 


i 


64 


67 


70 


r» 


S 


25 


26 


\u 


16,5 


30,4 


20, i 


20,3 


18,0 


18,8 


«9,0 


i8,83 


.5,2 


31,9 


18,55 


5; 


32 


32 


25 


26 


33,0 


26 


27 


18,5 


30,9 


2X,3 


20,2 


\'4 
.6,4 




x6,o 


18,91 


i5,i 


33,7 


19, <o 


2Ô 


36 


^0 


h 


70,6 


s; 

49 


37,5 


27 


28 
29 


'4.1 

i3,3 


'3,0 
12,6 


«9,3 

l§,2 


21,0 

'9,4 


«8,4 


«4,0 

«5,9 

12,4 

«7,59 


'6,4 


.6,76 
.6,33 


«3,7 

12,2 


22,. 
30,4 


16, 3o 


s 


i 


35 
65 


h 

45 


49 

52 


n 


53,4 
53,5 


28 
29 


30 
Moy: 


'3,1 

16,26 


«',7 
16,41 


'4,0 
20,61 


«7.5 
22,43 


i5,o 

21,45 


,3,3 
18,73 


11,0 


• 3,36 


11,0 


«8,7 


«4,85 


.97 


74 


54 
55,0 


66 
58,6 


84 
68,. 


67 


77.6 


30 


«6,7« 


'8,77 


.5,06 


33,96 


19, 5x 


73,9 


,.,3 


61,3 


72,2 


66,3 


Moy: 
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rOBUl ET DIRBCnOIt DBS N0AGB8. 








S 

•< 






^ ^.1*1 


^_ 






i 














a 


T» 


9'' 


12»» 


\A^ 


18»' 


21^ 


a 


A 


C WSW. 


G SW. ' 


G S. 


Nimbus S. 


G S. 


Aucun nuage. 
G SW, K W. 


1 


.2 


K W. 


C SW. 


G S. 


G S, K W. 

Gsk. 


G SW, K W. 


2 


3 


C hor. W. 


Stratus hor. E. 


G SE. 


G SE. 


Aucun nuage. 


3 


4 


Aucun nuage. 


K hor. W. 


Stratus SW. 


Stratus SW, 


Stratus SW. 


Aucun nuage. 


4 


5 


es. 


K. G S. 


Siratus S. 


Stratus S. 


G S. 


G S. 


5 


6 


C E. 


G horizon. 


K hor. N. 


K hor. N. 


K horiz. N. 


Aucun nuage. 


6 


7 


Stratus E. 


GE. 


G E. 


G et stratus E. 


KSW. 


Aucun nuage. 


7 


8 


K WSW. 


K W. 


K hor. W. 


K hor. W. 


K hor. W. 


K hor. W. 


8 


.9 


K hor. W. 


KKK W. 


KKK W. 


K KK W. 


G W. 


G W. 


9 


10 


K W. 


K W. 


K W. 


K W, G SW. 


KKG W. 


Aucun nuage. 


10 


11 


G E. 


G E. 


G E. 


GSW. 


G S. 


G S. 


11 


12 


Stratus W. 


Stratus W. 


Brouillard S. 


Nimbus S. 


Brouillard S. 


Aucun nuage. 


12 


13 


K W. 


K W. 


G hor. N. 


G- hor. N. 


G hor. N. 


Aucun nuage. 


13 


14 


G SE. 


G E. 


G E. 


G W. 


G NW. 


GNW. 


14 


15 


A E. 


A E. 


G W. 


G W. 


G hor. W. 


Aucun nuage. 


15 


16 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


Stratus W. 


Stratus SW. 


Aucun nuage. 


16 


17 


G à TE. 


G W. 


G W. 


GauN. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


17 


18 


C hor. W. 


K W. 


G W. 


G W. 


G W. 


Aucun nuage. 


18 


19 


Aucun nuage. 


G W. 


G W. 


G W. 


G W. 


Aucun nuaffe. 

G sur tout rhorizon. 


19 


20 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


G hor. N. 


G hor. N. 


G sur tout rhorizon. 


20 


21 


G W. ■ 


G W. 


G W. 


G W. 


G W. 


Aucun nuage. 
Sti^tus, G E. 


21 


22 


G hor. E. 


G sur tout rhoriion. 


G sur tout l'horizon 


G. sur tout rhorizon. 


Stratus, G E. 


22 


23 


Nimbus S. 


G à rw. 


GE. 


G sur tout rhorizon. 


G sur tout l'horizon. 


G sur tout l'horizon. 


23 


24 


K W. 


K W. 


Stratus, G W. 


G W. 


G W. 


G W. 


24 


25 


G et Nimbus W.* 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W- 


25 


26 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus et G E. 


Stratus et «G E. 


26 


27 


G E. 


G E. 


G E. 


GE. 


G E. 


G E. 


27 


28 


K W. 


K W. 


K W. 


K W. 


K W. 


K W. 


28 


29 


G ESE. 


GE. 


G E. 


GSW. 


G S. 


G S. 


29 


30 


G E. 


G E. 


GG W. 


G ENE. 


GENE. 


G ENE. 


30 



! 




MÉBVLOSITlt. 






INSO- 
LATION. 






REMARQUES. 


S 
I 
























— 






PLOIE. 


NOMBRE 


DE rois QUE LE VENT A ttt 1 


1^ 


g»" 


12^ 


U"» 


IS"" 


21'' 










1 




b 


nn 












" 








^ 


1. 


lO 


10 


6 





\ 

I 





6,1 


i8,0 


• ~ 




N 


NB 


B 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


a 


2 
3 


a 




I 



7 
a 


\ 


9 




11,4 
























5 








4 











1 








>ii9 




























5 


8 


4 


7 


8 


10 


a 


8, a 








3 


3 


5 


7 






a 






i3 


6 ; 


I 

















10,8 








6 




3 


ta 




I 








la 


7 


3 


6 


4 


5 


3 





9'2 
10,6 








y 




3 


6 






5 


l 




i5 


8 


1 


a 




















12 




3 


II 


3 




a 


a 


a 


7 : 


9 
10 


I 
3 


l 


a 
5 


l 


l 


5 




8.9 
9.7 








lo 
18 
21 






l 
l 


3 
a 

i 


I 
I 


3 
a 


a 
a 


3 

i 
1 


la 


11 


n 


8 


8 


9 


10 


4 


5,. 






.o. 


24 


a 






I 






i3 • 


12 
13 


\ 


5 
3 


10 



10 



10 
G 






lo!» 






= , 






























14 


a 


8 


3 


10 


6 


10 


'•2 

9.8 

n 








Tôt : 


5 


36 


66 


9 


3 


i5 


7 


7 


9» 


15 
16 


9 




1 

' 


3 



a 



I 










TauNàiS^ 






















17 





I 




























18 
19 






4 




a 

4 


3 
5 


I 
8 




\ 








a 


NOMBRE DE 
QLB LE CIEL 


rois 
A ttt 


. 


20 











I 


6 


9,^ 








g 




M 


1 


M 




NOMBRE DE JOURS DE 


21 
22 
23 


8 



8 




3 

I 




I 
a 


4 
\ 

10 

6 

\ 

1 

10 


t 
5 
3 




9 

I 


7»9 








(4 


l 


'\ 










. 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


3 

10 


8 

10 


6 

10 


4 

10 

6 

4 
a 

8 

10 


4 

10 


9iO 

0,0 








G à 14''. 


7 
9 


8 
l 
ï 

«4 


10 

8 


1 
5 


8 

7 

l 

3 
6 


3 


Pluie 3 

Neige 


V 

% 

I 

10 


3 
8 
8 
9 

10 


l 

7 

I 
8 


9 

7 


8,6 
8.4 

0,0 


a 





• légère à 15»» et i8h, ^ NE à ai^ 


12 
14 
18 
21 


8 
7 

l 


5 

9 

\ 


a . 

i 

a 


Qréle 

Grésil 

Gelée 

Golée blanche... 
Brouillard a 


































Eclairs i 


"tS?;. 


3,9 


4,1 


3,8 


4,7 


4,3 


3,3 


»47,5 


ao,o 




Tôt: 


47 


43 


34 


37 


«9 


Tonnerre i 



k6 



SEPTEMBRE J902. 



i 


BAROMÉTBI 


A ZÉKO 


(700— -4-). 




▼BUT. — DIRBCTION L. 


3»» 


6^ 
34,5 


9^ 
34.7 


12" 
34,5 


34,8 


18'' 


21'' 


24" 


Moy. 


3«» 


6*: 


9" 


12'» 


i 


1 


34,8 


33,6 


34,0 


34, a 


34.39 
34, o,? 


8W 


2 


s 


4 


NE 2 


w 1 


^w 


2 


33,8 


33,2 
34.5 


34,2 


3/„4 


34,0 


ni 


34,5 


35 ,'1 


Cal. 





Cal. 





B I 


B I 


XI 


3 


33,9 




lî:t 


344 


35,2 


34,66 


Cal. 





Cal. 





B I 


SB I 


VI 


4 


1S:I 


35,0 


33:3 


35,1 


34,4 


34.0 


34.94 


B 


1 


B 




Cal. 


Cal. 


( 


5 


33,7 


33,6 


33,0 


Zi,2 


32,0 


32.2 


33,00 


B 


1 


B 




SW 2 


B I 


\> 


6 


3i.9 


3i,3 


3i,i 


3o,5 


3o,i 


3o,o 


3. ,4 


32,3 


3i,o8 


Cal. 





Cal. 




Car. 


Cal. 




7 


3», 4 


3a, 8 


33,6 


iti 


34,1 
34.3 


34,5 

34rO 


35,0 


34,9 


34!?6 
33, i3 


M 


2 


B 




B 2 


.<«£ 7 




8 


lïi 


34.7 


35,3 


34,1 


34,0 


Cal. 





CaL 




Cal. 


Cal. 




9 


33,7 


33,8 


33,5 


3a, 9 


32,1 


3a,q 


32 8 


NB 


2 


B 




Cal. 


!«E 2 




10 


3», 6 


3a,:; 


33,1 


32,8 


32,2 


3i,8 


3i,9 


32,5 


32,45 


Cal. 





Cal. 




Cal. 


8W 1 




11 


3i,o 
3o,3 


32,0 


3i,q 


32,1 


3i.7 


3l.2 


3i.a 


3i,i 


31.64 


B 


1 


c 




Cal. 


Cal. .. 




12 


29.9 
a5,9 


3o,i 


ao,! 


a7,7 

25,1 


a^.a 
ai,n 
aq.J 


27,0 


26,6 


a8,49 


Cal. 





B 




E I 


NW I 




13 


35,7 
i5,é 


25,6 


a3,o 
28,4 


25,1 


25,8 


24,85 
28,40 


Cal. 





Cal. 




•W 2 


Cal. 




14 


26,; 


27*9 


a8,9 


3o,2 


3o,6 


N 


1 


B 




B 5 


E 




15 


3o,o 


3o,8 


34;8 


32,5 


33,0 


32,6 


33,5 


i:4 


32,3i 


8W 


I 


Cal. 




W I 


Cal. 




16 


34.0 


34,0 


34,5 


33,5 


33,3 


33,4 


33,86 


NB 


1 


:<B 




Cal 


E 




17 


33,1 


32,9 


3:,i 


32,7 


31.7 
32,5 


32,8 


3i.9 
33,8 


33,2 


32,38 


B 


I 


B 




CaL 


SE 




18 


3i,8 


32 ;i 


32,8 


3a, 
36,5 


34,. 


32,86 


Cal. 





Cal. 




8W 1 


SW 




19 


34,6 


3J,d 


35,9 


36,1 


367 


Û]b 


3é,4 


36,10 
38,36 


B 


a 


B 




Cal. 


E 




20 


37.7 


3à,. 


39,0 


38,8 


38,2 


38,2 


Cal. 





B 




8W I 


SE 




21 


37,8 


li:l 


35,7 
-35,0 


36,8 


36,1 


35,7 
35,3 


35,7 
35,6 


lî:i 


36,55 


Cal. 





Cal. 




8W 4 


K 




22 


3a.4 
35,5 


35,5 


35,0 


35,4i 


Cal. 





Cal. 




Cal. G 


W 




23 


35., 


35, <) 


35.5 


35,4 


35, q 


36,0 


35,64 
35,93 


ai. 





B 




Cal. 


K 




24 


U'.î 


35,8 


36,3 


36,1 


35,8 


35,7 


36,0 


36,0 


B 


1 


E 




Cal. 


y 




25 


36,1 


36, .i 


36,3 


lï:^ 


36,0 


36,1 


35,4 


36,01 


NB 


2 


C*l. 




B 1 < 




26 


in 


Itfo 


3A,8 
34,0 


34,0 
33,7 


34,2 


3i i,6 


34.1 


34. ag 


N 


1 


B 




!IB 3 |r 




27 


32,0 


32.8 


33,3 


32,3 


33, 3 1 


N 


i 


NK 




^t, 3 U. 




28 


3o,6 


aQ,8 


»9t» 


î»7»7 

Irl 

20,0 

32.91 


a6,A 


25,6 


25,5 


25,5 


27.43 

35.69 
25,29 


Cal. 





Cal. 




Cal. 




29 


a4.i 
35,3 


a5,q 


il 

33, i3 


24 i 


20,1 


25.8 


B 


I 


B 




Cal. 




30 
Moy: 


26,0 


a4.7 
32,38 


23.5 

32,24 


25,6 
32,71 


23,8 


NB 


1 


NB 




Cal. n 






3a, 63 


32,70 


3a, 64 


32,67 





7 





9 


l ,n 





é 










TKMl'ÈnATL'RE. 






t 


2^ 

Q 





9" 

(1 


12^ 






21'' ! 


241. 


Moy 


Miti. 


Mâx. 


««r 




ti 


« 


n 


e 


«^ 




1 


M,6 


iti,? 


16,3 


a.,3 


.8,4 


'9*« 


,&/, 


\tà 


f8,î4 


16,2 


23,1 


II*.- M 




2 


'6," 


,(),. 


^2, a 


23,4 


at,6 


aû,6 


i8,q 


'9.% 
3r,fïB 


1^7 


aS J 




3 


■ 8,6 


,8,5 


>3,â 


:è;? 


aSjO 


'S*4 


iq,î 


.8.5 


n,o 


a5> 




4 


.»,b 


'^li 


!ia,a 


ai,3 


:i3,ît 


2i,0 


ai ,0 


33,.^r» 


t7l6 


^7>^- 




5 


.7,5 


a'^.4 


»7,' 
14.9 


25,8 


30,8 


ai, 4 


t8,S 


33,60 


ig^a 


27,^ 




6 


U;g 


ao,S 


26,2 


3:î 


20,. 


'8.9 


»h'>9 


r6,Q 


an*^, 




7 


'ri 

"4,9 


«9.ti 


°î'! 


^i4 


t6,v 


17.^ 


ig,So 


>«Jl 


'ii.' 




8 


19,3 
18,9 
■9.3 


ao,5 


ïi,3 


20,6 


T9)' 


iS,6 


aa,ai 


.4JI 

'7i^ 


vT. ,■: 




9 , 


•9,., 


35,6 


,3,. 


aSls 


33,8 


2J,I 


20,6 


33,38 






10 


«9.7 


a,S,4 


î5,. 


aSjO 


21,4 


20,0 


jâli 


2t,88 


«8,7 




n ' 


,7,6 


'7,3 


g 1,6 


a5,8' 


33,0 


20,0 


lfi,<+ 


18,4 
i7,g 


ao,ao 


iS.fl 


.,t, 


12 


m 


'2'' 


23,4 


»i.6 


30^6 


30,2 


19,0 


tfi.m 


ifi,5 


,., 


13 


,é,2 


3Ï.Î 


J6,i 


a7ri 


a3,S 


31,1 


1^,6 


:;;^3 




y 


U 


17,3 


.8.1 


iq,3 


.<),i 


19^1 




16^1 


16,0- 




15 


^i7 


'1:1 


^^^^ 


3t,S 


20,7 


tbU 


*a,.^ 


t4 5g 


t3,: 




16 


!3jl 


al ,6 


Ï3,ï 


2(>,0 


16, a 


i5,e 


^^4 


t:U^ 


n , -^ 




17 


iS,. 


i3,7 




ï',4 




19,0 


i$3 


'7»*5 


t J,T 




IR 


1' 


tK^ 


",4 




ï5,& 




Hr^** 


1.^,î 




1© 


16, Q 


'b' 


...,5 


33,1 


«9»S 


18,4 


ÀM 


u1,r 




20 


tb,ii 


30,0 


".7 


21,^ 


*7<7 


17-» 


iS,3« 


1 ' r 


*il 


iS,G 
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tBNT. 


— OIBBCTION BT POBCB ( 


kg). 










1 


3^ 


6^ 


9* 


12^ 


lô»' 


18^ 


îl"" 


24^ 


Moy. 


3^ 


6»' 


9^ 


12»» 


15^ 


18»» 


21^ 


24»» 


Max. 

dttjoor. 
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25,6 


î7,o 


27,4 


26,5 


26,8 


37,3 


22,3 


26,51 
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NW 


I 


CaL 





NW 


I 


CaL 


w 


j 


w 


I 


R 
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2 


26,6 


lés 


2é;6 


26,2 


25,8 


3é,3 


26,7 


26,46 


NB 




NB 


3 


NB 


I 


W 


4 


W 2 


Cal. 





B 


1 


Cal. 









3 


!>7,I 


27t9 


39,3 


39,0 


28Jq 
22,8 


iti 


30,7 


3o,9 


29,24 


Cal. 




CaL 





B 


2 


SW 


I 


SW 1 


SW 


2 


B 


I 


B 








4 


3i,o 


3o,5 


3o,5 


20,8 


38,2 


28,9 


20,60 
28,14 
28,35 


B 






4 


CaL 





R 


5 


B 3 


NB 


3 


NB 


3 


NB 








5 


a2>5 


28,2 


'J:? 


2«,4 


*7»9 


37 ,é 


27 »9 


NB 




Cal. 





Al. 





Cal. 





SW 1 


Cil. 





Cal. 





B 








6 


^7>5 


28,6 


20,. 


20,4 


iti 


29,0 
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Cal. 
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Cal. 


NE 


I 


SW 
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aé,5 


27,6 


«7»7 
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29,3 
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B 
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w 


3 


SW I 


CaL 





NW 


2 
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29,8 
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3i,6 


3i,3 


3i,7 


32,3 


32,2 
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B 


I 


E 


2 


B 2 


NB 
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3i,o 


3i,6 


3o,5 


^3 


3§,1 


29>7 


29,0 


30,20 
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B 


2 


B 


1 


B 1 


SB 


6 


E 


3 


B 


2 






10 


a8,8 


27,8 


^9,^ 


a8,9 


29,2 


29,' 


28,74 
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8B 


6 


NB- 


I 


B 


I 


Cal. 


Cal. 
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28,3 


22,2 


26,0 

25,5 


23,8 


2o»9 


31,4 


21,5 
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su 
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B 


5 


NB 


I 


NB 1 


B 


4 


NB 


I 


B 
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B 


I 


Cal. 
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B 
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B 
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B 
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I 
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NB 
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1 

1 








^^ 








7^ 


9^ 


12^ 


H^ 


18^ 


21^ 


CCSW. 


K SW. 


K àlW. 


C hor. NW. 


G hor. W. 


C E. 


1 


2 


AASW. 


AASW. 


AASW. 


C hor. N. • 


G hor. NW. 


AA hor. N. 


2 


3 


K hor. W. 


AA hor. S. 


e N, stratus SW. 
Nimbus ESE. 


C N, AA SW. 


K SW. 


KSW. 


3 


4 


Stratus moyen SW. 
Nimbus SW. 


Nimbus ESE. 


C et Nimbus E. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


4 


5 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


G et Nimbus SW. 


G et Nimbus SW. 


5 


6 


Cher. SW. 


G SW. . 


C SW. 


C SW. 


C SW. 


C SW. 


6 


7 


C W. 


e W. 


C W. 


C et Cnimbus W. 


A AA W. 


A AAW. 


7 


8 


G et strat. moyeo W. 


C et Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


Brouillard. 


Couvert. 


8 


9 


AA KK W. 


AA KK W. 


AA KK W. 


AA KK et KC W. 


K et AA W. 


C W. 


9 


10 


AA W, Nimbus SE. 


AA W, Nimbus SE. 


e SW. 


CSW. 


CSW. 


G et Nimbus S. 


10 


11 


Brouillard. 


Brouillard. 


e E. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


11 


12 


Stratus E. 


Stratus E. 


C E. 


C E. 


C E. 


C E.. 


12 
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26 


3,9 


3,3 


7,8 


8,3 


5,; 


5,33 


2,1 


8,2 


5,i5 


79 


86 


7» 


U 


82 


84 


lU 


26 




27 


4,5 


5,9 


11 


.0,3 


9.6 


88 


76 


7 F 79 


318 


"»7 


7*75 


îl 

83 


9^ 


7' 


88 


85 


60 


27 




28 
•29 


iii 

6,57 


i:t 


9,5 

7,6 
9.90 


10,6 

7.7 
9,34 


2:3 


6,7 

5,0 


h 


l'M 


î;s 


".7 
10, (» 


9.45 
7,40 
5,75 
5,80 


& 


70 

77 


Ê 


r, 


84 

76 


83 


w,t 


28 
29 




.30 
31 

Moy: 


i:3 

6,20 


5,3 
5,1 

7,60 


1:1 
7,45 


6,3 
3,0 

6,83 


i:'. 


5,66 

^.78 


''2 
2,6 


7,3 
9,0 


n 


$ 


100 

4' 

58,0 


100 

64 

58,6 


100 

65 


88 
36 


i6,*o 


30 
31 




6,44 


7,55 


4,87 


11,37 


8,07 


58,4 


59,3 


62,5 


67,8 


64.7 


62,4 


61,5 


Moy: 
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rORMI ET DIRBCTlOlf DBS NUAGES. 








1 

t 






^ 








i 


7^ 


9^ 


12^ 


14^ 


18^ 


21^ 


A AA WSW. 


AKG W. 


KGàrW,KKauSW. 


G et K hor. W. 


Stratus an NW. 


Aucun nuage. 


1 


2 


KKKCWSW.8t.SE. 


AA WSW. 


K. 


KAAWSW,st.ESE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


2 


3 


KG ESE. 


AA W. 


AA. 


AA W. 


Stratus moyen W. 


AA et strat. uioy. W. 


3 


4 


AA W. 


A AA NW. 


K et G SE. 


G GG WSW. 


Couvert. 


Couvert. 


4 


5 


G et Nimbus E. 


G E, K. 


G E. K. 


KG E. 


Vélum K. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


6 


7 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus e7 


Gouve.-t. 


Couvert. 


7 


8 


G SE. 


G SE. 


G SE. 


GGGE. 


AE. 


KK E. 


8 


9 


G E. 


KK unif., G GG SW. 


KK unif., G ce SW. 


Stratus moyen SW. 


KG ESE. 


Couvert. 


9 


10 


G ce SW. 


G ESE. 


CetK. 


A SSW. 


AS. 


A SSE. 


10 


11 


KG ESE. 


KG. 


KG. 


Stratns ESE. 


KKE. 


K à TE et au SW. 


11 


12 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Uniformément sris. 
Stratus moyen W. 


Uniformément gris. 
Stratus moyen W. 


Nimbus E. 


C E. 


12 


13 


G GG E. 


G GG E. 


ce NW. 


KK WSW. 


13 


14 


AA WNW. 


AA WNW. 


G ESE. 


C ESE. 


GGNW. 


Aucun nuage. 


14 


15 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus à m. 


Quelques G hor. N. 
KàTW. 


G sur tout hor. dir. SE. 


AA et strat. moy. N. 


CE. 


15 


16 


AA W. 


KN. 


Aucun nuage. 


K A AA NNE. 


16 


17 


AANE. 


G et K hor. SW. 


K épars. 


AANE. 


AANE. 


Couvert. 


17 


18 


KK WSW. 


K WSW. 


K hbr. W. 


Stratqs. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
G hor. S-W. 


18 


19 


Aucun nuage. 


K W. 


Kau SE-SWet W. 


K W. 


Aucun nuage. 
GG hor. W. 


19 


20 


G W. 


Légers K. 


K au SSW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


KNW. 


KNW. 


K hor. W. 


K hor. W. 


Aucun nuage. 
G ce WNW. 


Aucun nuage. 


21 


22 


AANW. 


K hor. SW et W. 


G hor. NE et W. 


G ce WNW. 


Aucun nuage. . 


22 


23 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


G W. 


G W. 


23 


24 


G GGW. 


G GGW. 


G W. 


G W. 


Couvert. 


C. 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


25 


26 


AAunif.^st.moy.SW. 


AAunif.ySt.moy.SW. 


C. 


AANW. 


AANW. 


G W. 


26 


27 


K WSW. 


KK W. 


Brume. 


G SE. 


Couvert. 


Couvert. 


27 


28 


G et Nimbus SE. 


G3E. 


G GG ESE. 


ASW. 


AA WSW. 


Stratus WSW. 


28 


29 


GG et str. moy. WSW. 
Nimbus WSW. 


GG et str. moy. WSW. 
Nimbus WSW. 


GG et stratus moy. SW. 


ce et strat. moy. SW. 


G SSW. 


C. 


29 


30 


C. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Couvert 


30 


31 


Stratus hor. E et W. 


Ugers K. 


KSW. 


AA WSW. 


KK WSW. 


Aucun nuage. 


31 



i 




MÉBULOSITÉ 


. 




INSO- 
LATIOlf 


PLUIE. 


RBIIAROUBS. 


j 


















1 












MOMBBE m POIS QUE LE VENT A tT< 1 


o 


7^ 


9»- 


12^ 


U"- 


la»- 


21»' 










1 


1 


3 


3 


1 





3 





6Î6 


mu 




^ 


If 


NE 


B 


8B 


S 


SW 


W 


NW 


1 


2 


5 


I 


3 


6 








4,9 
























3 


8 


\ 

7 


U 


7 


9 


8 


>,> 




^ BSBà ai^ 






















4 
5 


10 


5 


l 


10 

5 


xo 




2,0 

0,5 


3,5 


u-.,K au SW \^\ • et K au 8 18^ 


3 




6 








I 






la 


6 








o 











6,8 




u_i 


6 




7 






' 






10 


7 
8 
9 


9 

% 


% 

9 


lO 

6 
q 


10 

9 

10 


10 

5 

\ 


10 

3 
10 


0|0 

3,6 

0,0 


0,0 
0,0 


u^, bruine. 
G ^àai^ 


9 
12 
15 


a 

X 


1^ 




l 


1 


I 
6 
5 
3 

I 


2 




i 

4 


10 


10 


7 


l 


4 


1 


3,0 




^ à ai». 


18 
21 


1 


5 

8 








I 


l: 


11 


6 


6 


3 


6 


6 


9 


1,0 






24 


I 


6 






I 






5; 


12 
13 


10 

9 
a 


10 

8 


10 

6 


10 

9 

1 


10 

9 


10 

7 


10,6 


• 


















— ^ 






■ 


14 








9 





66 






Tôt: 


5 


47 


95 


la 


1 


«9 


i3 


I 


55. 


15 








o 


o 





\ 

10 


a 


6,3 




1— i 




















i 


16 
17 
18 
19 


5 

I 
6 




6 

1 


7 
1 
a 


4 

10 

5 
I 



10 




5,5 
^.1 




.ia. ^ le matin, 
-o. ) le matin. 






__ — : : : : : : ! w 


a 





MOMBBB DE POIS 
UE LE CIEL A ttt 




20 


1 


3 


. I 





I 









i 






M 


M 


s 

J 


NOMBEB 01 JOUES DE 


21 
22 
23 


I 
I 




I 












7 






I 
5 





8 


6,5 




Porteur 


B 
■ 


l 


1 


n 


■ 




24 
25 
26 
27 
28 
.29 
30 
31 


9 
o 

10 

5 

% 

10 

I 
5.1 


7 
5 

% 

10 

1 
4,5 


9 



9 

1 

% 

10 

5 

4, a 


10 


% 

7 
7 

10 

5 
5,3 


10 


3 

10 

3 

10 
10 

o 


8 



8 

9 
a 

10 
10 


4,7 


3, a 
3.4 

0,0 

5,0 


• 

0,0 
0,0 

39,6 


Forte t_i 
Bruine à 6^ 

• légère à 18» et la nuit. 


7 
9 
12 
14 
18 
21 


5 
6 

7 

\ 

If 

44 


8 

S 

3 
5 
4 

3? 


5 
4 

l 

5 

I 

a8 


8 

t 
î 

8 
45 


5 
3 
3 
6 
.8 
7 

3a 


Pluie. 
Neigr 
ardlc 
Qrësi! 




7 


aelëe. 

Gelée 

Brouil 

Eclairf 

Tonnei 


blanche.!!! 

lard 

i 


6 

X 


Moy: 
Tôt: 


ii8,7 


53,7 


Tôt: 


rre... 




I 



6k . 



RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE LANNÉE 1902. 



M0TBNMB8 TRIH0RÀ1RB8 BN CHAQUE MOIS. 



FÉvmu. 



DÉCIMBII. 



Pression barométrique (700"" -4-). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



35,33 

34,99 
35,53 
35,25 
34,54 
34,84 

35,22 

35,09 



27,01 
26,81 
27,16 
27,10 

26, 3o 
26,74 
27,26 

a7,î9 



28,81 
28,78 

29» ^6 
29,32 
28,55 
28,65 

^9,22 

29,26 



Moyennes 35 , 10 26 ,95 28 , 98 

Moyenne générale de Tannée. 



^9M 
29,23 
29,63 

^9,70 
29,36 
29,20 

î»9i7i 
29,68 



^9,47 



28,95 


3o,oo 


32,20 


3i,84 


32,63 


30,43 


a9,o4 


3o,i7 


32,34 


3i,85 


32,70 


3o,3i 


•-*9,45 


3o,38 


3a, 77 


32,22 


33, i3 


3o,97 


^9,47 


3o,5o 


32,71 


32,26 


32,91 


30,71 


29,15 


3o,i8 


32,39 


31,82 


32,38 


3o,23 


28,89 


'^9.87 


32,12 


3i,5o 


32,24 


3o,55 


•^9,47 


3o,32 


32, 5i 


32,07 


32,71 


3i,o3 


29.44 


3o,45 


32,48 


32,i3 


32,64 


30,95 


29,23 


3o,23 


32,44 


31,96 


32,67 


3o,65 



30,87 
30,73 
31,26 

3o,88 
3o,48 
3o,84 
3i,i4 
30,96 



30,90 



3i,74 
3i,63 
32, 14 
3i,oo 
3i,36 
3 1,65 
31,96 
3 1,92 



3i,79 
730,86 



Force du vent (0^9). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



Moyennes . 



Moyenne générale de Tannée 1,6 

Température, 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



• .9 


>.3 


1,4 


0,8 


i.a 


1,3 


«,7 


0,7 


0,7 


•'? 


•'2 


i,« 


*'2 


*'2 


1,6 


0,9 


1,4 


1,5 


1,4 


0,5 


0.9 


1,3 


1,6 


0,9 


1.8 


1,6 


',3 


1,5 


a,o 


a,' 


1,3 


«,a 


1,0 


1,0 


«,« 


•,a 


1,7 


1,0 


a,5 


a,6 


a,8 


3,1 


a,a 


1,8 


1,3 


i,a 


.,5 


•,4 


a,o 


a. 7 


a. 9 


*'Z 


3,1 


3,4 


a,5 


^'l 


'.9 


0,9 


"'i 


1,3 


«.a 


a,o 


»,7 


1,8 


a.7 


a,a 


a,i 


1,3 


' » ' 


«.« 


1,3 


.,5 


'>9 


a, a 


1,5 


',3 


1 ,D 


«.4 


1,5 


1,0 


•,a 


•,' 


•.4 


1,8 


«.7 


1,0 


1,4 


0,9 


1,4 


>,• 


•,9 


0,8 


0,8 


0,8 


1,6 


1.5 


1,8 


>•' 


1,8 


1,6 


a,o 


a.o 


1,8 


i,a 


!,« 


«,« 


1,5 


1,3 







































5,80 


5,ai 


7, «9 


îo,94 
10,84 


10,32 


14, 60 


17,79 


"7,77 


16,26 


12,17 


7,43 


6.57 


'^M 


4,90 


6,96 


11,86 


16.06 


13.84 
23.65 


19,24 


16, 4r 


"i90 


7,3o 


6.25 


6,6a 


11,16 


14,18 


16.14 


19,60 


23,36 


20. 6[ 


14,97 


10,16 


7,60 


9,67 


8,8. 


i3,ia 


i5,5i 


16,82 


20.79 


25.77 


25,07 


22,43 


16,74 


12,59 


?:S 


9,46 


8,43 


ia,8i. 


14, a7 


16,28 


19,75 


25,07 


23, 81 


21,45 


15,76 


11,20 


7,o5 


6,90 


10, o3 


12,35 


i4,4o 


18.76 


22,79 


21,66 


18,72 


13.87 


9,57 


7,45 


6,17 


6,i3 


8,45 


ii,5o 


11.85 


16,44 


19,90 


10,38 
18, 48 


17,59 


«2,99 


«,39 


6,8a 


5,74 


5,74 


7,75 


10,96 


10,88 


15.23 


19,01 


16,71 


12,61 


8,10 


6,44 


6,93 


6.59 


9,68 


12,57 


13,57 


• 17,65 


21,73 


21,10 


'B,77 


i3.88 


9,34 


7,55 



11,37 


10,52 


14,95 


17.50 


19,02 


23.06 


27,97 


27,01 


23,96 


18,45 


i3,55 


11.27 


3,68 


3,76 


5,75 


9.83 


9,00 


13.37 


16,88 


16,72 


i5,o6 


10,55 


6. Il 


4,87 


7,53 


7, "4 


10,35 


13.67 


i4,oi 


18,22 


22,42 


21,87 


19,5c 


14. 5o 


9,83 


8.07 


16,1-4 


16,0-8 


2i,8-3i 


22,3-19 


22,9-29 


27,7-30 


3i,o-ii 


3o,9-2 


28,6-10 


22,1-9 


17,9-5 


16,3-1 


0,4-27 


-0,4-4 


3,2-12 


6,6-3o 


5,e-n 


9,6-18 


i3,4-24 


i3,9-i3 


ii,o-3o 


8,0-2 


0.0-19-21 


«,5-7 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 13.26 

Moy: desmax:.. 
Moy : des min : . . 
Moy:max:etmin: 
Max: abs:— Jour. 
Min.-abs:— Jour. 

Maximum absolu de Tannée. — Jour. . . 31*,0 le 1 1 juillet Minimum absolu de Tannée. — Jour . . — 0^4 le 4 février 



Humidité relative. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



65,9 


78,4 


70,0 


79,4 


63,6 


7a,o 


71,8 


79,3 


7a,9 
71,3 


74,a 


77, a 


58,4 


67, a 


77,0 


68,5 


81,5 


57,6 


66,1 


64,0 


7',o 


7a, 1 


76,3 


59,3 


58,9 


70,0 


57 v7 


74,8 


53,3 


60,8 


58,4 


60, a 


61,3 


64, a 


69,4 


58,0 


54,5 


68,1 


59,1 


70,9 


55,0 


57,0 


5o,i 


54,0 


55,0 


61,0 


65,1 


58,6 


64,7 


7a, 


59,6 


73,. 


55,8 


56 5 


5., a 


57,6 


58,6 


68,7 


70,4 


6a,5 


73, a 


77,5 


67,5 


8a ,9 


57.a 


56,4 


58,1 


65,7 


68,1 


7a. 5 


lî;! 


67,8 


73,1 


79,5 


7»,' 


84,0 


64,8 


65,5 


67,6 


77,4 


70,6 


71, a 


64,7 


70,a 


80,6 


68,8 


87, a 


63,8 


70,6 


66,3 


79, « 


7a, a 


73,0 


77,3 


6a,4 


66,0 


75,4 


65,4 


79,a 


58,9 


63,1 


60,9 


68,0 


66,3 


69,6 


74,1 


6r,5 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 67,3 
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NEBULOSITE 

moyenne 

entre 

> et 21»». 


INSOLATION 


PLUIB 

en 
millim. 


NOMBBB DB JOURS DB 


en 
heures. 


en 
fraction. 


Pluie. 


Neige. 


Qréle. 


Grésil. 


Brouill. 


CELÉI 

blanche, à glace. 


Éclairs. 


Tonnerre. 


Janvier 

Février 

Mars 


4,3 
6,4 
4,6 

4,6 
4,6 

3,4 
4,o 
5,5 

4,9 
4,8 


i37'9 

102,3 

2o3,9 
i55,o 
270,7 
258,0 
336,8 
285,1 
a47,5 
i65,5 
»46,9 
118,7 


0,48 

0,35 

0,55 

0,39 

0,59 

0.56. 

0,72 

0,66 

0,66 

0,49 
o,5i 
0,43 


nim 
10,1 

M4,4 
36,5 

127,2 
44,3 
39,4 

3.9 
45,2 
20,0 
181,7 
81,7 
53,7 


4 
i3 

4 
i3 

9 
G 
3 
6 
3 

17 
10 

7 




I 











2 



























2 



1 

7 

1 

9 

i 

4 
5 

4 
2 

1 
3 
I 


7 
2 









6 



3 













,1 

3 

2 

4 
I 

6 
2 
2 





1 
I 
3 
2 
2 

4 

1 
5 


I 


Avril ■ 


Mai 


Juin 


Juillet 


Août 


Seplembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 


Année 


4,7 


24^8,3 


0,53 


868,1 


95 


3 





2 


39 


i5 


3 


14 


20 





Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre . . 
Novembre 
Décembre. 

Année .... 



Clair. 



52 

«9 

39 

3 

35 

47 
100 

59 
47 
«9 
37 
44 



5oi 



OaC LE CIBL A trt 



Peu 
nuageux. 



38 

20 

45» 

•i5 

38 

41 

4> 

5i 

43 

47 
48 

37 



484 



Nuageux. 



34 
18 

25 

^9 

54 
22 
i5 

32 

34 
3i 

a4 
28 



346 



Très 
nuageux. 



25 

33 
61 
57 
34 
3o 
21 
26 
37 
49 
3i 

45 



449 



Couvert. 



37 
69 
16 
66 

25 

40 

8 

18 

"9 
40 
40 

32 



410 



NOMBRE DR POIS 



NE 



12 

14 
18 

4 
II 

8 
5 
4 

36 
3o 
a? 
47 



216 



III 

122 

7« 

79 
80 

84 
57 
89 
66 
70 
114 
95 



1045 



QUE LS TBNT A ^TÉ 



SE 



2 
14 

3i 
20 

17 
6 

»7 
12 

9 

5 

8 

12 



i53 



o 
6 
12 
5 
3 
\ 
6 
I 



5o 



SW 



39 
18 

39 
39 
5i 
3i 
75 
33 
i5 
i3 
»7 
»9 



389 



W 



1 1 
G 
10 
8 
18 
28 
33 
i5 

7 
16 

3 
i3 



168 



NW 



5o 



Calme. 



67 
46 
60 
82 

67 
68 
40 
81 
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C AA WSW. 
Nimbus WSW. 
Aucun nuage. 
K très légers. 
C hor. NW. 
Aucun nuage. 
Aucun nuuN). 
Stratus SW. 
K. 
Aucun nuage. 



K. 

Nimbus et G E. 
C ENE. 
Aucun nuage. 
A WNW. 
Aucun nuage. 
Aucun nuage. 
KK ENE. 
Aucun nuage. 
AA W. 



Aucun nuage. 

KK NW. 

Str. ESE, brd ds vall. 

Aucun nuage. 

AA très lents. 

GSSW. 

Nimbus E, G SSE. 

G WSW. 
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Nimbus SW. 
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Aucun nuage. 
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Aucun nuage. . 

Aucun nuage. 
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K KK NE, G SE. 

G hor. NE. 

K ENE. 
G E. 
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AA WNW. 
Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 
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KK NW. 
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GSW. 
G SE. 
G GG SW. 
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A A uniforme. 
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GE. 
G ESK. 
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Stratuë hor. S. 
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KK hor. S. 
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AA unif., KK NW. 
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G et Nimbus SW. 
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G hor. N. 


Aucun nuage. 
K hor. WSW. 
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26 


G SSW. 


Nimbus SW. 
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GSW. 


Stratus SSW. 


Stratus SSW. 
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Âocan naage. 


Aucun nnage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 
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ce W. 


GGNE. 


G W. 


G W^nimb. à TE. 
AA NW.. 


GSW. 


G SW. 
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Nimbus W. 


G et Nimbus SW. 


G SW. 


AANW. 


GG WNW. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK au NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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AA W. 


A A NW. 


AA. 


G W. 


G W. 


G W. 
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KG W. 


Quelques G hor. W. 
G AA WSW. 


KG SE. 


Ghor.N. 


G hor. S. 


Aucun nuage. 
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G CG WSW. 


G W. 


Nimbus SE. 


GNW. 


G hor. N. 
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Nuages moyens SW. 
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AASW. 


AASW. 


G NE. 


G GG NE. 
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G et stratus moy. NE. 


G et stratus moy. NE. 


G moyen ENE. 
G au N et W. 


G ENE. 


AA NNE. 


A AA NNE. 
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Aucun nuage. 
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G hor. N. 
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AA ESE. 


K E. 
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Nimbus ESE. 


A ENE. 
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GE. 


GWNW. 


GNW. 
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G au SE. 
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G W. 
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G GG WNW. 
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GNW. 
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G hor. N-W. 
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A W. 


A W. 
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AA W. 
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Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


15 




16 


AA unif., Nimbus E. 


AA. Nimbus E. 
GE?. 


Nimbus E. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 
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GE. 


G ENE. 
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AA W. 
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KKN. 


G et A NE. 
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FOKIII BT DlRtCTION DBS NOAGBS. 






2 

1 












1 


7"» 


9'» 


12»» 


U»» 


. 18^ 


21»' 


Aucun nuage. 


K hor. SW. 


AAN. 


AANW. 


AANE. 


A AA NE. 


1 


2 


Uniformément gris. 


Stratus moyen SE. 


Stratus moyen E. 


G W. 


Nimbus SE. 


G et vélum K. 


2 


3 


Nimbus NW. 


Stratus S. 


C W. 


Csup.NE,Cinf.WSW 


Nimbus NE. 


Cm.fracto-Nimb.NE. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C à rw et au N. 


G hor. N-W. 


KNE 


KNE. 


4 


5 


AA W. 


AAW. 


AAW. 


G hor. E-W dlr. ESE. 


Stratus hor. SW. 


G SE. 


5 


6 


KK AA N. 


KK AA N. 


K 


KKN. 


KK NNW. 


KG à rw. 


6 


7 


AA NW. 


AANW. 


AAW. 


AAW. 


AA et fracto-str. SW. 


AA NW. 


7 


8 


AA WNW. 


AA WSW. 


Gros C au N. 


G W, Nimbus ENE. 
CNW. 


C WNW. 


G WNW. 


8 


9 


C hor. N-NW. 


K à rw. 


GN. 


C et Nimbus SSE. 


Nimbus E. 


9 


10 


AA NE. 


Aucun nuage. 


CN. 


AA et C NE. 


G E. 


G SSE. 


10 


11 


A ENE. 


KNE. 


KNE. 


C hor. N. 


A et C N. 


A et C N. 


11 


12 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 

G et str. ESE, AAW. 


Aucun nuage. 


KNW. 


12 


13 


Aucun nuage. 

KK AA W, str. ESE. 


G ESE. 


C et stratus ESE. 


AAW, G et str. ESE. 


C et stratus ESE. 


13 


14 


AA KK W, strat. SE. 


AA KK W, str. SE. 


AA KK W. 


KG SW. 


KG SW. 


14 


15 


C SW. 


C WSW. 


A WSW. 


C SSW. 


C SSW. 


Aucun nuage. 


15 


16 


Uniformément gris. 


Stratus moyen. 


K SE. 


C WNW. 


G WSW. 


C WSW. 


16 


17 


C NW. 


AA E. 


AAG E. 


Nimbus W. 


Stratus moy. W, CE. 


Couvert 


17 


18 


Aucun nuage. 


G ENE. 


C et Nimbus E. 


A NNE, Cnimb. ESE. 


C NW. 


KK au NW. 


18 


19 


C NE. 


CNE. 


CNE. 


Gàl'E.GnimbusàrW. 


A A uniforme. 


C 


19 


20 


G E. 


CE. 


C E. 


C NW. 


Stratus moyen NW. 


Uniformément gris. 


20 


21 


C E. 


CNE. 


C E, Cnimbus à l'W. 


A W, Nimbus ESE. 


Nuag.moy. W, strat. E. 


Couvert. 


21 


22 


Nimbus E. > 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Brouillard. 


22 


23 


Nimb. SW, brouillard. 


G et brouillard E. 


CE. 


CE, Cnimbus W. 


C W-NE. 


Aucun nuage. 


23 


24 


AASW. 


AA WSW. 


CNW. 


AA uniforme, G WSW. 


C WSW. 


Aucun nuage. 


24 


25 


Aucun nuage. 
Brume au S. 


Aucun nuage. 


C à rw-N-E. 


G ENE stratus S. 


C SE. 


Aucun nuage. 
Stratus S. 


25 


26 


CNE. 


GN, K. 


GN, K. 


AA, stratus S. 


26 


27 


C hor. W. 


A C W. 


AG W. 


A G W, stratus SW. 


Njmbus SSW. 


Stratus WNW. 


27 


28 


C SSE. 


C SSE. 


Stratus SE, C. 


ce W, stratus SE. 


AA, W, C hor. N. 


C hor. N. 


28 


29 


Stratus SE. 


C et stratus E. 


G et stratus E. 


Brouillard. 


Brouillard. 


G et stratus NW. 


29 


30 


Stratus SSE. 


Stratus ESE. 


Stratus moyen. 


AA uniforme, str. ESE. 


A A uniforme, strat. E. 


Couvert. 


30 



Moy : 
Tôt: 



1 





2 


10 


3 


10 


4 





5 


10 


6 


4 


7 


3 


8 


7 


9 


a 


10 


1 


11 


3 


12 


e 


13 





14 


6 


15 


6 


16 


10 


17 


q 


18 





19 


7 


20 


2 


21 


5 


22 


10 


23 


q 


24 


a 


25 





26 


I 


27 





.28 


7 


29 


10 


30 


5 



4,6 



MtBDLOnTt. 



9^ n"- w- 18" îl' 



4,6 



5,0 



5,5 



6,4 



4,8 



INSO- 
LATION. 



'4 

»,5 

8,0 

t:i 

9,8 
9»3 

10,1 

10, a 

0.1 
8,8 

6,4 

0,0 

l;| 

9»4 
7t9 

0,0 

7.9 

II,Q 

11,5 

10,2 

^»7 

10,1 
0,0 

5,8 



210,9 



0,0 

0,8 



8 



i3 



BBHAROOBS. 



G à l8^ 

à 6^ et 7*», bruine à 9"». 



G à 7^ et aiV 



jQ. ^ au 11 à aiV 

G à Ia^ T à aa»»2o, ^ au IfB, 



• à partir de o^3o toute la j., = 

• la nuit, = à 7*>, "x NB à ai» 
'^ au NB à ai^. 



de 16^ à ao*». 



' i de i4S • à 16^, ^ W à ai»» 



111,7 



7 
9 
12 
14 
18 
2l 



Tôt: 



^ 




NOMBBB DB FOIS QOB 


LB VBNT A 


lÎTii 




















■ 




















If 


NB 


B 


SB 


8 


8W 


W 


NW 


3 


a 


8 


10 








a 


I 


6 




8 


10 






I 




I 


9 




3 


i3 


i 




a 


a 


a 


12 




I 


6 


I 


l 


7 




15 




1 


l 


3 




11 




18 






a 


a 


5 


4 


a 


21 




9 


10 


I 




1 


a 




24 


3 


7 
38 


10 

7" 


16 


3 


>9 


3 


I 


Tôt: 


3i 


7 





IfOMBRB DB 


POIS 


1 


QUB LI 


CIBL 


A ÈIÈ 1 




M 


H 


M 


r 


5 
ï 


'1 

7 
7 


1 

5 

7 


'1 

5 

7 


• 

*• 

s 

6 
4 


t 


la 


7 


9 


I 


4 
a 


i 


10 
a 


.1 


3 
6 


6 


7 


6 


5 


6 


a5 


43 


37 


49 


a6 



T 

10 

4 

a 
5: 
9: 



5a 



NOMBBB DB JOUBS DB 



Pluie 9 

Neige 

GrôTe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche . . . 

Brouillard 3 

Eclairs 6 

Tonnerre a 



Oh. de Nice, — XllI. 
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H 






BAROHftT» A ZÉRO (700""+). 














VENT. — 


DIBBCnON BT FORCB ( 


oà9). 








t 


Z^ 


6^ 


9»* 


12»» 


15^ 


18'», 


21^ 


24" 


Moy. 


3»» 


6»* 


9»» 


12»- 


15^ 


18»» 


21 


h 


24^ 


Max. 

du Jour. 


1 


i5,8 


a5,.4 


25,4 


24,9 


24,5 


23,4 


23,4 


22,8 


24,45 


I 


1 


Cal. 





SB 




B 


3 


B 


2 


B 


3 


B 




B 


2 




2 


aQ,5 


22,4 


22,8 


22,3 


21,6 


21,2 


22,0 


22,4 


22,13 


B 


2 


B 


2 


B 




SW 


I 


Cal. 





S 




S 




B 


1 






3 


"»2 


24,0 


25,3 


25,8 


25,5 


25,2 


25,7 


25,5 


>4.99 


Cal. 





Cal. 





W 




Cal. 





SW 


, 


UL 




B 




C^. 









4 


33,8 


23,3 


22,6 


2», 9 


20,0 


20,1 


20,8 


21,0 


21,00 


Cal. 





CaU 





Cal. 




B 


5 


B 


3 


SW 




Cal. 




B 


I 






5 


25,8 


22,1 


23,6 


25,1 


26,0 


26,5 


28,1 


28,7 


25,74 


W 


I 


B 


2 


SB 




W 


5 


Sir 


4 


SW 




B 




SW 


I 






6 


a8,6 


î>9»3 


30,2 


3o,3 


ti 


3o,2 


30,2 


29,7 
27,3 


28Î79 


8W 


I 


8W 


f 


B 




Cal. 





Cal. 





s 




Cal. 




SW 


2 






7- 


îgj 


29,6 


29,6 


n 


28,0 


27,9 


Cal. 





B 


I 


CaL 




s 


1 


w 


I 


CaL 




B 




B 


2 






8. 


26,1 


Î7i8 


t:i 


25,6 


26,5 


27,5 


26,50 


E 


I 


8 


I 


Cal. 




CaL 





B 


2 


ta 




W 




W 


4 

4 






9 


28,4 


n 


3o,3 


3o,3 


3o,3 


3i,o 


3o,5 


3o.o6 


W 


3 


W 


2 


SW 




SW 


3 


W 


3 


w 




NW 




SW 






10 


29.7 


29t2 


29>3 


«9,5 


29,4 


30,2 


29,55 


sw 


4 


8W 


2 


SW 




SW 


4 


SW 


4 


SW 




B 




k 


I 






11 


3o,o 


3o,5 


3o,6 


3ô,6 


3o,2 


^9'7 


3o,o 


29,8 


3,, 43 
27,64 


Cal. 





8W 


1 


w 




SW 


2 


Cal. 





w 




B 




CaU 









12; 


28,6 


28,1 


28,3 


28,2 


28,4 


26,6 


26,9 


26,8 


Cal. 





Cal. 





B 




w 


2 


Cal. 





SW 




W 




W 


I 






13; 


26,5 


26,5 


27:5 


28,2 


28,5 


î?:? 


3o,4 


28,24 


8W 


I 


Cal. 





SW 




SW 


2 


SW 


2 


NW 




B 




B 


2 






14 


3o,9 


32 , 


33,2 


a:3 




36,4 
32,3 


382 


34,9; 


Ml 


I 


If 


I 


SB 




SB 


3 


Cal. 





B 




Cal. 




B 


I 






15: 


37*9 


38,2 


38,6 


i?;î 


36,8 


3773 


B 


I 


B 


I 


SW 




B 


2 


W 


2 


B 




Cal. 




B 


I 






16' 


3é,5 


36,2 
35,6 


38,1 


%t. 


36,4 


36,5 


35,éQ 


B 


2 


B 


3 


SW 




S 


I 


s 


2 


SW 




SW 




CaL 









17^ 


36,0 


35,3 


32;s 


3o,Q 
a9»4 


3o,8 


33,34 


8 


1 


Cal. 





Cal. 




W 


2 


w 


5 


s 




s 




SW 


2 






18; 


29,2 


28,9 


29,6 


30,» 


3o,2 


30, 1 


3o,o 


29,70 


8W 


3 


w 


4 


s 




SB 


I 


SW 


2 


SW 




Cal. 




Cal. 









19 


'â\% 


»9»7 


3o,i 


3o,3 


3o,o 


î»9»9 


3o,6 


3o,8 


3o,i6 


Cal. 





NW 


t 


SW 




W 


3 


B 


2 


SW 




CaL 




Cal. 









20; 


3i,i 


3i,5 


3i,. 


3»,7 


32,9 


33.9 


33,9 


32,34 


Cal. 





Cal. 





Cal. 




B 


2 


Cal. 





w 




SB 




Cal. 









?1 


34,1 


35,3 


36,o 


36,8 


36,2 
38,3 


36,9 


37,8 


38,2 


iS:§ 


Cal. 





ft 


, 


SB 




SW 


1 


NW 


I 


Cal. 




B 




Cal. 









22. 


383 


38,6 


li:l 


38,8 


^7^2 


k\ 


37,3 
35,2 


Cal. 





B 


I 


SW 




B 


1 


W 


I 


CaL 




NB 




NB 


4 






23 


36,8 


36,7 


36,8 


35,0 
34,4 


35,3 


36; II 


NB 


2 


Cal. 





SB 




W 


3 


W 


2 


CaL 




B 






2 






24. 


35,0 


34e 


%% 


f,:% 


33,9 


33,3 


33,0 


34,46 


B 


I 


Ca!. 





SW 




W 


I 


Cal. 





Cal. 




B 






I 






25 


33,7 


33,8 


3a,9 


32,1 


32,0 


3i,S 


32,98 


Cal. 





Cal. 





SW 




SW 


1 


s 


1 


s 




Cal. 




Cal. 









26 


31,; 


3l,2 


3«;q 


1S:S 


28,7 


28,9 


28,4 


3o,oi 


Ctl. 





B 


1 


SW 




SB 


1 


Cal. 





Cal. 




B 






3 






27 i 


»7.9 


^7»7 


27,è 


>7.8 


29,0 


30,. 


29,9 


28,56 


B 


4 


B 


4 


B 


5 


SB 


5 


B 


6 


B 




SW 






i 






28 : 

29^ 


T^ 


29>6 
28,1 


î»9,7 
25,8 


M 


'ai 


'M 


26,3 


29,58 
27,40 


B 
NB 


i 


NB 

NB 


2 
3 


NB 
NB 


5 

4 


B 
B 


b 

4 


B 
B 


3 
5 


NB 

B 




B 
B 




!IB 
NB 






30! 


25,8 


25,8 


26;i 


26,0 


26,0 


26,5 


26,0 


20,00 


Cal. 





Cal. 





W 




W 


1. 


B 


2 


SW . 




CaL 






4 






31' 


25,6 


25,8 


27,0 


^7,1 


26,8 


i7,o 


28,0 
3o,25 


28,0 


26,91 


B 


4 


Cal. 





S 


» 


W 


2 


8 


2 


S 




8 






I 






Moy- 


a9»87 


29,85 


3o,35 


3o,33 


29,93 


29,69 


3o,i3 


3o,o5 


I 


,3 


■ 


1 


,6 


2,2 


' 


,9 


1,6 


I 


►3 


I 


,5 


1 





i 

a 


TBHrtRATURB. 












IIOH,DITÉ RBLATÏVt 


1. 




1 

2 




S»* 
6 


6»» 

• ■ 


■9'' 




12" 



15" 



18" 



21" 

u 


24" 


Moy. 


Min. 



Max. 


Mor. 


3" 


6" 


9* 


12" 


15" 


18^ 


21" 


24" 


Moy. 







u 














1 


11,0 


11,0 


i.,6 


,1,3 


8,6 


.0,8 


10, :< 


.0,7 


,0,65 


10,5 


.2,5 


„,5o 


,00 


,00 


•81 

59 


.00 


,00 


67 


9* 


i 


92>? 


1 




2 
3 


9.2 
9,2 


10,6 


î?;l 


,4,6 

,6,2 


,3,2 

.5,6 


.1,6 
.3,5 


9.6 
iii4 


.0,6 


,0,85 
,2,8^ 
,0,88 


8>2 

8,5 


,6,0 
'9,' 

'4,2 


,2,10 
,3,80 


ï 


U 


n 


ï 


78 


86,3 


2 
3 




4 


10,9 


'\% 


10,0 


i3,5 


..,5 


..,6 


9,4 


9,4 
9,4 


9,0 


,.,60 


96 


t 


t 


90 


94 


4 




5 


9,1 


>$,8 


16,6 


i5,9 


,2,6 


.0,4 


,2,33 


i:ô 


'7,7 


,2,35 


70 


78 


63 


l 


9" 


72,' 


5 




6 


8,6 


.r4 


i5,o 


162 


16,8 


,2,2 


11,0 


.0,5 


12,80 


,é,7 


,3,35 


73 


II 


7* 


70 


6B 


1; 


85 


78,9 


6 




7 


.o;5 


.5,2 


.6, 


.6,5 


,3,6 


.2,5 


.3,8 


,3,35 


8,3 


.8, .5 


i3,65 


t 


7» 


09 


63 


60 


ui 


7 




8 


i3,i 


II,» 


>P»7 


i2;b 


.3,2 


.îi,6 


..,5 


.0,5 


",90 


li 


12,45 


08 


^ 


90 


93 


93 


i 


68 


8 




9 


10,0 


.»,5 


i3,9 


16,9 


.6,6 


12,4 


..,8 


10,0 

9,5 


,3,13 


.3,35 


57 


4« 


78 


^ 


76 


95 


,00 


78,9 
87.9 


9 




10 


10,5 


8.6 


12,9 


16,0 


12,6 


12,0 


„,0 


,,,64 


8,0 


.8,0 


i3,oo 


100 


«7, 


78 


99 


93 


92 


83 


10 




11 


8,6 


ii,î 


i5,o 


,6,7 


.2,8 


.2, a 


,,,0 


,,,0 


,2,29 


8,2 


,8,3 


.3,25 


t 


88 


59 


65 


88 


94 


If 


'â 


81, t 


11 




12 


10,7 


10,5 


.3,3 


i5,7 


.3,0 


.2,3 


,,,i 


.0,, 


12,10 


9,2 


16,6 


12,90 
.2,d5 


7' 


V 


58 


U 


n 


6:, 4 


12 




13 


8,7 


10,8 


.3,3 


17,» 


.5,4 


.2,5 


i.,4 


.0,2 


:î;y 


7»7 


'7,4 


t 


éi 


t 


52 


75 


88 


7., 3 


13 




14 


10,2 


11,8 


.5,5 


i5,8 


.5,0 


,3.5. 


»o,o 
,0,4 


.0,2 


8,0 


i^,7 


.3,85. 


63 


6. 


65 


5, 


92 


% 


74,1 

h'ï 
15,6 

67.0 

64,6 


14 




15 


9,0 


10,6 


.3,0 


„,6 


,6,3 


''A 


9,« 


11.45 


'%2 


12, 60 


87 


98 


II- 


90 


»i 


85 


82 


15 




16 
17 
18 


10,0 
,0,5 
11,6 


11,5 
i3,8 


16,3 
i5,5 
i5,8 


»8,2 

.2,6 

.8.2 


,6,8 


,4,3 
'7,8 
,5,0 


.2,i 
,4,0 
12,0 
,2,6 

,5^0 


,0,i 
.2,4 

>»»7 




8,2 
9,0 
,,,5 


20,8 

'9,6 
'9,« 


14,50 

,4,3o 
,5,3o 


1 


40 


9' 


46 


11 


7? 


100 

5o 
95 


16 
17 
18 




19 
20 


ik,3 
9,7 


.1,4 
ia,o 


i5,8 
18,2 


18,0 
20,6 


.5,2 

18,4 


16,1 
16,8 


.,,0 

,3;5 


i3,8o 
,5,53 


10,3 
9,5 


'9,0 

2.,0 


,4,65 
,5,25 


97 
97 


98 
97 


25 


55 
54 


t 


s 


ï; 


V, 


nw 


19 
20 




21 


i3,6 


i5,8 


20,3 


,5,6 


22,2 


20,0 


«7,2 


,6,4 


17,64 


îl:! 


23,7 


,8,o5 


% 


63 


s 


io* 


4' 


53 


58 


u 


55,4 


21 




22 


16,7 


17.8 


21,6 


25,0 


24,2 


20,6 


m 


17,0 


20,08 


25,8 


20,. 5 


61 


32 


t 


î' 


l! 


22 




23 


16,8 




20,5 


23,4 


23,3 


a. 14 

2, ,5 


'7,9 


20,00 

.7,33 
.6,8, 


.3,8 


20,20 


4i 


4> 


5o- 


^' 


5, 


61 


*9 


23 




24 


16,3 


20,, 


23,0 


24,3 


16.6 


,é, 


i5,o 


25,6 


20, 3o 


\97 


62' 


70 


h 


Se 


4o 


69 


7? 


63,3 


24 




25 
26 


1^,5 


20,^4 

«9,2 


24,8 

2,, 3 


20,8 

17.3 


,8,5 
,8,0 


«î,7 
,6,7 
,5,.< 


,4,5 
,3,2 
,5,3 


23,6 


20,, 
,8,75. 


56 
96 


Vo 


i 


S 


'^ 


% 


1* 


27»? 


25 
26 




27 


i65 


^9,0 


17,6 


18,0 


,6,5 


,5,3 


20,6 


17,95 


.■24 


t 


53 


61 


^ 


64 


t 


61 


>\ 


27 




28 


i5,6 


.6,» 


îi,,3 


22,0 


22,0 


20,8 


20,0 


,8,8 


«9,59 


i3>5 


23,0 


,é 55 


38 


44 


49 


38 


43 


]}A 


28 




29 
30 


\ii 


30,5 


23,0 

23,8 


23,6 

23,, 


23,7 


22,0 
20,8 


â,,6 

«7,6 

«4,7 

,3,68 


,1;? 


21,5, 
20,5, 


,8,8 
«7»9 


'ai 


2,,60 
22,20 


•5i 
•54 


52 

73,5 


11 


H 


ji 


t 


U 


43,8 

^2'8 


29 
30 




31 
Moy: 


17.6 


18,4 


17,4 
•6,39 


22,3 
.8,12 


20,, 


,7,0 


'4,6 


'7,76 


,5,, 
..,o5 


22,6 


,8,85 


5i 

75,6 


86 
67>8 


52 

63,2 


59 


98 
74,8 


99 


7^,5 


31 




12,26 


i3.48 


,7,3o 


.5,5. 


,2,80 


'4,94 


20,. 4 


'5,59 


64,4 


71,0 


74,5 


70,6 


Moy: 



MAI 1903. 



67 















■^ 


8 

1 














i 


7^ 


9»» 


12^ 


14^ 


18»^ 


21^ 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard, 


Brouillard. 


Brouillard. 


1 


2 


Nimbus NE. 


Brouillard. 


Nimbus SE. 


G SE. 


G et stratus NW. 


AAN.- 


2 


3 


C hor. ENE. 


G NE. 


CNE. 


G NE. 


GE. 


A AAW. 


3 


4 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


Nimbus SE. 


4 


5 


KG SW. 


Stratus hor. SE. 


G hor. N et W. 


G hor. W-N. 


KK WSW. 


A AA WNW. 


5 


6 


AA A WSW. 


A AA WSW. 


A AA WSW. 


Nuages moyens W. 
AA WSW. 


Brouillard E. 


Stratus E. 


6 


7 


G et Nimbus SSE. 


AAWSW.Getstr.ESE 


AAWSW,Gsurtouth. 


AA WSW. 


AA WSW. 


7 


8 


Nimb.SSE. brouillard. 


Nimbus SSE, Brouill. 


Nimbus SSE, brouill. 


Stratus SW. 


G W, stratus SE. 


Aucun nuage. 


8 


9 


Stratus hor. S. 


G sur tout hor. 


G SW. 


G SW, stratus S. . 


Brouillard. 


Stratus. 


9 


10 


G W, stratus S. 


G W. 


G W, stratus SW. 


Stratus S. 


Gnimb.NW,AAW,st.S 


AAW. 


• 10 


11 


G W. 


G W, K KK. 


G W, KK. 
AA W. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


11 


12 


A AA WSW. 


AA W. 


AA WSW, G W. 
AAW,Ge*Nimb.SSE. 


G W. 


G hor. SE. 


12 


13 


AASW. 


AASW, G hor. ENE. 


G ëpars. 


AA WSW, G WNW. 


AA et G W. 


13 


14 


AA KK W. 


AA KK W. 


G à rw et au N. 


G E. 


Aucun nuage. 


KG ESE. 


14 


15 


G E. 


G SE. 


AA. 


A A unif. nuag. m. N W. 
G. hor. W-N. 


AAunif.,nuag.m.NE. 


AANE. 


15 


16 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. W et N. 


G NW. 


Aucun nuage. 
KKAAWSW,GSW. 


16 


17 


Stratus S. 


Stratus S. 


KK AA W, G S. 


KKAAWSW,GSW. 


KKAAWSW.GSW. 


17 


18 


KK uniforme. 


KK. 


Vélum K. 


KK. 


KKNW. 


KKNW. 


18 


19 


C S. 


G S. 


G sur tout hor. 


G ESE. 


KK, G NE. 
G WNW. 


G GG NE, 


19 


20 


KK uniforme. 


KK. 


KK. 


KK. 


KGNW. 


20 


21 


Aucun nuage. 


Quelques G hor. N. 


G hor. N-W. 


Quelques G hor. N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. . 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


22 


23 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. . 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


23 


24 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Fracto-G W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AAW. 


AA W. 


24 


25 


AWSW,brdbasS-W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. • 
AA W, G NE. 


KG SE. 


Nuages à TW. 


25 


26 


G W, brouillard. 


Stratus NW. 


AA W. 


AAetslr.m.W,GNE. 


AAetstr.m.W,GNE. 


26 


27 


G et stratus moy. W. 


G et strat. moy. W. 


G et Strat. moy. W. 


G W. 


G et Nimbus m 


Nimbus. 


27 


28 


AA E. 


AAE. 


AA E. 


AAE. 


G ENE. 


A ENE. 


28 


29 


AA SE. 


AA SE. 


AA E. 


AA E. 


stratus moyen E. 
Stratus et G S. 


Stratus moyen "E. 


29 


30 
31 


KNE. 


Brouillard S. 


AA NE, stratus S. 


AA NE, stratus S. 


Stratus S. 


30 
31 



3 






NÉBULOSITÉ. 






1!IS0' 






Q 


7^ 


9" 


12'» 


14" 


18'" 


21'' 


UTIttN. 


PLUlB. 




h 


mm 


1 


10 


10 


lU 


10 


10 


10 


0,0 


a4,o- 


2 


10 


10 


8 


8 


\ 


3 


3,1 


^ , 





3 





1 


6 


8 


3 


10,4 

1,5 






4 


10 


10 


9 


10 


10 


8 


i5i 





5 


ï 


1 


a 





3 


3 








6 


8 


8 


10 


9 


6 


«'? 






7 


4 


7 


6 


6 


9 


9 


%i 






8 


10 


10 


10 


10 


b 





i4i 


9 


9 





1 


s 


6 


10 


10 


10,1 






10 


7 


4 


10 


9 


9 


3,7 


7. 


9 


11 


2 


6 


4 


10 


10 


10 


8,6 






12 


t 


8 


8 


10 


3 


1 


3;» 








13 


6 


5 


6 


8 


q 


10,8 






14 


3 


3 


3 


5 





a 


9,6 






15 


10 


9 


9 


9 


10 


7 


î,ï 








16 














t 





u,3 






17 


6 


3 


l 


6 


3 


88 






18 


10 


9 


10 


10 


8 


«!3 






19 


9 


7 


3 


3 





8 


10,4 






20 


7 


I 


1 


4 


9 


3 


9.5 






21 




















n,3 






22 




















.2,3 






23 


o 

















«»i7 






24 





a 


o 





3 


I 


ia,o 






25 


a 


3 








5 


a 


• ..8 






26 


î 


6 


4 


3 


8 


6 


8.4 






27 


8 


8 


8 


10 


10 


6,a 


I 


,a 


28 


4 


I 


3 


a 


3 


3 


"'7 
8,S 






29 


1 


6 


3 


7 


9 


4 






30 
















3 


11,6 






31 


4,9 


9 
4>7 


9 
4,6 


4 

5,3 


6 
5,9 


10 

4,8 


9,' 






Moy: 






Tôt; 














a54,S 


66 


,0 



RBMARQOBS. 



à7^sà9^ 

.Ràrw, • Aàl8^ 

5ài8S ^ àal^ 

= jusque vers i4**. Ond. à 17". 
= à lA»» et i8»'. [T !rwi8\ 

• Ko^3oet3''ao.« i4^3o, = i5»». 

Ondée k i5S ^ au NB à ai^ 
'^ auNBàaii>. 
"^ auNetàl'WàaiV 
Gà7^T auNàII^Gàl8^ 



= à6^ 



B 

S bes au 8-W à 6". B 
= ê^6'»et7\ "Ç BWBàai^ 
à ai»». 



^àrBNBàa3^ 

5 à9^"^auIfBàal»». 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt: 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



N 


NOMRRB DE fOlS QUE 


LE VEMT A 


ÉTR 


NB 


B 


SB 


8 


«W 


w 


NW 




3 


9 






4 


a 




1 


a 


\ 






a 


I 




a 


5 




10 


3 








l 


4 




l 


8 
6 


X 




I 


5 






9 


3 


. 1 




1 


i3 


I 




a 


a 






3 
la 


i3 
68 




I 
18 


4 


a 




- 


10 


44 


a8 


4 



Tôt: 



KOMDRB DE POIS 
QOE LE CIEL A ttt 






39 



38 



3a 



45 



3a 



la 

la 

5 

3 

8 



63 



NOMDRB DE JOURS DR 



Pluie 8 

Neige 

GrôTe 

Grésil 1 

Gelée 

Gelée blanche . , . 

Brouillard 10 

Eclairs 8 

Tonnerre 3 



68 



JUIN 1903. 



i 

a 
1 




•ÀJIOIlftTRB 


A Z<R0 


(700- -4-). 




— 








▼BUT. — 


DOUtCnON 


BT FORCE 


(oà9). 








S-» 


6'' 


g»- 


12^ 


15»» 
38,6 


18^ 
28,9 


21^ 

lîi 

30, 


24»» 


Moy. 


î^ 


6^ 


9»» 


12»' 


15»- 


18»» 


21 


h 


24»* 


Max. 

do Jour. 


38,0 


38,3 


38,6 


38,6 


29i7 

35,3 


28,75 
37,60 


Cal. 





1 


I 


Cal. 





w 


, 


sw 


I 


Cal. 





Cal. 





B 


a 




2 


28,7 


28,7 


38,6 


38,0 


37,8 


37,0 


B 


4 


B 


ï 


Cal. 





w 


1 


B 


I 


SB 


1 


B 


1 


B 


1 






3 


2/|,I 


22,7 


31,0 


31,8 


21,4 


31,4 


33,1 


33,8 


32,16 


E 




B 


B 


I 


SB 


a 


SB • 


3 


B 


i 


B 


6 


B 


6 






4 


aa,i 


22,7 


24,5 


35,7 


t;l 


27.3 


38.3 


38,6 


35,74 


B 




Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





SW 


I 


B 


1 


Cal. 









5 


a8,q 


m 


iî:t 


3i,o 


33,0 


33,8 


33,0 


3i,oi 


Cal. 




B 


I 


SB 


I 


W 


1 


w 


3 


SB 


I 


Ul. 





Cal. 









6 


33,o 


33,4 


33,5 


3i,8 


3i,3 


3o,5 


33,41 


Cal. 




Cal. 





B 


1 


B 


3 


Cal. 





SW 


I 


Cal. 





CaL 









7 


\n 


29*9 


in 

»7.8 


29 3 


28.1 


36.4 
27 > 3 


35,9 


34,5 


3^!^6 


Cal. 




Cal. 





Cal. 





W 


I 


B 


1 


Cal. 





SW 


1 


8 


t 






8 


33,3 


'h 


35,6 


^2»? 


38,3 


S 




8 


I 


Cal. 





B 


î 


B 


5 


s 


1 


B 


4 
4 


B 


5 






9 


a8,o 


37,0 


ii.i 


38,0 


27,6 


20,4 


a8,i 


27,91 
27»89 


B 


5 


e 


5 


B 


5 


B 


B 


5 


B 


3 


B 


B 


4 






10 


»7i7 


27.5 


»7.6 


j8,i 


27,9 


28,4 


38,3 


B 


3 


B 


1 


B 


3 


B 


3 


B 


I 


Cal. 





Cal. 





CaL 









11 


a8,o 


28,7 
38,6 


«9,0 
ag.q 


r-, 


28,4 


38,3 


38,6 


38,2 
38, é 


38,60 


Cal. 





Cal. 





B 


I 


W 


3 


B 


3 


SW 


1 


t 


I 


CaL 









12 


38,5 


28,0 

27,3 
25,2 
37,3 


28,0 

ni 


28,y 

2%4 
25,0 

37,3 


35,81 


Cal. 





Cal. 





B 


I 


B 


I 


B 


I 


B 


3 


B 


3 


B 


3 






13 


38, a 


38,1 


»8.. 


îi:? 


36,8 


Cal. 





Cal. 





B 


I 


B 


1 


SW 


I 


Cal. 





CaL 





Cal. 









14 


35,9 


36,5 


,1:2 


36,3 


Cal. 





CaL 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





B 


I 


B 


I 


CaL 









15 


25,0 
33,2 


37,3 


ii:l 


27,3 


26,q3 
38,66 


Cal. 





Cal. 





w 


I 


Cal. 





w 


i 


SW 


5 


SW 


a 


w 


4 






16 


38,8 


ï8,8 


29»» 


27.8 


29»» 


29. 1 


^ 


6 


8W 


3 


iW 


5 


W 


5 


sw 


w 


5 


Cal. 





Cal. 









17 


;9io 


Î9,9 


3o,4 


3o,3 


3i,4 


29.8 


29.8 


3o,6 


3o,o3 


Cal. 





Cal. 





8W 


I 


B 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 


0- 


Cal. 









18 


3o,i 


3o,i 


3o,i 


3o,6 


3o,i 


3;; 

»7.3 


X 


36,8 


29, 4<) 


Cal. 





B 


1 


B 


I 


W 


3 


B 


I 


B 


3 


B 


1 


B 


4 






19 


36,5 


36,5 


26,4 


25,2 

27,5 


24,9 
37,6 


26,9 


25,56 


E 


4 


B 


3 


B 


4 


B 


4 


B 


4 


Cal. 





B 


3 


B 


3 






20 


26,7 


^7»" 


27,7 


37,3 


26,7 


37,36 


B 




Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





sw 


3 


SW 


3 


W 


a 






21 


36,3 


38,6 


27,4 
28,2 
3i,î 


37,3 


27.8 


j8,i 


38,0 


38,3 


27.45 


Vf 


3 


B 


1 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





B 


3 


B 


a 


E 


3 






22 


38,0 


29 »8 


29>9 


IV,Î 


3o,6 


3o,3 


39,^8 


B 


3 


NB 


3 


Cal. 





SW 


I 


Cal. 





Cal. 





NB 


3 


Cal. 









23 


30,3 


3o,8 


3i,6 


3.,6 


33,1 


3i,9 


3i.4i 


Cal. 





Cal. 





s 


I 


sw 


I 


W 


3 


Cal. 





NB 


a 


Cal. 









24 


3i,3 


3i,5 


33,3 


33,3 


3i,9 


3i,4 


33,0 


32,ï 


3i,83 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





sw 


I 


sw 


3 


Cal. 





Cal. 





CaL 









25 


3«,7 


33,3 


33,6 


33,0 


32,9 


iil 


33.6 


33,9 


33,85 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





SB 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





B 


1 






26 


33,9 


l;î 


34,6 

3â;4 


35.0 


p 

35,0 


35,0 


35;, 


il:S 


Cal. 





Cal. 





Cil. 





Cal. 





w 


3 


Cal. 





Cal. 





W 


a 






27 


35,0 


35,1 


34,1 


34.4 


35,4 


B 


3 


IfB 


1 


SB 


1 


w 


I 


H 


1 


w 


1 


NB 


I 


NB 


3 






28 


35.i^ 

r. 


35,6 


35,2 
34,8 

34,7 
29.46 


35,6 


3A,6 
34, ï 


34.3 


35,09 


NB 


3 


Cal. 





sw 


3 


sw 


3 


SW 


I 


Cal. 





B 


a 


B 


1 






29 


35,6 


34,8 


34,5 

3Ï,3 


34,2 


3461 

33,55 


Cal. 





Cal. 





sw 


3 


w 


1 


w 


3 


s 


3 


SW 


1 


Cal. 









30 
Moy: 


34.3 


35.1 
29.67 


31.7 


33,5 
29,60 


33^8 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





w 


4 


B 


1 


CaL 





• 


29.04 


29*24 


29>4« 


î9.»4 


39,51 


29,40 


1,2 


0,9 


i.i 


«>4 


1,5 


'.2 


1.4 


1,4 


• 
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TEMPERATURE. 








HOMID 


nt Kl 

15" 


XATIVI 

18^ 


21» 




e 


3»» 


6^ 


9»» 



12»» 



15»» 




18»» 






^24^ 


Moy. 


Min. 


Max^ 


Moy. 


3»» 


6" 


9' 


12»» 


24»- 


Moy. 


Q 
































1 


i^.i 


i3,5 


18,0 


31,4 


\l]l 


\i:i 


1^8 


i3,5 


16,0. 


.3,6 


33,3 


lit 

,8,5o 


98 


98 


76 


54 


u 


83 


n 


100 


85,6 


1 


2 


.3,9 


i3 1 


i5,6 


.8,8 


I^IO 


.3,8 


,5;3. 


.0,4 


34,6 


.00 


100 


t 


in 


84 


94 


89'i 


2 


3 


i3,o 


>4,7 

l6,3 


31,0 


19,1 


31,8 


3.,5 


3rj,0 


.6.4 


.8,76 


.3,4 


g 


60 


60 


^7 


3o 


100 


60,6 


3 


4 


,37 


15)5 


17,5 


17,3 


.25 


l5.6 


«5,4 


,5;é9 


.3,6 


«9.4 


.6,00 


76 


85 


87 


80 


90 


80 


83,6 


4 


5 


•54 


20,0 
31,6 


30,3^ 


31,8 


ié,6 


■ fi, 4 


i5,5 


«8,>4 


«4.» 


34,0 


19,05 


79 


77 


66 


57 


U 


7? 


6j,3 
66,9 

93,3 


5 


6 


i5.5 


16,5 


31,3 


3, ,6 


19. 1 


ji>,7 


«7," 
«^7 


.8,66 


.5,3 


33,6 


n 


72 


6. 


6, 


60 


53 


24 


7<> 


1) 


7 


.4.» 


12,8 
i3,4 


18,8 


33,0 


33;5 


20,4 


1 '> , 7 


.8,54 


«4,« 
«4,7 


33,6 


94 


78 


69 


64 
63 


63 


t 


99 


7 


8 


i5,3 


.8,8 


16,0 


]î:i 


j.-^i 


«4,0 
,3,1 


3. ,3 


:v$ 


100 


.00 


88 


75 


9> 


83 


8 


9 


.30 


i4,o 

«4,7 


i5,5 


.3,6 


j:i.5 


.3,é 


16,3 


95 


94 
94 


K 


52 


93 


98 


95 


98 


9 


10 


n,5 


.3,4 


«5,9 


«4,2 


ï'>.7 


,313 


.3,88 


,.:8 


,6,6 


«4.20 


96 


94 


94 


99 


,00 


y>.5 


10 


11 


i».6 


l5,3 


«7.3 


30,0 


«9,0 


«8,9 


ï4,f> 


«4,5 


.6,6. 


II,» 


3,,8 


«6,45 




87 


85 


64 


6, 


65 


88 


87 


8a, 1 


11 


12 
13 


«,5 
i3,o 


i3,4 


;e:^ 


.8,6 

.8,3 


.6,0 
«4,8 


;?:( 


,3,6 
,3,6 
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.5,38 


11,6 

.1,7 


3,,6 
30,6 


.6,60 

16, .5 


78 


i 


i 


^ 


iS 


% 
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98 


12 
13 


14 


,>',i 


•13,6 


«4.0 


«4.6 


.3,3 


.318 
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,3,3 


\l^ 


.3,0 


16,6 
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89 


87 


^ 


t 


9î,o 


14 


15 
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p 


17,0 


«9.6 


30,4 


.8,0 
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.3,1 


.1,0 


30,8 
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98 
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39 


36 


64,0 


15 


16 
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53 


39 
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46 
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16 


17 
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76 


^i 


67 
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^ 


2? 
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17 


18 
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98 


78 


77 


88 


8§ 


93 


18 


19 
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.3,3 


'4,0 


«4,3 
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,3,55 


97 
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t 


qV 
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98 


g? 
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,4,60 


97 


88 


90 


96 


97 


97 
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21 
22 
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'H 
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18,6 

2.,4 

«9i6 


'9»7 

33,2 

31,6 


•7»2 
«9.0 

31,3 


.4,2 

«7,4 
«9,6 

.8,2 

30,8 
23,1 




.3,8 

.4,8 
«4,9 


•4 

.7,60 


.3,0 

.3,3 

.3,6 


33,0 

24,4 
33,4 


«7,00 
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83 
56 


II 
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56 
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i 


t 
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j5,8 
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22 
23 


24 
25 
26 
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«4,5 

l5,3 


i4,8 
17,0 


30,3 

«9,4 

35,3 


30,2 
33,6 

33,8 


«9,7 
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24,7 




3.,.. 


,3,8 
,4,, 

«4,0 


33,6 
36,0 


.8,30 
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90 
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'? 
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i 
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84 


i 

63 
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24 
25 
26 


27 
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30,4 
31,8 
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34,5 


25,0 


33,6 
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;§;e 


22, l4 


.8,. 


27,0 


33,55 


u 
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5i 


ï 


53,8 


27 


28 


>9.i 
18,4 
17,8 


33,5 


35,5 


33,6 


ao,o 


33,09 


18,3 
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21,95 


h 


60 


68 


7' 


V 


77 


70,3 


28 


29 


33,1 


3d«6 


24,0 


23,4 


a», 5 


19.6 
16,7 


21,89 


«8,4 
«7,5 


33,00 


74 


68 


78 


74 


l 


M 
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Moy: 


30,5 


33,4 

.8,93 


21,4 

.9167 


30,8 

«9,33 


.8,3 
17,6. 


«5,54 


'9,4« 


36,3 


3,, 90 


99 


99 


78 


93 
69,» 


9' 

7«,3 


67 


83 


. 30 


«4,*o3 


15,87 


.4,88 


«6,98 


.3,i3 


2 «,76 


.7,45 


84." 


8«,2 


73,9 


7Î,' 


80,8 


83,5 


77,0 


Moy: 



JUIN 1903. 



69 



S 

< 



1 


FORME IT DIHICTIOH DIS MOAOU. 


1 


T» 


9^ 


12»» 


14^ 


18^ 


21^ 


Stratus S. 


Str. moy., Cnimb. NE. 
Nimbus E. 


C et stratus S. 


G et stratus S. 


C ce SE, Nimbus W, 


Couvert. 


1 


2 


Brouillard. 


Nimbus E. 


AA S, G et stratus SE. 


C SW. 


Stratus SW. 


2 


3 


C et Nimbus ESE. 


C et Nimbus ESE. 


C et nimbus ESE. 


C et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


Nimbus E. 


3 


4 


AÂ W, C et stratus E. 


AA Wt C et stratus E. 


AA W, e et stratus E. 


AAW, G et stratus E. 


C NNE. 


CNNE. 


4 


5 


ANNE. 


ANNE. 


AA NNE. 


AA NNE. 


C ENE. 


CENE. 


5 


6 


C NE. 


C hor. N et W. 


C W, AA. 


K W, C à l*W-N-E. 


C N, AA NW. 


AA NW. 


6 


7 


Aucun nuage. 


e à rw-N. 


C W-N, stratus ESE 


CN. 


AA W, C NW. 


ce W. 


7 


8 


Brouillard. 


C et brouiUard. 


G et Nimbus. 


C et stratus ESE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


8 


9 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


G et Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


9 


10 


CCAW.nimb.etst.SE. 


Nimbus et stratus SE. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Nimb. ESE. 


Nimbus SSW. 


10 


11 


Nimbus SSE. 


Gros C sur tout hor. 


Gros G sur tout hor. 


Stratus S. 


es. 


Aucun nuage. 


11 


12 


Aucun nuage. 

C sur tout h., KK. 


C et nimbus E. 


C sur tout hor. 


C W. 


C et stratus S. 


C W. 


12 


13 


Cnimb. sur tout h., CE. 


C E, Cnimbus. 


A AA NW, Cnimbus. 


CE. 


C E. 


13 


14 


AA W, stratus E. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Str. moy. W, str. ESE. 
C hor. N. 


C E. 


14 


15 


C ESE. 


e hor. NE. 


C. 


C hor. NE-N. 


C hor. N. 


15 


16 


ce. 


ce, 


KK. 


C hor. N, K hor. 5. 


C hor. NE. 


Aucun nuage. 


16 


17 


Aucun nuage. 


C WSW. 


C SW. 


es. 


AA WSW. 


AA WSW. 


17 


18 


ce WNW. 


AA uniforme. 


AA uniforme. 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 
Stratus S. [str. E. 
Cnimb.etnimb. WSW, 


AA. 


18 


19 


Nimbus E. 


Nimbus B. 


Stratus E. 


Stratus S. [str. SE. 
CniBib.etNimb.WSW, 


C à IW et à TE. 


19 


20 


Nuages moy. WSW. 


C et nimbus WSW. 


C et Nimbus WSW. 


Couvert. 


20 


21 


A. 


Gros C au N et à l'E. 


AA WSW, C ENE. 


Stratus SE. 


C WSW. 


AAN. 


21 


22 


Quelques C b. ENE. 


Aucun nuage. 


C Cnimbus N. 


C Cnimbus NW. 


C WNW. 


C WNW. 


22 


23 


C hor. NE. 


C hor. W. 


C sur tout hor. 


C hor. W-N. 


C hor. N. 


KK au SW. 


23 


24 


K KK W. 


KKK W. 


K KK W. 


KKW. 


K W, stratus ESE. 


Stratus SE. 


24 


25 


Stratus S. 


Stratus S. 


KK. 


KK. 


KK. 


Aucun nuage. 


25 


26 


K W. 


KK W. 


KK W. 


C hor. W-NE. 


A AA W. 


K au N et au S- 


26 


27 


Aucun nuage. 


KK à rW et à l'E. 


C hor. W. 


KK de rW au N. 


KK NE. 


AA NE. 


27 


28 


Aucun nuage. 


e hor. N. 


K NE, C hor. N. 


K NE, G hor. N. 


KKK NE. 


Aucun nuage. 
KK au NW. 


28 


29 


Stratus bor. S. 


C hor. N-W. 


C hor. N. 


G hor. W-N. 


AA et C N. 


29 


30 


KK SW, stratus SE. 


Str. ESE, Cnimb. NW. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


Nimbus WNW. 


C et Nimbus. 


30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy; 
Tôt: 



MiiuLosntf. 



4,6 



9»» 



5.0 



12»» 



5.2 



14»» 



5,7 



18^ 



5,8 



21»' 



5,5 



INSO- 
LATION. 



b 

::? 

6,3 
13,0 
10.4 

4.Î» 
0,0 
0,0 

8,9 

11,0 
6,2 
0,0 

13,8 

10,6 
2,8 

0,0 

3,1 

5,5 
9,0 

'8:2 

7,7 

13,0 
13,1 
13,3 
13,3 
5,1 



3l3,0 



88.0 

■0,5 
0.3 



II.3 
8i,o 

4o,3 



0,3 
>4.i 



6.6 
6,0 



7»o 



347»4 



RIMAROUBS. 



• àio»>5o. 

• I^de5^i5à7^3o. 
Ond.i3'»io,^W3o»'^S33'»«33'»3o. 
•1^0^30 et 3^3o.0ndée6 i4^t i5^ 
Ondées la nuit. 

B. T au KB i5S S i8'»4o, • 3l^ 
= 6S e K i6k, # 31»» et la nuit. 

• K tonte la journée. 

• = à9»>etÀ i4^. 

T à rw à I5^ 
T au If et • à 13^. 

• de6^ài5V 

^ hor. W à3iV 

Oodéeài5>*etài8»'. 
\ le matin, • K à 1 7^ 5o. 
> K à 13^30, T loint. WSW I5^ 

ni de 16»» à 16»» 3o. . 

» K de 3 1^30 à 33^10. 



[à 17^10. 
Ondée loi'So, = i5»>, • K 16^ 35 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 



3 
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G N-NW. 


C bor. NE. 


G au SE-NE. 


GNW. 


7 


8 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK WNW. 


Aucun nuage. 
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C N-NW. 
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Aucun nuage. 
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G bor. W. 
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KG WSW, G SE. 


KG WSW. 
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Str. nioy.WSW,Get 
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G et stratus ESE. 
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G N-W. 
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Cet Nimbus N. 


G et Nimbus N. 
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G bor. NE-N-W. 


G bor. NE-W. 


KK AA W. 


KK AA W. 
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AAAW,Cetstr,ESE. 


AAAW.Cetstr.ESE. 
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AAAW,Getst.ESE. 
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C bor. W-N-E. 


G bor. W-N-E. 
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K A NWi C S. 
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rORMS KT DIRECTION DIS NOAGIS. 
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7^ 

1 


9»» 


12^ 


14^ 


18^ 


n^ 


1 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


G hor. N. 


G hor. NW-N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


1 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. E-N-W. 


G hor. E-N-W. 


KK. 


KK. 


2 


3 


Brouillard bor. S-SW. 


Gros G NE. 


Gros G NE. 


KG W. 


G WNW. 


KG WSW. 


3 


4 


Aucun nuage. 


G hor. E. 


G hor. N. 


G au NE. 


Stratus hor. N. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G au NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Nimbus E. 


G hor. NE. 


Nimbus NE. 


G et Nimbus. 


Aucun nuage. 


6 


7 


G hor. N. 


G hor. N. 


Stratus ENE. 


Stratus SW. 


Stratus SSW. 


Aucun nuage. 
Stratus NNW. 


7 


8 


K hor. SE. 


GE. 


GE. 


G E. 


Stratus NNW. 


8 


9 


Aucun nuage. 


G W-NE. 


G W-NE. 


G W-NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


9 


10 


CSW. 


G SW. 


Gnimbus. 


GSW. 

> 


GSW. 


Aucun nuage. 


10 


11 


Aucun nuage. 
Stratus NW-N. 


Aucun nuage. 
Stratus SSE. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K N, G hor. W-N. 


KK SW. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Nuages hor. W. 


C hor. W7 


C hor. W. 


G hor. W-N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Aucun nuage. 


C hor. N. 


C hor. N-W. 


G hor. N-W. 


A hor. N. 


Aucun nuage. 
C hor. N-W. 


6 


7 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 

K WSWTC h. W-N. 


Aucun nuage. 

K SW, G hor. W-N. 


C hor. N-W. 


7 


8 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K SW, G hor. N. 


Aucun nuage. 


8 


9 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C hor. W-N. 


C hor. W-N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


9 


10 


G SSE. 


K WNW, C ESE. 


K WNW> C ESE. 


K WNW, G ESE. 


G ESE. 


G ESE. 


10 


11 


K WNW. 


K KK WNW. 


K AA W. 


AA W. 


AA W. 


AA W. 


11 


12 


K AA WSW. 


K WSW. 


AA W. 


A A unif.noag.moy. W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


12' 


13 


AA WSW. 


AA WSW, C SW. 


AA WSW, C SW. 
KKAAWSW.Cm.S. 
C et nimb. ENE, G W. 


Brouillard. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


13 


14 


KK AA WSW. 


KK AA WSW. 


G m. S, A Cnb. hor .NE. 


Cet Nimbus NE. 


G et Nimbus NE. 


14 


15 


C ce ESE. 


C et Nimbus ESE. 


Nimbus NE. 


G et Nimb. N et S. 


CN. 


15 


16 


C SW, AA W. 


C SW, AA W. 


AA W,CetNimb. S. 


AA W, Cnb. ENE. 


G et Nimbus S. 


G et Nimbus S. 


16 


17 


Cnirohus ESË. 


Gnimbus E, G N. 


G Gnimbus NE. 


KKNW.CCnb.ENE. 


KKNW. 


Aucun nuage. 


17 


. 18 


KK hor. SW. 


KKh.SW,Ch.ENE. 


C ENE, Guimb. N-W. 


G E. Gnimb. au N-W. 
K î/w, G ce E. 


CE. 


Aucun nuage. 


18 


19 


CSE. 


A ce E. 


G ce E, Gnimbus N. 


K NW, G W. 


G et stratus. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


C moyen et CC WSW. 


A AA W. 


AA W. 


AAW,fracto-strat. S. 


AA W. 


AA W. 


21 


22 


K N A AA WSW. 


K N, A AA WSW. 


K N, A AA WSW. 


Nuages moyens SW. 


A A et str. moy. SSE. 


AA et str. moy. SSE. 


22 


23 


A AA R. 


A AA E. 


K AA hor. NW. 


G hor. N. 


Stratus moy. hor. N. 


Stratus moy. hor. N. 


23 


24 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. NE. 


C hor. N-W. 


G A N. 


G stratus moy. N. 


24 


25 


KKS. 


KK S. 


AA uniforme. 


AA. 


G W. 


G W. 


25 


26 


.Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Gros C ESE. 


Aucun nuage. 
Gros G ESE. 


CN. 


Aucun nuage. 


26 


27 


Aucun nuage. 
K KK WSW. 


Aucun nuage. 
K KK WSW. 


C et st. ESE, Gn. W. 


Aucun nuage. 


27 


28 


KKKW,GrosGESE. 


KKKetCW,Gr.CESE. 


C SSE. 


C hor. NE. 


28 


29 


KK ENE. 


KK NE. 


KKNE. 


G et Nimbus ESE. 


KKKN.CetNimb.ESE 


KKN. 


29 


30 


CC A W. 


ACC W. 


ACC W. 


A ce W, K SW. 


KSW. 


Aucun nuage. 
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10 
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1 






a 
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5 


9 


1 
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a 


9 
10 


10 
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ï 
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I 
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1 
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1 
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1 


a 
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B 


i 
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5 
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i 


8 


i 


I 
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12 


6 


3 


3 


14 


II 
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02 


2 

i4 


Tôt: 
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Gr^le 

Grésil 
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OCTOBRE 1903. 



i 

1 


BAROMÈTRE A ZtRO 


(700- 


'-+). 


- 








▼BNT. — 


DIRECTION 


ET FORCE 


(oà9). 








1 


3^ 


6'' 

35,2 
33.6 


9»» 
36,1 


12'» 
35,6 


15^ 
34.9 


18'» 
34,5 


21^ 
34,3 


24^ 


Moy. 


3^ 


e»» 


9^ 


12^ 


15^ 


18"» 


21^ 


24"» 


Max. 

dajov. 


35,0 

33,8 


34,1 


35,14 


Cal. 





NB 


2 


CaL 


6 


B 


1 


8W 


1 


Cal. 





Cal. 





Cal. 







2 


33,6 


32,7 


32,2 


32,2 


3i,9 


3i>7 


32,71 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





NW 


i 


E 


2 


B 


2 






3 


15:3 


32,0 


32 7 


32,à 


33,8 


33,2 


34,0 


339 


iii 


B 


2 


B 


2 


8B 


1 


8B 


3 


Cal. 





CaL 





Cal. 





Cal. 









4 


lî:i 


35 Ji 


35,0 


34,3 


34,5 


3Z;8 


35 1 


Cal. 


• 


Cal. 





Cal. 





B 


I 


Cal. 





CaL 





Cal. 





Cal. 









5 


S:î 


35,0 
35,6 


35,1 


35,4 
35,3 


36,2 


36,0 


S 


I 


8W 


I 


Cal. 





8B 


1 


8 


I 


Cal. 





B 


I 


B 








6 


354 


35,0 


36,1 


362 


3l;3^ 


B 


I 


B 


I 


CaL 





8B 


I 


8B 


2 


Cal. 





Cal. 





B 








7 


35,7 


355 


35,0 
34,5 


357 


34,8 


34,9 


35,2 


35,2 


B 


I 


B 


I 


NE 


1 


B 


I 


B 


3 


8 




Cal. 





Cal. 








8 


M 


34,3 


33;o 


33,1 


33,0 


32,5 


3.,7 


33,43 


Cal. 





Cal. 





8W 


1 


8W 


1 


8W 


2 


8 




B 


2 


NB 








9 


3o.§ 


3o,a 


30,, 


28,0 


28,1 


26,8 


26,0 


24,7 
27,6 


a8,io 
»5,48 


Câl. 





B 


2 


Cal. 





BW 


1 


Cal. 





Cal. 




B 


I 


."«B 








10 


»3,9 


a3,9 


25,0 


25,1 


25,, 


26,0 


27,2 


NB 


5 


NB 


5 


NW 


5 


NW 


5 


w 


4 


NE 




NB 


4 


NB 








11 


»8,i 


ï8,5 


25,/ 


3;l 


29 »i 


^î|»8 


3o,. 


3o,3 


»9,38 


NB 


1 


NB 


I 


Cal. 





W 


2 


8B 


2 


Cal. 




B 


f 


B 


_ 






12 


»9.7 


.113 


27,3 


26,9 


26,1 


25,1 


17,68 


NB 


I 


NB 


I 


W 


I 


NB 


I 


B 


2 


8B 




B 


I 


8W 








13 


i:î 


26,0 


lÛ 


3?;i 


3o,6 


3i,7 


'7,3o 
34,4' 


8W 


1 


8W 


5 


N 


3 


N 


2 


Cal. 





Cal. 




Cal. 





B 








14 


33,1 


34,3 


34,5 


36,1 


36 , 


B 


I 


E 


I 


Cal. 





W 


2 


w 


2 


Cal. 




B 


I 


B 








15 


35,8 


35,8 


36,3 


33;? 


35,5 


35,5 


35,5 


35,5 


35,70 


Cal. 





B 


1 


8W 


I 


W 


I 


w 


2 


8W 




W 


1 
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16 


34,9 
a6,3 


34,7 


34,6 
26,7 
28,5 


3i,5 


3i,3 


3i,o 


3o,i 


3a, 70 


Cal. 





Cal. 





NB 


I 


8W 


1 


w 


4 


W 




W 


2 


w 








17 
18 


27,5 
27,2 


a4,7 
a8,i 


23,8 
27, « 


24,1 
26,8 


24,7 
26,9 


33,7 
35,é 


l?;ïS 


w 


5 
2 


w 

NB 


1 


NB 
NB 


2 

2 


W 
8W 


7 

t 


w 
w 


7 
2 


NW 

B 




N 
NB 


6 
. 3 


w 

Nft 






19 


28,3 


sll 


3o,2 


3o,4 


3o 3 


32,0 


33,0 


3o86 


If 


I 


NB 


I 


B 


I 


W 


3 


w 


I 


8W 




B 


1 


Cal. 








20 


34,0 


.34,8 


34.9 


34,6 


34,9 


35,5 


34,83 


Cal. 





Cal. 





NE 


I 


W 


3 


N 


2 


Cal. 




NB 


2 


Cal. 








21 


?5»2 


34,8 


35,7 


35,3 


34,6 


■ 'di 


34,7 


34,6 


34,93 


Cal. 





E 


2 


!fB 


I 


8W 


2 


8W 


I 


CaL 




B 


2 


B 




' 




22 


33,6 


32,5 


32,9 
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3o,4 
25,8 


m 


»8,7 


3i,28 
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B 


2 


B 


2 


B 


I 


W 


1 


CaL 




CaL 





E 








23 


q;l 


26,8 


26,7 


24,8 


3^:? 


25,74 


B 


I 


NB 


I 


SW 


2 


W 


4 


w 


5 


8W 




NW 


I 


NB 








24 


25,^4 


28,0 


IV} 


3o,o 


3i,3 


32,0 


29,11 


NB 


5 


NB 


3 


NB 


î 


KB 


I 


CaL 





NB 




NB 


T 


NB 








25 


ll\l 


33,Z 


34,5 


33,0 


33,8 


33,9 


m 


33,78 


NB 


1 


CaL 





B 


B 


3 


B 


i 


B 




B 


3 


B 








26 


3i,ë 


3i,8 


3o,6 


3o,5 


3o,i 


3o,Q 


3i,i6 


NB 


5 


NE 


4 


NB 


4 


NB 


4 


B 


B 


B 


2 


B 








27 


aq,8 


29, a 
26,q 


29,8 


It'^e 


28,9 


28,7 


28,6 


21,6 

23,5 


20,01 


B 


2 


B 


2 


Cal. 





NB 


I 


NB 


I 


B 




E 


3 


B 








28 


27,6 


27,4 


26,2 


il:i 


24,8 


B 


4 


Cal. 





NE 


3 


B 


4 


NB 


3 


NB 


3 


NB 


5 


B 








29 


22,5 


î»3,« 


24, ^f 


23,5 


23,2 


234 


a3,o 


B 


5 


B 


3 


B 


I 


B 


3 


B* 


1 


B 


^ 


B 


3 


B 








30 


22,0 


22,9 


22,7 


22,3 


22,9 


23,5 


22,7 


22,69 


B 


2 


Cal. 





CaL 





NB 


I 


NB 


■ 1 


B 


NB 


2 


NB 








31 
Moy: 


21,8 
3o,38 


22,1 
3o,35 


23,2 

3i,oo 


30,67 


25,9 
30,29 


28,0 

30,47 


29,5 
30,76 


29,li 


25)60 


NB 


2 


E 


2 


NE 


4 


NB 


5 


NB 


5 


NB 


4 


NB 


2 


NB 




• 




3o,58 


3o,56 


I 


.6 


I 


,6 


I 


,4 


3 


',2 


2 


,0 


' 


,5 


' 
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,5 
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TEHrÉRATORE. 








HUMIDITÉ RELATIVE. 






i 


3^ 




6^ 



9'» 



12'» 



15V 



18'' 



21^ 




24^ 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3^ 


6»» 


9' 


12'» 


15^ 


IS» 


21^ 


24" 


Moy. 























1 


.5,. 


i5,8 


21,7 


22,8 


22,2 


»7,' 


,6,2 


i6,a 


• 8,3o 
17, a3 
.é,34 


'4,5 

,4,. 


24,4 


'9»45 


85 


It 


57 


53 


74 


83 


86 


îs 


74,4 


1 


2 


i5,5 


i5,4 


20,0 


20,8 


18,7 


'7,0 


,5,3 


i5,. 


22,2 


iÔ,.5 


2; 


S 


64 


81 


94 


88 


73,0 


2 


3 


.3,4 


i3,o 


'9,7 


21,0 


,8;5 


.6,4 


.5,4 


i3,3 


,2)3 


2.;6 


'6,95 


92 


60 


61 


II 


8i 


9» 


76,5 


3 


4 


i3,o 


«2,0 
12,8 


17,0 


20,1 


2,,0 


,5,6 


'4,» 
,5,2 


i3,5 


\l% 


,2,1 


22,2 


«7, .5 


5 


79 


73 


56 


62 


«7 


92 


& 


4 


5 


i3,5 


iÔ,o 


21,8 


'9,6 


,6,5 


>4,5 


,26 


22,8 


,8,65 


il 


74 


6, 


i 


86 




97 
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6 

7 
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18,1 
'8,8 
18,7 


21,7 

'il,0 


21,2 
'9,0 
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,6,0 
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,5,3 
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17,23 
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58 
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90 
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9' 
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7 
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i 


70 


89 


II 
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10 
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12,8 


,8,1 
16,5 
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20,9 
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,3,6 

'2,4 


.4,7 
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27 
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'9 
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29 
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'9,6 
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53 
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.0,6 
18,0 
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32 
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90 
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&i7 


i3,8 


10,90 


48 


80 


\ï 


t 


88 


t 


70 


^9)9 


19 


20 


7." 


8,i 


10,4 


i3,o 


i.,8 


7.7 


Ê.i 


9.4o 


6,4 


ï3,4 


9.90 


73 


63 


84 


79 


20 


21 


n 


6,8 


11,0 


i.,8 


10,4 
.0,3 


7»4 


6,1 


'i,l 


8,3i 


6,0 


13,2 


9,10 
8,70 


69 


75 


61 


56 


55 


80 


83 


81 


V^A 


21 


22 


5,6 


8,7 


10,4 


n 


5,6 


6J 


â,8t 


5,0 


.3.4 

«2,4 


81 


t 


65 


56 


55 


l\ 


62 


fs 


22 


23 


n 


6,3 


n 


11,3 


8,9 


6|5 


3J 


j,0 


870 


4^ 


^3" 


il 


60 


67 


5., 9 


23 


24 


3,6 


7,6 


7.2 


60 


J^o 


5,56 


'»9 


8,2 


5;é5 


58 


58 


64 


7' 


5o 


55 


59,1 


24 


25 


6,5 


I;î 


l,i 


9,0 


î;l 


5,3 


5,3 


5,6 


5,9T 


i:z 


9,8 


6,75 


52 


66 


66 


5i 


70 


78 


l 


21 


66,9 


25 


26 


/,,i 


6,9 


5,3 


4,3 


5,3 


^>^ 


5,t6 


7*9 


\t 


80 


M 


67 


100 


xoo 


«^ 


81,0 


26 


27 


Ia 


6,3 


6,3 


8,3 


7.0 


6,0 


5,5 


5J 


6,10 


3,0 


10,2 


68 


60 


62 


83 


t 


ii 


7'.3 


27 


28 


5,3 


i:l 


8,5 


?;t 


h 


65 


53 


4i4 


6,6] 


3,5 


iû)9 


7,20 


83 


V 


55 


59 


62 


85 


7>.9 


28 


29 


3,3 


5,3 


S;l 


4^7 


;^,j 


4.09 


2,tt 


5,2 


4,00 


l\ 


t 


7» 


100 


95 


II 


68 


6t 


t:\ 


29 


30 


4,7 


5,6 


i;2 

6,70 


2>^ 


II 

5,82 


5,11 


5,8q 


3!t 


lia 


3,45 


78 


56 


70,6 


63 


88 


30 


31 
Moy: 


5,4j 


3,3 

5,47 


5,0 
8,60 


6,5 
7.87 


4,5 

6,46 


fu^ 


4, 38 


.,e 


7,0 


4,80 


94 
70,2 


80 

68,1 


98 
67,2 


67 
64,3 


78 
75,1 


84 


100 


81.4 


31 
Moy: 


5,55 


6,49 


3,93 


9^9*» 


Si9« 


74,6 


72,7 


70.3 
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FORME ET DIIICTIOM DBS NUAOIS. 














^> 


^>^ 






1 


7^ 


9'» 


12k 


U"» 


18^ 


21^ 


1 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


C et Nimbus S. 


C et Nimbas S. 


1 


2 


c ce SW. 


AASW. 


AA SW. 


CauSW. 


Aucun nuago. 
A AA SSW. 


Aucun nuage. 
A AA WSW. 


2 


3 


Stratus SW. 


Stratus SW. 


Stratus SW. 


AASW. 


3 


4 


C ce ENE. 


C ce ENE. 


AA ENE. 


Aucun nuage. 
AA KK NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun nuage. 


AA KK NW. 


AA KK NW. 


Uniformément gris. 


Brouillard. 


5 


6 


Brouillard. 


Brouillard ESE. 


C WSW. 


C WSW. 


C WSW. 


Cnimb., Nimb. WSW. 


6 


7 


Aucun nuage. 


C hor. NW. 


C hor. N-E. 


Aucun nuago. 


C NNW. 


CNNW. 


7 


8 


C WNW. 


Brouillard et C inf. E. 


C inf. et brouillard E. 


CESE. 


C ESE. 


C ESE. 


8 


9 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


9 


10 


Nimbus W. 


AA. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Couvert. 


Brouillard. 


10 


11 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Nimbas ESE. 


Nimbus ESE. 


Brouillard. 


ir 


12 


Gros C SW. 


C W. ^ 


C W. 


KKNW. 


AA hor. WSW. 


C et Nimbus SSE. 


12 


13 


Nimbus ESE. 


Brouillard. • 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Niihbus ESE. 


Nimbus ESE. 


13 


14 


C ce ESE. 


C moyen WSW, C inf. 
AAW. [ESE. 


CESE. 


AA WSW, C ESE. 


AAW. 


CESE. 


14 


15 


AA W. 


AA W. 


AA WSW. 


Couvert. 


Couvert. 


15 


16 


G ESE. 


Brouillard. 


Brouillard. 


C ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbas ESE. 


16 


17 


Nimbus ENE. 


AA uniforme. 


AA. 


C et Nimbus ESE. 


AA et C E. 


AA et G E. 


17 


18 


Stratus ESE. 


C ENE. 


C ENE. 


AA unif., str. moy. E. 
Nimbus E. 


Nuages moyens E. 


C et stratus E. 


18 


19 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus Ë. 


C et stratus moy. £. 


Aucun nuage. 


19 


20 


ce E. 


K hor. E. 


AE. 


C ENE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
C hor. E-W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


22 


23 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Stratus hor. SW. 


Brumeux. 


23 


24 


Stratus moy. et C SW. 


Stratus moy. et C SW. 


Stratus moy. et CSW. 


AA, str. moy. et CSW. 


Brumeux. 


Couvert 


24 


25 


C E. 


C E. 


CE. 


CE. 


Aucun nuage. 


CE. 


25 


26 


C Cnimbus E. 


C Cnimbus E. 


C Cnimbus E. 


Brouillard. 


AA. ^ 


AA. 


26 


27 


e ce E. 


eccE. 


cecE. 


C ce E. stratus, moy. 
C hor. SE. 


Stratus moy. et AA E 
C hor. W-NE. 


AA et strat. moy. E. 


27 


28 


C E. 


Aucun nuage. 


e hor. SE. 


Aucun nuage. 


28 


29 


e E. 


C et nimbus E. 


Brouillard. 


Brouillard. 


C et Nimbus E. 


AA. 


29 


30 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


C E. 


AA et Nimbus E. 


Uniformément gris. 


30 


31 


Nimbus E. 


Uniformément gris. 




Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


AA et Nimbus E. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt 



NtoOL08IT<. 



7^ 9^ 12^ 14^ 18* 2\^ 



5,8 



6,4 



5,7 



6,1 



5,8 



5,9 



UfSO- 
LATIOIf. 



h 
0,0 
5,2 

Î1 
4,0 

0,0 

6,8 

0,0 
0,0 

3,t 

0,0 

3,2 

0,0 
0,0 
0,1 
0,0 

4,» 

6,5 
6,5 
6,6 

0,1 

5,0 

0,0 
1,0 

6,a 

0,0 

o,o 

0,0 



79» a 



'«»7 



1,0 
33,3 



17,5 

ao,3 
i3,i 

i6,5 
0,4 

6,8 



i8,i 
5',4 

1,0 

9,4 



213,1 



EBMAnOOES. 



• la nuit, # = le matin. 



u^•~à3l^ 

Bruine = le m., • ^ K à 3 ii>4o. 



• fine = à partir de lo**. 

• la nuit. 

• la nuit. 

u-i partielle, bruine à 1 8^ et 21*. 

Ondées, "^ àrBài8^ 

• 4 33^30. 

• fine Jusqu'à 16*. 



• Tau8àioS«K = à i3»io 

• = deii*ài6*>. 
Bruine. 

Bruioo, ^ à 9**. 



i 




NOMBRS DB FOIS QOt 


LE VKirr A 


ÉTÉ 


m 












"^^" 








N 


NB 


B 


8B 


8 


8W 


W 


nw 


3 


I 


4 


XI 












6 


1 


i 


If 












9 


I 


8 


14 


1 










12 




• 


II 


3 




I 


10 




15 




5 


16 








3 




18 




5 


i5 






t 


t 




21 




6 


31 












24 




7 
39 


16 

ii5 












Tôt: 


3 


3 


3 


'4 





i 


NOMBRE DE POIS 
QUE LE UEL A ttt 


s 


i 

5 

6 
5 
6 
9 

7 

38 


a 

6 
3 
8 
5 

3 

3 
27 


E 

4 

3 
I 
3 
3 

5 
'7 


ï 

4 
10 

6 
5 
5 
6 

36 


S 

13 
10 

S3 
.13 

10 

68 


7 
9 
12 
14 
18 
21 


Tôt: 



i5 

i5 

7 

7 

7 



NOMBRE DE JOURS DE 



Pluie 17 

Neige 

Grêîo 

Grésil 3 

Gelée 

Gelée blanche. ... 3 

Brouillard o 

Eclairs 3 

Tonnerre 3 



Obi, de Hice, 



XIII. 



Il 



Si 



RÉCAPITULA:TI0N générale de l'année 1903. 



MOTENNBS TaiHORAIRKS EN CHAQUE MOIS. 



JANVIER. 


FtYRlUt. 


MARS. 


AVRIL. 


MAI. 


JOIH. 


JUILLET. 


AOUT. 


SBPTIMSRB. 


OCTOBRE. 


NOVEMBRE. 


DtCBMRRB. 



























Pression barométrique (700""-^). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



33,73 


38,55 


3a, 83 


a5,86 


•-»9,87 


29,04 


3i,a3 


3a, 5i 


33,48 


3o,38 


31,42 


a6,ai 


35,54 


38,59 


3a, 90 
33,54 


a5,8o 


a9,85 


^9M 


3i,43 


3a,66 


33,54 


3o,35 


3i,i3 


a6,i3 


36, 18 


39, «9 


a6,u5 


3o,35 


29,46 


3i,75 


33, la 


34,07 


3i,oo 


3i,65 


26,77 


36,01 


39,14 


33,4a 


a6,35 


3o,33 


29,67 


3i,83 


33,10 


33,85 
3#,54 


30,67 


3i,a5 


a6,76 


35,5a 


38,33 


3a, 93 


a5,75 


•^9» 93 


29,41 


3i,5o 


3a, 5i 


3o,a9 


30,78 


a6,56 


35,88 


38,54 


33,16 


a5,8a 


29,69 


29,24 


3i,i4 


3a,a4 


33,48 


3o,47 


3i,o4 


a6,75 


36, 3o 


38,84 


33,45 


a6,36 


3o,a5 


29,60 


3i,7o 


3a, 85 


33,92 


30,76 


3i,3a 


27, «2 


36,36 


38,79 


33,34 


a6,a9 


3o,i3 


29,5' 


3i,64 


3a,96 


33,85 


3o,58 


3i,a4 


27,10 


35,94 


38,73 


33,17 


a6,o6 


3o,o5 


29,40 


3i,53 


32,74 


33,72 


3o,56 


3i,a3 


a6,68 



Moyenne générale de l'année 731,65 

Force du vent (o à 9). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



Moyennes . . 

Moyenne générale de l'année 



1,0 


1,3 


i,a 


'.7 


1,3 


i.a 


0,7 


0,8 


1,3 


1,6 


0,8 


1,0 


1,3 


1,8 


1,3 


i,a 


>,i 


0,9 


0,5 


0,9 


1,4 


1,6 


0,7 


1,3 


1,3 


1,0 


1.5 


1,3 


1,6 


«,• 


i,« 


I ,0 


',4 


>,4 


1,0 


1,6 


1,7 


1,6 


«,4 


a,6 


4,2 


1,4 


',7 


1,7 


2,6 


a,2 


>,7 


1,5 


a,o 


1,4 


1,9 


»,2 


1,9 


1,5 


>,8 


1,5 


»,8 


2,0 


«,3 


«,5 


1,3 


0,5 


',« 


1,4 


«,6 


•,2 


>,» 


•,« 


•,3 


1,5 


0,8 


',7 


1.6 


1,4 


1,3 


1,6 


••? 


•,4 


0,6 


1,0 


«,4 


«,7 


0,7 


',9 


1,3 


1,6 


1,1 


',7 


1,5 


•,4 


0.7 


0.9 


1,3 


1,5 


0,7 


'.« 


1,4 


1.3 


1,5 


1,7 


1,6 


1,3 


1,0 


i,a 


',7 


«,7 


1,0 


1,5 



1.4 



Température, 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



4,34 


5,85 



7,10 




7,20 



ia,a6 


i4,o3 


I7%5 


I7%8 


16,49 
16, a8 


12*87 


8^18 


5,42 


4,08 


5,47 


7,i5 


7,70 


i3,48 


15,87 


I9»i9 


.0,38 
a3,5i 


ia,5o 


8,10 


5,47 


5,25 


8,34 


11,08 


ia,o8 


16,39 


18, 03 
19,67 


aa,5o 


ai, 85 


16,53 


II, il 


6,70 


8,46 


11,53 


.'3,20 


i3,43 


18, la 


24, i5 


24,95 


a3,ii 


18,42 


i3,5i 


8;6o 


8,18 


10,64 


12,00 


ta,5o 


17, 3o 


19,33 


a3,63 


24,09 


21,75 


17,58 


12,34 


7,87 


6,26 


7,97 


9,35 


io;a5 


i5,5i 


17,61 


21,39 


ai, 35 


18, 84 


14,78 


9,93 


6,46 


5,00 


6,88 


7,84 


8,8a 


i3,68 


i5,54 


18,95 


19,35 


16,91 


i3,5o 


8,86 


5,8a 


4,73 


6,57 


7,58 


8,00 


ia,8o 


14,88 


18, o5 


18,07 


16,64 


i3,i4 


8,3a 


5,55 


5,80 


7,9» 


9,41 


10,00 


14,94 


16,98 


ao,64 


ai, 00 


'8,99 


14,92 


10,04 


6,49 



9,67 


12,98 


'4,79 


i5,3a 


ao.i4 


21,76 


a6,33 


27,34 


24,61 


19,89 


'4,69 


î:S 


VM 


4,3o 


5,76 


6,0a 


ii,o5 


i3,i3 


16, 5i 


16, 4o 


14,90 


11,46 


6,80 


8,64 


10, a7 


10,67 


i5,5o 
a6,5-3o 


'7,45 


21,42 


21.87 


«9,76 


15.67 


10.75 
ai, 5- 1 


6,92 


i3,6-9 


i6,o-ai 


ao,o-3i 


i8,a'-ia 


27,0- 27 


29,8-ao 


29,5- 5 


33,5- 3 


a5,5-i3 


13.8-10 


-a.8-14 


1,0-18 


1,4-8 


1,6-18 


7,0- 5 


io4-a.i6 


i4,a-io 


i4,o-aa 


9,4-i4 


7,6-a5 


o,4-3o 


0,1- 3 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
i8 
21 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 13,09 

Moy: desmax:.. 
Moy : des min : . . 
Moy: max: et min: 
Max: abs:— Jour. 
Min: abs:— Jour. 

Maximum absolu de Tannée. — Jour.. . 33*^,5 le 3 septembre. Minimum absolu de Tannée. — Jour . . — 2*, 8 le 14 janvier. 



Humidité relative. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15 
18. 
21. 
24. 



66,6 
66,4 
65, a 
60,0 
64,2 
69.6 
71,8 
68,4 



69,9 
70,0 

60,7 
59,9 
64,8 
78,0 

76,9 
70,2 



64,8 
63,1 
53,4 
5a,5 
55,5 
66,a 
70,2 
68,0 



67,3 
64,8 
60,5 
57,6 
61, a 
68,1 

71,1 
70,5 



75,6 
73,5 
67,8 
63, a 

64,4 
71,0 
74,8 
74,5 



84,' 
80, a 

73,9 
691 2 
71,3 
73,1 
80,8 
83,5 



77,6 
73,4 
65,4 
59,9 
59,0 
68, a 
76,0 
73,6 



75,5 
67,6 
63,6 

59,7 
61,6 

7',5 
78,1 

74,9 



Moyennes 66,5 68,8 61,7 65, i 70,6 77,0 69,1 69,1 

Moyenne générale de Tannée 



6a,4 
63,9 
5o,6 
5i,o 
53, a 
6a, a 

69. 

66 



,1 



60,0 



71,3 
69,8 
59,9 
57,1 

61,7 

72,2 
75,7 

71,7 



67,4 



71,3 
69,6 
64,4 
60, a 
63,o 
74,1 
74,4 
73,4 



68,8 



70, i 
68,1 
67,2 
64,3 
70,6 
75,1 
74,6 
72,7 



70,3 
67,8 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 1903, 
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Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 

Année. ... 



NÉBULOSITÉ 


IN80L 

an 
heures. 


ATION 

en 
fraction. 


PLUIB 

en- 

millim. 








NOMBRE DE JOURS DE' 






moyenne 

entre 
7^ et 21'». 


Pluie, 


Neige. 


Ûréle. 


Ûrëail. 


Brouill. 


CBLtB 

blanche, à glaco. 


Éclairs. 


4,5 


i37'7 


0,48 


nm 
32,2 


3 











3 


12 


5 





a.7 


«77,8 


o,6i 


9iî» 


2 


.0 











12 





I 


4,1 


194,0 


0,53 


47,3 


7 














3 








5.» 


210,0 


0,52 


111,7 


9 











3 








6 


5,0 


254,5 


0,56 


66,0 


8 








1 


10 








8 


5,3 


2l3,0 


0,46 


347,4 


17 








6 


4 








II 


3,4 


3i3,8 


0,67 


3,2 


7 











4 








I 


3.1 


321,2 


0,75 


3,3 


4 











3 








4 


3,3 


23f ,1 


0,62 


21,7 


3 











1 


. 





3 


4,9 


i6i,3 


o,48 


96,9 


9 





I 





8 








4 


4.0 


i5o,5 


0,53, 


48,6 


7 


I 





I 


2 


4 





4 


6,0 


79, î» 


0,29 


212,1 


17 








2 


9 


3 





3 


4,3 


a444,i 


0,54 


999,6 


93 


I 


I 


4 


47 


34 


5 


45 



Tonnerre. 



o 
o 
o 

2 
3 

12 
2 
I 
3 
2 
I 
2 



28 



Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre . . 
Novembre 
Décembre. 

Année 



NOMBRE DE POIS 



Clair. 



43 
78 
5o 

25 

39 

3a 

54 
60 
75 
40 
48 
38 



582 



QOB 


LE CIBL A 


tjt 










QUB LB VBMT A 


i tjt 






Peu 


Nuageux. 


Très 


Couvert. 
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30 


G et sir. moy. W. 


C et strat. moy. W. 


C et strat. moyen W. 


ce AA W. 


AA W. 


Aucun nuage. 


30 


31 


KK au N. 


Stratus à TE. 


Stratus à TE. 


C ENE. 


Quelques G hor. N. 


K. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy; 
Tôt: 



5,7 



NéBCLOSITÉ. 



g»- 12»» U»* IS»» 21»» 












2 








10 


10 


10 


lO 


9 


7 


9 


9 


3 


? 


10 


10 


I 


I 



6,0 



0,9 



5,7 



5,8 



10 
10 

o 
3 
o 

o 
3 

7 

3 

10 

6 
6 

10 

o 
3 



5,2 



INSO- 
LATION# 



h 

6,6 
>,4 

0,0 
0,0 

7,8 

1,0 

>,a 

0,2 
0,0 

0,9 

8,8 
5,6 

8,9 

4,0 
0,9 
8,9 
7»5 
9«« 
8,5 
9,9 
9,4 

0,0 
0,2 

8,1 

0,0 

3,0 
5,1 

2,2 

10,5 



i46,3 



0,2 
21,4 

0,2 

3,0 

12,0 



i3,o 

i4,5 
2,1 



0,0 



BBMABQUES. 



O ài6>>etlanuit. 
le matin. 



Ondée à i3''4o, ^ W i8S "^821'" 

# légère par intervalles. 
Ondées le soir. 

le matin, T .SWà lo»*. 



^ BNBà2i**. 

• à 2'. 



70,5 



• ^ K à n*», • jusq. lâ»*, = i4''' 
Ondée à 12^ 

# la nuit jusque vers 5'». 
fine de 10" à i8*>3o. 



Bruine à g*». 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt: 



NOMDRB DB FOIS QOB LB VKNT A tlA 



NB 


B 


SB 


8 


SW 


W 


NW 


2 


II 






I 


1 


j 


2 


12 






I 


I 


I 


4 


8 


I 




2 


4 






12 


2 


1 


2 


? 


1 


3 


i5 


2 




3 


1 


4 


5 


I 




3 


I 


I 


4 


9 








I 


1 


2 


II 






I 


I 


1 


21 


83 


6 


I 


i3 


22 


7 







NOMBKB OB 


rois 


1 


i 


QUE LS 


CIBL 


A ÈTA I 


s 




,4 


M 


M 


si 


M 

s 


"m 

5 


II 


1 


II 


î 




6 


6 


3 


8 


8 


7 


9 


4 


6 


5 


7 


î 


12 


3 


8 


ï 


II 


14 


3 


8 


i 


10 


18 


6 


5 


3 


9 


21 


8 


6 


4 


3 


10 


Tôt: 


3o 


39 


25 


4i 


5i 



IfOUlIBB DB JOCItS DB 



Pluie 12 

Neige... 

Grôle.. 

Grésil I 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard i 

Éclairs 3 

Tonnerre 2 
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AVRIL 190Ï. 



i 






BASOM&TMB A ZÉRO 


(700-^) 














VBIfT. — 


DIBBCTIOK 


ET rOBCB (0 à 9). 




1 


3^ 


6^ 


9^ 


12^ 


15^ 
3i,9 


18^ 


21^ 


24^ 
33,0 


Moy. 


3»» 


6^ 


9^ 


12^ 


15^ 


18'' 


21 


k 


24^ 


Max. 

do Jour. 


l 


a7>4 


IV' 


3o,7 


32,0 


32,8 


33,3 


3. ,26 


NB 


2 


NB 


2 


Cal. 





Cal. 





w 




Cal. 


SE 


1 


SE 


1 




2 


33,1 


35,2 


35,6 


35;^ 


36,4 


37,5 


38,4 


35,73 


SB 


1 


Cal. 





B 


1 


B 


I 


SW 




SW I 


SW 


I 


Cal. 









3 


38,3 


38.7 




39.5 
35,4 


3q,3 
33,1 


39,2 


3k 


m 


3q,i5 


Cal. 





Cal. 





NB 


2 


B 


3 


.*<B 




N 1 


N 


I 


K 


I 






4 


38,0 


36,0 
34,5 


3i,5 


36,24 


B 


I 


NB 


1 


SW 


1 


XK 


2 


B 




Ë 2 


SW 


I 


SW 


1 






5 


33,4 


36,8 


36,9 


38,1 


3i,4 


36,8 


8W 


I 


Cal. 





E 


. 


W 


2 


XB 




C4I. 


B 


I 


E 


I 






6 


36,0 


35,6 


36,0 


35,6 


34>o 


33,5 


3o,o 


34,60 


NS 


I 


NB 


2 


Cal. 





SW 


I 


SW 




Cal. 


B 


I 


Cal. 









7 


32,. 


3i,5 


3i,0 


3.,. 


3o,5 


3o,3 


3o,6 


3 1,06 


€•1. 





Cal. 





Cal. 





B 


3 


SW 




Cal. 


Cal. 





Cal. 









8 


^9)4 


'^9i^ 


li'! 


29,6 


a9,« 


29,4 


3o,6 


3i,6 


29>78 


B 


I 


E 


I 


E 


2 


B 


I 


SW 




Cal. 


Cal. 





Cal. 









9 


3',7 

33;^ 


32,2 


33,5 


33,6 


33,8 


34,2 


34,5 


33;33 


Ctl. 





Cal. 





Cal. 





W 


2 


SW 




W 1 


SW 


I 


Cal. 









10 


33,6 


33,4 


33,3 


32,6 


32,3 


32,9 


32,8 


33,04 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 




Cal. 


Cal. 





CaL 









11 


32,3 


32,4 

33,3 


3a, 8 


33,, 


32,3 


32,4 


33,4 


33,2 


32,74 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





SW 


I 


SW 




w " I 


SW 


I 


SW 


I 






12 


32,7 


lî;2 


34.0 


33,7 


33,7 
34,4 


33,9 


34,3 
34,3 


33,70 


8W 


. 


NE 


I 


!<B 


2 


E 


3 


SE 




Cal. 


B 


1 


B 


1 






13 


33,0 
33,ï 


34,0 


r. 


34,7 


33,7 


34,26 


Cal. 





Cal 





NW 


I 


E 


I 


NB 




ne' 3 


NE 


2 


B 


1 






14 


33,3 


33,3 


3i»9 


3i,7 


3,,3 


3o,7 


32,3^ 
27,7» 


B 


. 


Cal. 





nvr 


I 


W 


I 


SB 




B 3 


SB 


3 


SB 


3 






15 


20,3 

28,0 


28,8 


28,6 


28,0 


26,1 


25,6 


27,6 


28,0 


SB 


3 


B 


3 


B 


4 


SB 


4 


SB 


5 


E 5 


B 


6 


R 


5 






16 


^7'2 


28,3 


28.9 


29, <> 


28,4 


3o.4 


3o,7 


29, >5 

in 

^4»75 
27,86 


E 


5 


sw 


2 


SW 


I 


B 


5 


B 


I 


NE . 


B 


I 


Cal. 









17 


3o,o 


ti 


29t5 


3o,i 


29,0 


28,, 


27,2 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





B 


2 


Cal. 





Cal 


Cal. 





B 


I 






18 


l'r\î 


25,6 


25,2 


22,1 


23,7 


24.4 


22,7 
26,4 


B 


I 


c 


. 


W 


I 


W 


2 


NE 


3 


B 5 


NB 


4 


NB 


4 






19 


23,0 


a4»7 


25,3 


26,2 


25,6 


26,2 


NE 


4 


NE 


4 


NB 


3 


NR 


5 


NE 


3 


E 3 


NB 


1 


NE 








20 


26,2 


26,5 


27,0 


27,5 


27,7 


28,5 


29»7 


29,8 


NB 


I 


Cal. 





Cal. 





SW 


2 


NE 




Cal. 


W 


I 


B 


I 






21 


29*3 


29,5 
26,8 


29,9 
28,2 
22,8 


29,5 


28,3 


28,0 


291» 


lit 


29,04 


B 


I 


NB 


I 


Cal. 





NB 




W 




Cal. 


B 


2 


B 


4 






22 


2;j,o 
23,5 


26,5 


25,9 


25,2 


25,0 


25,06 


B 


4 


E 


2 


SW 




SB 




HE 




SW I 


B 


3 


B 


1 






23 


23,1 


22,4 


22,1 


22,8 


24.8 


26,0 


23,44 
27,86 


B 


I 


Cal. 





Cal. 




E 




NB 




SW 2 


B 


I 


Cal. 









24 


a8,6 


^lA 


28,0 


28,. 


27,6 


2717 


28,2 


28,5 


Cal. 





Cal. 





w 




W 




SW 




w 1 


E 


I 


Cal 









25 
26 


29,0 
28,3 


29.2 

27,8 
23,2 


29.5 

27,8 


26J9 


26^0 


29,5 
26,3 


2Q>0 
25,0 


29,09 
27,09 
23,75 


Cal. 
Cal. 






Cal. 
NB 





W 

E 




SW 

s 




ÎIW 
W 




Cal. 
Cal. 


Cal. 

ÎIE 




I 


Cal. 

B 




i 






27 


»4>o 


23 , 


2i,0 


23,. 


23;2 


3o,6 


25,5 


B 


. 


Cal. 





W 




K 




NB 




w I 


B 


I 


B 


î 






28 


»5,4 


25,8 


26,9 


28,0 


28,5 


lîf. 


3i,6 


28,20 
33;3? 


B 


I 


B 


1 


Cal. 




Cal. 




XW 




NW I 


NW 


3 


NW 


I 






29 


3o,i7 


33,0 


33,7 


34,0 


33,2 


34,. 
33,8 

30,9. 


33,7 


NB 


t 


Cal. 





SW 




SB 




SE 




Cal. 


NE 


I 


NB 


I 






30 
Miy: 


33,6 


34,0 
30,76 


34,6 


33,9 
3o,3i 


33,6 
3o,38 


34,. 


33,88 


NB 


1 


Cal. 





w 




SB 




W 




SW I 


Cal. 





NB 


I 






3o,3o 


3o,84 


3o,86 


30,57 


»,« 





>7 


0,9 


'»7 


1,5 


«,' 


«1 


3 


»! 


I 


1 



î 


tbmpAbatiirb. 








HUMIDITtf Kl 


BLATIYI 

18" 


1. 







3^ 



6^ 




9" 



12^ 



15^ 



18" 




21^ 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 



Moy. 


3" 


O»" 


9» 


12" 


15" 


21" 


24" 


Moy. 


















1 


5,9 


;:î 


.2,2 


l4,2 


«3,4 


9»« 


8,4 


9,4 


.?:?? 


4,2 


\i:l 


10,60 


25 


32 


ti' 


38 


27 


66 


t 


70 
^3 


46,6 
65,6 


1 


2 


7»5 


.1,8 


.4,0 


,5,2 


,1,8 


9>' 


,0,8 


5,3 


10,85 


8 


66 


53 


57 


69 


U 


2 


3 


10,2 


10,2 


.3,3 


I' ,7 


i3,8 


12,0 




2:1 


««,19 

10, o3 
11,28 


8,0 


,6,0 


12,00 


53 


61 


56 


46 


58 


60 


54,3 
74,8 
63,3 


3 


4 

5 


2; 


6,9 


11,3 
i3,6 


i:t 


i3,6 

,5,2 


,1,3 
,,,0 


6,1 
6,2 


,6,8 
,7,8 
16., 


,,,45 
12,00 




II 


Ê 


s 


i « 

7« 


94 


t 


4 
5 


6 


.3,1 


,5,5 


.2,7 


10,0 


6.4 


8,0 


.0,54 
,0,24 


«I7 


11, 4o 


68 


ïï 


66 


72 


88 


83 


i:' 


6 


7 


8,0 


6,5 


12,4 


|3,4 


,3,2 


«0,0 


9.» 


8,3 


6,6 


16,7 


,.,65 


81 


92 


74 


V 


ig 


^l 


99 


7 


8 


8,0 


7»" 


12,2 


.6,1 


«0,9 


11,5 


9,6 


9i3 


i,,35 


6,0 


,7,0 


,2,20 


99 


gf 


86 


7« 


67 


98 


P 


88,0 


8 


9 


9»6 


12,0 


14,0 


i5,8 


,3,3 


10,5 


9,9 


,2,75 


8,3 


'9»? 


i3,9o 


90 


63 


7.! 


7» 


77 


t, 


78,9 
9',6 


9 


10 


.0,1 


10,4 


««,4 


,1,2 


,1,0 


,1,5 


11,4 


'0,9 


«0,99 


9»« 


,2,3 


10,95 


98 


93 


83 


93 


97 


9» 


9« 


10 


11 


10,7 


10,8 


lè;2 


.6,6 


i3,8 


,1,6 


«0,7 

,0,4 


9»o 


11,86 


10,0 


17,8 


,3.90 


tl 


93 


9' 


li 


93 


90 


93 


93 


§^;? 


11 


12 


10,0 


10,0 


.5,3 


i3,, 


,,,6 


,0,0 


,2, ,5 


8,6 


«7.6 


,3,10 


93 


èo 


^ 


88 


9« 


93 


12 


13 


9»7 

i4,o 


9ï7 


"4,0 


i7>4 


«3,4 


12,0 


11,0 


10,3 


«7,38 


8,6 


«9,5 


«4,05 
,6;35 


87 


9' 


80 


67 


t 


100 


100 


88,3 


13 


14 


i2,é 


i7>5 


20,2 
21,8 


«9,0 


18,0 


,8,0 


«9,0 
«4,9 


10,2 


22,5 


60 


f. 


68 


ïi 


54 


42 


39 


54,5 


14 


15 


«9,3 
i3,o 


18,8 


«9,3 


22,0 


21,6 


19,4 


1964 
«3,45 


16,2 


22,7 


19,45 
i5,4o 


3i 


33 


21 


22 


27 


61 


3i,Q 
87,6 


15 


16 


i4,o 


i5,6 


i3,6 


i3,5 


i3,8 


«1,7 


12,2 


11,8 


«9,0 


96 


76 


75 


É 


92 


80 


96 


90 


16 


17 


12,0 


12,0 


18,0 


18,6 


18,5 


«4,« 


««»7 


11,3 


«4,53 


11,0 


'9,6 


i5,3o 


i 


78 


II 


S! 




9^ 


81,1 


17 


18 


11,5 


i3,7 
.6,5 


20,4 


.8,8 


21,0 


«9,9 

12,8 


i4,« 


«7»' 


«7,06 


«0,9 


23,4 
18,6 


«7, «5 
14,80 
,4,35 


70 


49 


m3 


5i,6 


18 


19 


'9,' 


.5,2 


.2,2 


'3.7 


,2:5 


,2,5 


14,3, 


,1,0 


3o 


28 


n 


56 


^ 


44 


45 


5o,8 


19 


20 


11,2 


12,0 


.6,8 


«6,4 


,5;i 


'3,7 


10,6 


9»o 


,3,00 


9»7 


«9.0 


45 


47 


52 


57 


76 


89 


60,6 


20 


21 


8,0 


8,0 
12,4 


i3,3 


i5,6 


17,5 


«3,7 


11,1 


11,2 


12,41 


7,6 


>9»3 


«3,45 


94 


80 


7' 


56 


52 


61 


67 


76 


69,6 


21 


22 


i,,6 


19,1 


20,8 


17,0 

i8«o 


«4,2 


,3,5 


12,0 


,5,08 


9>9 


2V,6 


15,75 
,6,45 


7» 


65 


46 


il 


îl 


% 


61 


79 


«a, 8 


22 


23 


12,0 


12,2 


.3,6 


21,0 


«4,3 


11,5 


10,8 


,4,18 


11,0 


2.,g 
20,6 


76 


82 


21 


94 


U 


7!>,!> 


23 


24 


10,0 


10,8 


17,6 


20:5 


i5,5 


,4,6 


«2,0 

,1,6 


«2,5 


i4,3o 
,3,,, 


9»> 


,4,85 
i3,8o 


94 

il 


88 


65 


68 


67 




87,5 


24 


25 


ia,2 


11,3 


i5,5 


;^;? 


«5,9 


,2,7 


'«,7 


10,7 
10,3 


«6,0 
'9,6 


,00 


V 


85 


76 


W 


âo 


9» 


25 


26 


11,5 


12,2 


18,2 


16,0 


i3;5 


,2,6 


11,5 


«4,01 


«4,95 
«5,q5 
,3,5o 
14, 5o 
,5,45 


1 
II 


56 
40 


7? 


II 


8S 


99 


81,5 


26 


27 
28 
29 


12,1 
8,8 
9»2 


",4 
8,8 

10,98 


a; 

i5,o8 


12,8 

«8,4 
18,0 


10,6 


i3,6 


'0,7 

«0,0 

11,8 


9,6 
10,5 

9>7 


12,25 
«2,75 

,3,65 


,0,8 
7»3 
9,0 


21,1 

«9»7 
20,0 


7' 


75 
i5 

61,2 


82 


9i> 


9' 


m 
54.8 


27 
28 
29 


30 
Moy: 


«î,4 


«8,9 
«6,44 


.9:8 
15,70 


«5,7 
,3,33 


'2,9 
11,36 


10,96 


,5,54 


9»« 


a.,8 


65 
74,2 


59 
74,0 


47 
62,1 


40 
63,, 


46 

69.9 


56 

77,4 


5i 


49>9 


30 


10,67 


«3,07 


9»02 


18,94 


13,98 


79»3 


69,9 


Moy: 
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rOtMB IT DiaeCTION DBS NOAGBS. «* 


















< 










■ il — . — 


o 
1 


1^ 


9- 


12»» 


14" 


18" 


21" 


o 


KKNW. 


KKNW. 


KKNW. 


K WNW. 


KK AA NW. 


CCE. 


1 


2 


AAau S. 


CNW. 


AA E. 


AA E. 


AA E. 


AAE. 


2 


3 


A AA. 


KK au NE. 


KK. 


KK. 


KK. 


Aucun nuage. 


3 


4 


C et KK. 


C et KK. 


C et KK. 


Stratus NE. 


CN-W. 


CN-W. 


4 


5 


Stratus W, C au N. 


K KK NE. 


AA, C N-W. 


AA NE. 


KK ENE. 


KK ENE. 


5 


6 


KK WNW. 


KK WNW. 


KK WNW. 


AA KK W, C ESE. 


AA W, stratus ESE. 


Stratus moy. ESE. 


6 


7 


AA KK WNW. 


K KK NNE. 


K KK NNE. 


Cstr.m.W,einf. E. 


C str. m. W, C inf. E. 


C ESE. 


7 


8 


C ESE. 


C ENE. 


KN. 


KN. 


KN. 


K AA NE. 


8 


9 


Aucun nuage. 
Stratus ESE. 


Aucun nuage. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Aucun nuage. 
Stratus ESE. 


Brouillard. 


9 


10 


C et nimbus E. 


Stratus ESE. 


Brouillard. 


Stratus ESE. 


10 


11 


Stratus ESE. 


Brouillard. 


C W. 


C W, Stratus E. 


C WSW. 


csw. 


11 


12 


C ESE. 


C WNW, Cnimb. NE. 


C WNW, Cnimb. Nf). 


CE. 


Stratus moy. E. 
Nimbus SW. 


C E. 


12 


13 


AA et strnt. moy. W. 


AA stratus moy. W. 


AA strat. moy. W. 


Nuages moyens W. 


Brouillard. 


13 


14 


A AA SW. 


A AA SW. 


A AA SW. 


A AA SW. 


A AA SW. 


A AA SW. 


14 


15 


C SSE. 


C et nimbus SE. 


C SE. 


C SE. 


C et nimbus S. 


C S. 


15 


16 


C ce SE, stratus SW. 


C et nimbus SSE. 


C et nimbus ESE. 
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26 


17,8 


19,8 


22,2 


23.7 


22,3 


3f,9 


18,3 
i4,3 


30,53 


16,4 


26,0 


21,20 


52 


51 


58 


6^ 


5. 


5 


j4,6 


26 


27 


\i:i 


ao,2 


20,0 


21 .0 


23,8 


18,0 


'.ïi 


ï8,73 


16,2 


a4,o 


au, 10 


9» 


68 


7' 


a 




98 


nS,î 


27 


28 


ï6,6 


i5,6 


19. « 


21,4 


■75 




[6,73 


r3,i 


23,2 


18, (5 


II 


8a 


94 


t. 


qS 


98 


28 


29 


14,4 


i5.7 


»90 


^A 


2f,0 


1^,4 


•4,4 


(7,i3 
18, 64 


■4.4 


2n,5 


18,45 


98 


2i 


100 


100 


86,6 


29 


30 


i4,B 


t6,9 


22,2 


20,8 


•5,9 


1.^.7 
i3,64 


1^4 


35,4 


i9p90 


100 


70»4 


54 


7* 


l\ 
64,3 


85 


83 


78,8 


30 


31 
Moy: 


i4,9 
i3,o4 


19,4 
i4i99 


14.*^ 
18,73 


j5,8 
20,79 


23,2 

19.58 


n .0 
17,20 


.8,. 
.4,36 


30,45 


14-4 


36,9 


20,65 


77 
76,3 


49 
67,. 


45 

5î,7 


il 

56,1 


5o 

74,8 


100 


31 
Moy: 


16,54 


i«,9i 


22,45 


17,18 


77.8 
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PORMK ET DIRBCTIOM DBS NUAGES. 


i 

*- 
















1^ 


9" 


121. 


14»» 


18»» 


21" 


o 


1 


ANNE. 


ANNE. 


ANNE. 


A fracto-o WNW. 


G hor. N. 


Aucun nuago. 


1 


2 


Aucun nuage. 
Stratus ESE. 


C hor. NE. 


C hor. W-NE. 


G hor. W-NE. 


GE. 


G E. 


2 


3 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


3 


4 


A WNW, stratus SW. 


Stratus SW. 


Gros C E, stratus SW. 


Mratus S. 


Stratus SW. 


Stratus SSW. 


4 


6 


C SSW. 


C W-N-E. 


C W-N-E. • 


G au NE. 


ANE. 


Quelques A N. 


5 


6 


AA WSW. 


Stratus E. 


C AW. 


AA W,nimbnsetGE. 


AA SW, sti-atns S. 


Stratus S. 


6 


7 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 

KK, C et Nimbus W. 


C Gnimbus NW-NE. 


G W. 


G à rw. 


7 


8 


A AA W. 


KK. 


AAW.GetNimb.W. 


AA SW. stratus SW. 


Gouvert. 


8 


9 


K KK SW. 


K KK SW. 


Aucun nuage. 
Stratus ESE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK. 


9 


10 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


G W. 


G W, 


Stratus à TE. 


10 


11 


Stratus ESE. 


Gros C E-SW. 


AA SW, gros C au S. 
KK NNW^ C WNW. 


KK AA W. 


KAAW,Gn.NE,st.E. 


Stratus ENE. 


11 


12 


K N. 


KK N, A WNW. 


ACN.Gnimb.N-NE. 


G GG N, K. 


GGGN. 


12 


13 


K KK hor. W-SW. 


C hor. W-NW. 


A NW C hor. W. 


A W. 


G W. 


G W. 


13 


14 


C à W-N. 


C hor. NW. 


C hor. NW. 


AA W. 


AA W. 


AA W. 


14 


15 


AA WNW, str. ESE. 


AA WNW. str. ESE. 


AA ESE. 


AA ESE. 


AA ESE. 


Uniformément gris. 


15 


16 


Brouillard. 


Stratus SW. 


Stratus SW. 


Stratus SW. 


Sti-atus hor. W-N. 


Brouillard bas. 


16 


17 


Brouillard. 


Brouillard. 


Gros C, brouillard. 


KN. 


KKN. 


KKN. 


17 


18 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


KNE. 


KNE. 


KNE. 


18 


19 


KK WSW. 


C AA W. 


AAWSW,Cs.t hor. 


AA WSW. sti-at. SE. 


K KK W. 


KKKW,stratasSW. 


19 


20 


KK AA W. stratus S. 


KK AA WSW. 


KK AA WSW. 


KKAAW, stratus SE, 
[Gnimbus N-W. 


K KK SW. 


K KK WNW. 


20 


21 


A W, C fr.-c WSW. 


A C fracto-c WSW. 


A C WSW. 


G SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK AA W. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuase. 
C nimbus W. 


KKW. 


KK AA W. 


KK AA W. 


22 


23 


C et Nimbus WSW. 


C W. 


G A W. 


KK hor, NE. 


Aucun nuage. 


23 


24 


KKNW. 


KKKN. 


K KK N. 


KK NW. 


KK AA W. 


Aucun nuage. 
KK AA WNW. 


24 


25 


KK AA W. 


KK AA W. 


KK AA W. 


KK AA W. 


KK AA WNW. 


25 


26 


A AA W. 


A AA. W. 


A AA W. 


Uniformément gris. 
Get Nimbus SW.AW. 


KK. 


GG WSW. 


26 


27 


G AA WSW. 


AA et C SW. 


G et Nimbus SW. 


Brouillard S. 


Brouillard au S. 


27 


28 


Gros C W, str. SE. 


Brouillard ESE. 


G et stratus ESE. 


G et stratus ESE. 


Gbas W. 


Brouillard. 


28 


29 


Stratus S. 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Stratus ESE. 


A G NW, stratus au S. 


Brouillard S. 


29 


30 


Brouillard 4oo-. 


Brouillard KK W. 


Cnimbus hor. W-N. 


G et stratus ESE. 


G au N-NE. 


Aucun nuage. 


30 


31 


K KK NNW. 


KKK NNW. 


K KK NNW. 


K KK NW. 


KKW. 


AANW. 


31 
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9"» 
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18" 
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I 
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7 


6 


11,0 






3 


6 


7 


9 


10 


10 


10 


5,0 




= à6". 


4 


9 


8 


9 


10 


î 


5 


5,1 






5 


a 


I 


I 


I 


I 


ia,6 






6 


3 


9 


7 


9 


t 


10 


10, a 


0,1 


• fine par intervalles ao" à ai". 


7 














I 


. i3,6 






8 


2 


3 


9 


10 


10 


10 


6,0 


0,0 


• fine à ao" et ai". 


9 


I 


I 











5 


13,9 






10 


4 


7 


8 


6 


3 


a 


11,0 






11 
12 


l 




3 

7 




7 
7 
a 


I 


5 
5 

t 


ï 

a 


10,1 
ia,o 




TnB 18", '^ ininter.N-NE-BNBai". 
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15 
16 


4 

10 


6 

10 


7 
9 


9 

1 


7 




10 

7 
a 

I 


9,2 
I ,a 




= à7", = bas à ai". 
= intense, bruine à 8". 
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10 
3 


10 

5 


4 

I 


?:? 


0,0 


19 


3 


5 


ï 


l 


3 


ia,o 
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20 


5 


7 


5 


6 


'«U 
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21 


5 


6 
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4 


i 





ia,5 






22 





I 


5 


8 


7 


11,6 




B . 


23 


10 


l 


3 


I • 








10,4 


0,0 


= à 6", ondées à 9"3o. 
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2 


3 


I 


4 





i3,i 




Gorse très visible. 
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I 


a 
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26 


i 


10 


7 


8 


li 






27 


8 


8 


5 


l 


I 


0,0 


Ondée8à9"-ia"ao, = à 18". 


28 


6 


9 


6 


a 


10 


7.5 


0,0 


G à 9". = à ai". 


29 


10 


a 


4 


a 


1 


. 8 


i.,5 




B, = à ai". 
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l 

4,2 


I 





3 


1 





is;? 




= 4oo- k 7". 
= àa3". 
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3 
6 

9 
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18 
21 



Tôt: 



XOMBRF. DE POIS QUE LE VENT A ÉTÉ 
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II 
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i5 


55 
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a 


53 


«7 
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«7 
ao 



3 
la 
i3 
i5 



9a 





NOMORE DE 


FOIS 
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si 
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Û 


^s 


s 


^t 







a 


8»! 


a 


V 


, 


la 


8 


3 


4 


A 


8 


l 


10 


a 


5 


6 


la 




3 


i3 


5 


6 


4 


ï 


6 
II 


10 
6 


l 


a 
5 


a5 


56 


44 


44 


'7 



NOMBRE DE JOURS DE 



Pluie 6 

Neige 

GrôTe 

Grésil 

Gelée 

Gelée bluucho . . . 

Brouillard 9 

Eclairs i 

Tonnerre i 
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JUIN 1904. 
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BAROMÈTRE 


A ZÈtLQ 


(700- 


--+-). 


3^ 








VENT. — 


DIRECTION 


ET FORCE 


à 


9). 










3^ 


6^ 


9»» 


12!J 


15" 


18»» 


oih 


24»» 


Moy. 


Ô"* 


9" 


12'' 


15^ 


18»» 


21 


h 


24'' 


Max. 

du Jonr. 


1 


32,Ç 


32,5 


32,4 


32,0 


3o,3 


29,6 


3o,7 


3o,6 


3i.34 


C«L 


Cal. 





Cal. 





E 


I 


SB 


2 


Câl. 





Cal. 





Cal. 







2 


3o,8 


3i,3 


3i,6 


3i,o 


30,2 


29)6 


29)7 


29)9 


3o,5i 


Ctl. 


Cal. 





8W 


2 


W 


3 


SE 




W 


I 


B 


I 


B 


I 






3 


2q,3 


3o,o 


^^,1 


3i,4 


3i,4 


3i,5 


32,5 


32,2 


3i,i5 


1 3 


B 


3 


B 


4 


B 


1 


B 




B 


I 


SW 


I 


Cal. 









4 


3a, a 


32,6 


33 2 


32,0 


32,9 


33,4 


33,0 


32,90 


Cal. 


Cal. 





E 


3 


t 


3 


B 




Cal. 





E 


I 


Cal. 









5 


33,7 


33,8 


34,0 
3S8 


33,7 


33 3 


34,2 


34)2 


ni 


33,95 


Cal. 


B 


'1 


B 


3 


SB 


3 


B 




Cal. 





CaL 





Cal. 









6 


35,2 


35,8 


f.:i 


?d 


34,2 


35,06 


Cal. 


Cal. 





B 


I 


B 


3 


B 




w 


1 


Cal. 





Cal. 









7 


3a, <) 


32,4 


32,5 


3o,o 


lîi 


S:; 


3i,i6 


B I 


B 


i 


8W 


2 


B 


2 


WW 




W 


I 


Cal. 





Cal. 









8 


a3,Q 
27,3 


28.2 


28,2 


29,5 


S:ï 


27i9 


28,63 


Cal. 


Cal. 





W 


I 


W 


1 


B 




SW 


I 


Cal. 





B 


1 






9 


26,0 


27,6 


27,1 


28,1 


27,8 


28,60 


B I 


E 


1 


Cal. 





B 


I 


W 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









10 


2l.b 


28,2 


29,2 


29)0 


28,6 


29)2 


29)3 


Cal. 


Cal. 





B 


I 


W 


2 


NW 




w 


I 


Cal. 





Cal. 









11 


29»? 


29.5 


3o,o 


29»3 


^»4 
3o,3 


28,2 


29)4 


29)4 


29,54 


Cal. 


Cal. 





W 


2 


sw 


1 


B 




Cal. 





B 


1 


B 


I 






12 


î>9»4 


39»^ 


3o,5 


3o,7 


3o,3 


3i,r 


3i,4 


3o,4o 


Cal. 


Cal. 





CaL 





Cal. 





Cal. 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









13 


3i,o 


37,3 


3i,û 
32,3 


31.7 


3i,5 


3i 3 


32,0 


32,1 


3 1,60 


Cal. 


Cal. 





8W 


I 


Cal. 





W 




NU 


1 


HE 


I 


Cal. 









14 


3.7 


3i,9 


32,4 


32,4 


32:3 


in 


32,8 


32,34 


Cal. 


w 


I 


B 


I 


w 


1 


W 




(,.il. 





N 


I 


Cal. 









15 


32,5 


3a,Q 
35,3 


33,1 


33,4 


33,2 


32,9 


34.1 


33,21 


Cal. 


Cal. 





Cal. 





w 


I 


B 




Cal. 





SW 


1 


Cal. 









16 


34,. 


36^1 


36,4 


36,5 


36,7 


37) « 


37,8 


36,25 


Cal. 


B 


I 


Cal. 





sw 


I 


SW 




8W 


I 


Cal. 





SB 


1 






17 


S:; 


38,5 


38,7 


38,6 


37)9 


37)2 


37)3 


36,9 


33;24 


SB I 


Cal. 





B . 


2 


E 


3 


W 




W 


2 


B 


1 


B 


1 






18 


35,4 


34,5 


34,2 


32,9 


3o8 


3i.2 


3i,, 


B 1 


Cal. 





W 


2 


W 


2 


w 




E 


1 


Cal. 





Cal. 









19 


3i,o 


3i,5 


32,1 


32,3 


32, « 


32,1 


32,6 


33,0 


32,09 
33,65 


Cal. 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









20 


33,1 


33,5 


34.1 


34,2 


34,0 


33,7 


33;3 


33,3 


Cal. 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 




Cal. 





Cal. 





B 


I 






21 


36,8 


33,6 


34o 


34,8 


34.7 


34,7 


35,2 


35,2 


36;76 


B I 


E 


I 


SB 


2 


SW 


I 


B 




w 


I 


Cal. 





Cal. 









22 


35,3 


36,0 


36,9 


36,9 


32,2 
3i8 


B 


35,2 


35,2 


Cal. 


Cal. 





K 


2 


B 


1 


B 




SW 


2 


B 


1 


E 


I 






. 23 


36,5 


36,4 


36,9 

34,î 


35,08 
33,46 


B I 


Cal. 





B 


I 


E 


1 


B 




SW 


I 


Cal. 





Cal. 









24 


34.7 


34,7 


34.1 


33,3 


32.2 


3i,8 


Cal. 


B 


I 


8W 


2 


Cal. 





w 




w 


1 


B 


I 


B 


1 






25 


3o,p 


3o,o 


'lll 


29.4 

25,3 


28,4 


iî:l 


27,5 

23,2 


2.,3 
23,2 


28,80 


B I 


B 


I 


W 


I 


w 


2 


W 




SW 


2 


Cal. 





Cal. 









26 


26,2 


26,0 


25,2 


25,11 


Cal. 


Cal. 





W 


3 


w 


4 


W 




w 


4 


w 


4 


W 


f 






27 


27,0 


V4 
3i,3 


28,3 


28,4 


28,3 


27)8 


29)5 


29,8 


28.31 


Cal. 


8 


I 


8W 


I 


B 


2 


w 




NE 


2 


B 




Cal. 









28 


3o,3 


3i,7 


32,0 


32,1 


32,3 


32,6 


32,3 


3i,83 


B I 


N 


I 


Cal. 





B 


I 


B 




SW 


I 


B 


I 


Cal. 









29 


32,2 


32,. 


32 ; 


3i,8 


3i,o 


3o,7 


3i;3 


3i,o 


3i,53 


Cal. 


Cal 





B 


3 


E 


3 


W 




Cal. 





Cal. 





NE 


I 






30 


3o,. 


3o,i 


3o,4 


3o,i 


29,9 


3o,9 


3o,o 


29)8 


3o,i6 


E I 


B 


I 


K 


» 


B 


2 


B 




Cal. 





B 


I 


•^ 


I 






Moy: 


31.87 


3i,94 


32, 3o 


32,28 


éi,85 


3i,52 


3i,82 


3 1,84 


3 1,93 
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m RE 

15»' 


LATIVI 

18»» 


21" 






i 


3»» 


O'' 
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6»* 


9' 


12h 
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1 


14,1 


17,0 


21,2 


26,2 


22,6 


21,4 

«9)5 


.6,j 


■4,9 


10,20 
i8,5i 


'4)0 
«4)0 


2T,0 


20, 5o 


70 


57 


1 


60 


66 


62 


93 


9« 


71,6 


1 


2 


«4,6 


16,6 


20,4 
«7)8 


23,6 


22,0 


•5,9 


.55 


20,2 


20,10 


97 


84 


65 


61 


1? 


t, 


90 


82,1 


2 


3 


i4.3 


16,1 


20,5 


20,6 


«7)2 

18,2 


i6,§ 


■4,3 


18, 5i 


«0,7 


23,0 


16, 85 


92 


88 


65 


^ 


94 


83,3 


3 


4 


i3,3 


16.9 


18,8 


20,5 


20,6 


i5,o 


14,6 


«2,9 


22,0 
25,4 


«7,90 
18,20 


12 


68 


61 


66 


65 


ti 


84 


&l 


4 


5 


i3,5 


21,9 


23,2 


23,1 


20,6 


«8,4 


;l;e 
19,5 
16,8 


i5,5 


«2.0 


5i 


39 


45 
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98 


5 


6 
7 


i5,5 
«6f9 


23,0 

23,8 


22,8 

25,6 


23,6 
26,7 


22,2 
22,4 
«9,^ 


16.8 
18,8 


•9.79 
21,90 


.4V'. 

.5,0 


24)9 
26,3 


«9,65 
21,40 
21,60 


u 


i 


62 


55 
49 


65 

64 


II 


75,0 


6 
7 


8 


18.4 
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23,3 


25,1 


20,1 


16,1 


^9)78 


«6,9 


61 


62 


i 


90 


59 


83 


97 


8 


9 


i5,9 


'7.4 
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20,1 


22,0 


«7)4 


.5,7 
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16,0 


24,0 


20,00 


97 


^7' 


99 


78 
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93 


9' 


93,3 


9 


10 


i5,o 


.8,1 


«7)4 
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18,7 
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'3,7 
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99 
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10 


11 


16,6 
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«3,7 
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99 


l\ 


59 


88 


95 
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i5,8 
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«8,3 
«9)6 

25,1 
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i3,6 
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rORMB ET DISBCTION DU MUAOES/ 


S 


7»» 


9^ 


12" 


14" 


18»' 


21" 


1 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


G hor. W-N. 


Aucun nuage. 
Stratus WSW. 


G au NE. 


Aucun nuage. 


1 


2 


KK w: 


G bas SW. 


G W-NE, stratus hor S. 


KK W. 


G. 


») 


3 


G Cnimb. KSE. 


G E. 


GE. 


G E. strat. ESE. 


G E, stratus ESE. 


G SE. 


.1 


4 


G 8trato-c ENE. 


G et stratus ENE. 


G et stratus ENE. 


AGm,W,nbetGnb.àE. 


KK SE, Nimb. W. 


Aucun nuage. 
G AA WSW. 


4 


5 


KK KG W. 


A AA W. 


Astrat. moy. WSW. 
Gnimb. E-W, A SW. 


AA WSW. G SE. 


G AA WSW. 


5 


6 


G WSW. 


CWSW,Gnimb.N-W. 


Gnimb. WNWet ENE. 


G au NW. 


KK au NW. 


6 


7 


AA WSW. 


AAW. 


AA KK W. 


AA KK W. 


Fi-acto-c W. 


Aucun nuage. 


7 


8 


KK. 


KK. 


KK SW. 


A A unif., strat. E. 


G et Nimbus E. 


Brouillard. 


8 


9 


G et Nimb. SE. 


Brouillard S. 


Gros G W, bronill. S. 


GG W, strat. S. 


Nimb. et strat. S. 


Nimbus. 


9 


10 


K KK NNE. 


KK NNE. strat. S. 


Brouillard. 


Brouillard. 


KK SW, strat. ESE. 


Brouillard. 


10 


11 


Brouillard. 


AA SW. 


AA SW, nimb. SE. 


Brouillard. 


Brouillard, Nimbus E. 


Brouillard. 


u 


12 


GrosGetNimbusENE. 


Gros G et Nimb. E, = 


GN. 


AA NE, G N. 


Nimbus N. 


Gouvert. 


12 


13 


AAANNEGetNbENE. 


A GG ENE. 


A G moy. N. 


AN. 


G NW. 


G NW. 


13 


14 


Strat. moy. WNW. 


Sir. mov.WNW,Gh.N. 
KK W. 


G AN. 


G A N. 


GGG N. 


A fracto-c N. 


14 


15 


KK W. 


KK W. 


KK KG WNW. 


KK KG WNW. 


Brouillard. 


15 


16 


Stratus ESE. 


G hor. N-W. 


G hor. N-W. 


G hor. N-W. 


ANE. 


G E. 


16 


!7 


KN. 


KK N. 


AA KK N. 


AA N. 


AA N. 


AAN. 


17 


18 


KK SW. 


KK SW. 


KK WSW. 


KK WNW. 


KK WNW. G NE. 


G NE, KK. 


18 


19 


KK. 


KK. 


A AA WNW. 


A AA WNW. 


KK WNW. 


A GG NW. 


19 


20 


KG N, 8tr. moy. N. 


KKAAetGnimb.N.GE. 


Strat. moy. WNW. 


Str.moy.WCnbauN. 


AA KK. 


AA KK. 


20 


21 


AA W. 


Stratus moy. SW. - 


Strat. moy. WSW. 


G W-NE. 


A NW. 


Aucun nuago. 


21 


22 


KK W. 


KKSW. 


KKSW. 


KK WSW. 


KK WSW. 


K KK AA W. 


22 


23 


AA KK W. 


AA W, G h. NE. 


AAW,GGDb.h.W-NE. 


AAW,Cr.nb.h.W-NE. 


AAstr.m.etnb.NNW. 


AA NW. . 


23 


24 


G E. 


G ESE. 


AGGWSW,GGnb.N. 


ASW,GE,Gnb. auN. 


AA SW. 


AA SW, 


24 


25 


Stratus W. 


KK W. 


KK W. 


KK W. 


KK NW. 


KK NW. 


25 


2H 


K W. 


K W. 


Fracto-c NW. 


Fracto-c NW. 


A AA WNW. 


K WSW. 


26 


27- 


G ESE. 


G sur tout horizon. 


G sur tout horizon. 


G hor. W-NE. 


G hor. W-NE. 


KK W. 


27 


28 


G NNK. 


GN. 


GN. 


K KK WSW. 


G WSW. 


G NNW. 


28 


29 


A WISW. 


A WNW. 


A WiNW. 


G au NW. 


G SSW. 


G WSW. 


29 


30 


Gnimbus SW. 


G, AA. 


AA, G. 


G SW. 


G sup. SW, inf. ESE. 


G sur tout horizon. 


30 
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I 


'o»9 
«2,7 
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10 


10 
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Neiçe 
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27 


I 










a 


a 








1> 


3 


t 


t 


8 


1 


28 


6 


4 


2 


a 


a 


l 






• 


14 


5 


8 


3 


Grésil 


29 


6 


6 


2 





4 


ta, 3 






^ NWàai". 


18 




10 


l 


8 


5 


Gelée 


30 


9 


« 8 


4 


6 


8 


1 


6,5 






T NB i6", ^ SB-8Wai". 


21 


4 


ro 


7 


5 


Gelée blanche.... 




5,. 


4,9 


4.4 


4.4 


5,6 


4.8 










i5 


5i 


48 


5i 


i5 


Brouillard 6 
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31,78 


sw 


I 


NW 


, 
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E 
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SW 
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sw 
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33,3 
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Cal. 





Cnl. 





W 




B 


2 


B 




CI. 





B 




Cal. 
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NB 
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3l,2 


3.,4 


32,4 
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w 3 
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33,7 


34,7 


35,8 
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35,3 
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35,6 
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Cal. 





CaL 





SW I 


W 




Cal. 





CaL 





CaL 
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35,1 
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35,9 
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35,1 


11:1 


35,1 


35,2 


Cal. 





Cal. 
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CaL 


SE 




SW 


I 


CaL 





e 


I 






15 


35\o 


35,0 


35,1 


35,0 


33,7 


33,6 


33,2 


34,24 


Cal. 





Cal. 





CaL 





Cal. 


CaL 




CaL 





B 


I 


B 


I 






16 


3a,5 


32,6 


33,9 


32,5 


3«,7 


3i,4 


3i,8 


3«,8 


32,28 


Cal. 





Cal. 





SB 


I 


SB I 


SB 




CaL 





Cal. 





Cal. 









17 


3i,5 


32,0 


32,1 


3i,6 


3i,o 


25,6 


3l,2 


3o,4 


31,34 


Cal. 





Cal. 





W 


I 


SB I 


SB 




B 


1 


CaL 





CaL 









18 


iti 


29,3 
28,9 


28,6 


28,2 


25.7 


27,3 


Î7»7 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 


Cal. 




B 


2 


Cal. 





CaL 









19 


29»« 


3?;g 


29»9 


3o,2 


3o,o 
3i,5 


3o,9 


29,86 


Cal. 





Cal. 





8W 


I 


NE I 


SB 




Cal. 





Cal. 





CaL 









20 


3i,o 


3l,2 


3i,6 


3l,2 


3i,i 


3i,7 


3 1,36 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 


SB 




SB 


1 


CaL 





Cal. 









21 


3i,2 


ni 


32,8 


33,4 


33,3 


32,2 


32,2 


3i,4 


32, 4o 


Cal. 





Cal. 





CaL 





Cal. 


B 




B 


2 


B 


3 


B 


3 






22 


3o,. 


28,8 


li:i 


26,0 


2515 


26,2 


26,2 


E 


i 


E 


I 


B 


I 


SW I 


W 




W 


2 


W 


2 


W 


4- 






23 


25, a 


25,2 


26,0 


26,5 


ii:i 


28,1 


W 


W 


4 


W 


2 


SW I 


Cal. 




NE 


I 


N 


1 


î' 


1 






24 


a8,a 


î»7»9 
24,0 


28,3 


a7w 


26,4 


2515 


25:5 


26,88 


M 


I 


Cal. 





W 


1 


SW I 


SW 




SW 


I 


SW 


1 


SW 


I 






25 


a4.5 


24,5 


26,0 


27,6 
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26, i3 


Cal. 





Cal. 
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CaL 


CaL 
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B 


1 


NE 
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35,2 
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32,5 
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Cal. 





CaL 





CaL 


:«B 




NE 


I 


NB 


I 


NB 
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35,2 


35,5i 


NB 


I 


B 


I 


vr 


I 


w I 


Cal. 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









28 


35»3 


35,7 


35,4 


35,5 


35,3 


34,8 
35,3 


35,1 


35,1 


35,26 


Cal. 





Cal. 





CaL 





SW I 


SW 




Cal 





Cal. 





Cal. 





. 




29 


35,2 


35é 


36,0 


36,0 


35,4 


35,9 


36,1 


35,68 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





SW I 


SW 




WW 


I 


E 


I 


B 


I . 






30 


35,3 


35,1 


35,6 


34,5 


34,3 


33,0 
29*6 


34.0 


33,6 


35,54 


B 


1 


8W 


1 


SE 


I 


E I 


w 




SE 


I 


E 


I 


B 


1 






31 


33,4 


3i.4 


3i,i 


3o,5 


29.7 
32,44 


3o,3 


3o,4 


3o,8o 


E 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 


SB 




Cil. 





Cal. 





Cal. 









Moy: 


32,66 


32,80 


33,17 


32,99 


32,23 


32,66 


32.77 


32,72 





,6 





,3 


^ 


,5 


o»7 


1 


,0 





.8 





,5 





,6 


1 



S 


TEMPÉIIATUBB. 


mmnnt relative. 


< 

a 





6^ 



9^ 



12h 



15" 




I8>» 



21" 

u 


24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Moy. 





u 



















1 


21,1 


23,0 


a4,8 


3o,i 


28,9 


2j,6 

23,4 


22,2 


ï.,5 


24,53 


18,9 


3o,6 


24,75 
24,80 


58 


63 


74 


5i 


UI 


65 


Va 


7? 


6a, 4 


1 


2 


21,1 


2f,2 


>4.4 


llll 


28,1 


22,6 


M, 9 


23,86 


'9,2 


3o,4 


i 


86 


U 


i 


83 


94 


77.0 


2 


3 


20,1 


22,3 


18,3 


2.'),0 


21,î 


23,5 


ii:î 


34,3, 
24,9' 


'8,0 
'9,4 

21,4 


3o,i 


24, 5o 


II 


70 


6a 


70 


50,0 


3 


4 


20,9 
22,8 


23,2 


»75 


29,2 


27,5 


25,2 


23,0 


3i,5 


25,45 


38 


38 


53 


45 


bô 


5i 


4 


5 


25,0 


»q.3 


3V,5 


3i,o 


27,2 


22,5 


21,6 


36,Ï6 


32,0 


26,70 


52 


ït 


5o 


47 


15 


no 


55 


53 


kl 


5 


6 


22,1 


2^,1 
23,1 


»7.6 


32,0 


3o,o 


25,0 


23,1 


22,7 


35,83 


20,9 


33,2 


27,05 


56 


55 


52 


76 


5i 


49 


6 


7 


22,1 


28,2 


3o,7 


28,9 


26,2 


22,2 


21,.^ 


35,34 


21,5 


32,0 


26,75 


57 


63 


6? 


2; 

63 


63 


80 


100 


100 


8a, I 


7 


8 
9 


2.,6 
21,A 

«9,5 


21,8 
23,1 


3o,o 
3o,4 
3o,6 


26,7 
29,2 


24,5 

25,0 


23,0 
23,3 


21,9 
30,8 


lïit 


19,0 
20,6 


3o,4 
3i,o 


25|8o 


100 
98 


100 


58 


i 


97 


8 
9 


10 


22,7 


30,1 


2S,7 


23,1 


22,3 


'9»9 


34, 3i 


19,' 


3i,3 


25,20 


99 


63 


58 


58 


69,6 


10 


11 


'8,9 
21,3 


20,5 


26,4 
27,6 
28,0 


32,2 


29,7 

3o,2 


17,2 


20,6 


19,8 


33,56 


'8,4 


32,1 


25,25 


II 


63 


58 


53 


5o 


t 


45 
35 


46 


61,0 


11 


12 


l\\î 


3',7 
29,5 


3o,i 


26,2 


22,9 
20,4 


36,56 


16,7 


32,3 


24,50 
25,10 


36 


49 


t 


44. 


43 


39.5 


12 


13 


20,7 


28,7 


24,2 


21,5 


24,28 


'9,' 


3i,i 


U 


80 


5o 


58 


9« 


96 


8S 


P 


13 


14 


20,7 

21,8 
23,0 


22,5 


29,7 


27,0 


25,4 

23,4 
24,0 


23;2 


22,0 


24,89 


'9,2 


32,2 


05,70 


II 


61 


53 


48 


7' 


74 


80 


U 


15 
16 


23,-7 
21,4 


m 


3o,2 
3o,6 


2^,5 
28,1 


22,1 
21,0 


"1 

20,3 


24,49 
24,59 


20,4 

20,3 


3i,o 

32,0 


25,70 
26,15 


Ê 


66 
53 


5^ 


?7° 


i 


92 


^ 


k 


15 
16 


17 


20,5 


21,5 


'ai 


3o,, 


28,8 


24,8 


23;2 


22,7 


3S,M 


20,2 


3i,8 


26,00 


97 


l? 


60 


5o 


63 


1 


7?'2 


17 


18 


21,8 


21,4 


29,5 


28,0 
27,5 
27,3 


26,2 


23,0 


21,0 


34,68 


20,3 


3l,2 


25,75 


89 


5? 


61 


63 


63 


63 


74.» 


18 


19 
20 


«9,4 

20,2 


20,0 
20,8 


a6.5 
î6,4 


«7,9 


23,3 

23,1 


2.;4 
21,1 


20,7 
20,5 


'k 


18,6 
'9,5 


3o,4 
3o,i 


24,50 
24,80 


94 


90 


55 

83 


58 
49 


II 


t 


73.4 

69.3 


19 
20 


21 


20,0 


«9,9 


^1 

20,^ 
20,4 


22,6 


lit 


20,4 
23,6 


20,2 


i5,o 


30,38 


17,0 


27,6 
28,1 


22, 30 


60 


67 


53 


45 


72 


57 


84 


100 


67,3 


21 


22 


16,2 


'9*9 


22,0 
26,3 


20,3 


19,3 


21,43 
20,54 


14,0 


21, o5 


94 


77 


52 


53 


^6 


39 


4» 


34 


54.6 


22 


23 


16,4 


17,2 


26,9 


22,0 


17,9 
16,9 


'7,2 


16,0 


28,5 


22,25 


L 


lî 


28 


»1 


i5 


i 


4§ 


3i 


a2,b 


23 


24 


.6,2 


17,4 


25,1 


22,1 


'9,0 


ié]9 


10,38 

i4,83 


i5,o 


26,5 


20,75 

i4,65 


h 


33 


42 


5i 


61 


43.1 


24 


25 


16,5 


l3,2 


12,8 


16;, 


i5,8 


iS,6 


i3;5 


i5,i 


",9 


'74 


î 


% 


II 


56 


83 


80 


J? 


14 


25 


26 


16,0 


17,0 


M,6 


24,2 


22:3 


18,5 


16,3 


'5,4 


'9, 04 


i3,ï 


25,1 


19,10 


36 


55 


56 


'â 


54 


26 


27 


i5,fi 


17,4 


23,5 


25,1 


23,3 


'9,0 


•.n 


16,2 


19,69 


'4,4 
'4,0 


25,6 


20,00 


5} 


5o 


61 


56 


56 


^î 


5i,8 


27 


28 


i5,3 


17,2 


22,8 


23,5 


22,6 


'9,3 


'5,7 


18,89 


21,7 
25,6 


19,35 


5i 


^ 


63 


63 


^8 


81 


95 


93 


8a,4 


28 


29 


i5,i 


17,5 


21,1 


23,2 


22,0 


20,2 


l6,Q 

«7.§ 
20,1 

20,73 


i5,. 


i3,6 


19,60 


95 


76 


66 


63 


75 


98 


100 


29 


30 
31 

Moy: 


16,4 
17.2 

19,43 


'7,1 
'7,9 

20,64 


22,1 
22,5 

25,4o 


24,, 

23,4 

27,67 


20,7 
24,0 

26,08 


18,8 
22,0 

22,85 


i8,o 
«7,3 

19,65 


19,4' 
30,55 


14,8 
'6,7 


26^3 
27,0 


20,55 
21,85 


90 
9' 

72,8 


80 
9' 

71,5 


58,8 


66 
63 

55,0 


II 
55,6 


il 
67,0 


70,5 


92 
98 


8a, 8 
73,8 


30 
31 

Moy: 


32, 81 


17,81 


29,33 


23,57 


73,6 


65,6 



AOUT 1904. 
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PoauB BT DIBBCTION DBS MUACBS. 








1 








,„^ 






!. 


7»- 


9^ 


12^ 


U^ 


18^ 


21^ 


1 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


G h. N-NE. 


Stratus h. ENE. 


Stratus h. ENE. 


1 


2 


Nuages moy. W. 
Brume S-W. 


Nuages moy. W. 
Stratus ESE. 


G hor. N. 


G hor. N. 


C Gnimb. NE, str. S. 


Aucun nuage. 


2 


3 


GGGNW,Gnimb.auN. 


GGNW,Nimb.8tr.SE. 


G NNE. 


G NNE. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
K KG WNW. 


Aucun nuage. 
K KG WNW. 


A ^racto-c. NE. 


GG A NNW. 


G WNW. 


4 


5 


A W. 


K KG WNW. 


Aucun nuage. 
K NE, A W. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 
AA N, KW. 


K N, G W. 


G et Gnimbus au NE. 


Aucun nuage. 


6 


7 


AA N. 


Strat. ESE, K WSW, 


Str.ESE,AAGNNW. 


K W, stratus S. 


Aucun nuage. 


7 


8 


Strato-c. ESE. 


Strato-c. ESE. 


Str.-c. ESE. [G W. 


Strato-c. ESE. 


Strato-c. ESE, KG W. 


KG W. 


8 


9 


CE. 


C ENE. 


G ENE. 


G ENE. 


G horiz. 


Aucun nuage. 


9 


10 


GetNimb.SE.Cn.àE. 


Gros G W, str.-c. SE. 


AA SW, stratus SE. 


Gn.E,8tr.SE,AAW. 


GGn.dir.ESE,WNW. 

• 


Aucun nuage. 


10 


11 


Strato-c. ESE. 


GENE. 


GN. 


Gnimbus N. 


Nimbus N. 


GN. 


11 


12 


K hor. E. 


Aucun nuage. 
G hor. SW. 


Aucun nuage. 


A fracto-c, WNW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


12 


13 


G hor. SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. NE. 


G hor. NE. 


G hor. NE. 


Aucun nuage. 


14 


15 


Brouillard bas au SW. 


A W, G ESE. 

AA KK NW, G SE. 


AA W, gros C au N. 


Gn. au NE, G h. W-N. 


AA KK W, str. S. 


KK W, stratus S. 


15 


16 


KG NW. stratus SSE. 


KK Wi str.-c. E. 


KK W, str.-c. E. 


Stratus SE. 


Aucun nuago. 


16 


17 


Stratus ESE. 


Gnimb. et G h. NE. 


Gnimbus NE. 


Nb.,Gn.NE,GW,9t.E. 


G W. 


Nuages moy hor. W. 


17 


18 


A AA W. 


A AA KG WSW. 


Strato-c. W. 


Fracto-c. W. 


KWSW,Gn.NE,st.E. 


Aucun nuage. 


18 


19 


Aucun nuage. 


G hor. NE. 


G h. NW-NE. 


G hor. NW-NE. 


AA WNW. 


Aucun nuage. 
KG KK W. 


19 


20 


Stratus hor. NNW. 


Gros G ENE. 


G hor. NNE. 


G hor. NNE. 


KWNW. 


20 


21 


G A W. 


G W. 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


21 


22 


G W. 


G A WSW. 


G WNW. 


KK AA W. 


Quelques G h. N. 
KWNW. 


Aucun nuage. 


22 


23 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK AA W, 


Aucun nuage. 


Aucun nuaffo. 
KG AA WSW. 


AA KG WNW. 


23 


24 


KK W. 


KG AA WSW. 


K KK WSW. 


AA G W. 


24 


25 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ENE. 


Nimbus NE. 


KSW,ANE,GNNE. 


GG AN. 


25 


26 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


G hor. N. 


Légers K hor. NE. 


Aucun nuage. 


26 


27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Qq. G horTw-N. 
G lier. NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus h. W. 


Aucun nuage. 


27 


2a 


Aucun nuage. 
Stratus ESE. 


Kau S. 


KN. 


Aucun nuage. 


28 


29 


Aucun nuage. 


K W. 


K SW. 


K SW. 


29 


30 


C gris ESE. 
G SW. 


AA WSW. 


A A WSW. 


G et Nimbus SW. 


G et Nimbus SW. 


G et Nimbus SW. 


30 


31 


G WSW. 


G WSW. 


G WSW. 


CG W. 


CG W. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy; 
Tôt : 



NÉBULOSrrÉ. 



7" 



2,4 



3,3 



12" 



2,5 



14» 



2,6 



18» 



3,3 



21' 



2,3 



mso- 

LATION. 



h 
12,5 

6,6 
8,. 
iO,5 

12,2 

.1,8 

12,0 
10,4 

>»»9 
7»2 

9'2 

12,3 

'«,7 
11,6 

12,1 
10,2 

10,6 
11,8 
II, I 

9'J 
12,2 

6,4 
0,0 
12,5 
12,0 
12,2 
11,5 
6,2 
10,0 



33i,3 



0,0 
3,1 



23,6 
20,2 



0,0 
0,8 



5i,8 



IBMABOUBS. 



B. T aulfBàiSi'So. 

B. 

B. 



B 



B 

(^ ondée à 15I' ro, • I^ à i8>' 3o. 

^ Pi à 17»' 45. 



B 

Traînée de s bas 8 W 6^ . "^ N W 2 1 ^ 

B 

B. % auNWà2iS 

B 



• 5i>. #1^ 13^45 à i4i> 10, • aI^ 

• Ar^ào'*35. là 23" 35. 



• A K 4''io à 5»'5, • K 7'' et g" 



B 

B 

Gài.5"3o. 

• légère à 2^ B. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt : 





NOMBBB 


DB rois QUE 


LB VBirr A 


ÉT« 


N 


IfB 


B 


SB 


8 


SW 


W 


IfW 


2 


3 


5 
3 






I 


1 
I 








2 


3 




5 


5 






2 


3 


3 




ï 


2 


I 




2 


4 


7 




l 




l 


2 


4 


2 


2 


2 


I 


1 


3 


6 






2 


I 




I 

5 


3 


7 




2 


1 


I 




i5 


34 


i5 ' 


22 


21 


2 



NOMBBB DB FOIS 
QVE LB CIEL A ÈrÉ 



75 



à 



53 



26 






|32 



NOMORB DB JOUKS DB 



Pluie 7 

Neige 

Gréle 3 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 

Eclairs n 

Tonnerre o 



lOâ 



SEPTEMBRE 1904. 



i 




BAROMftTRI 


A ZtlIO 


(700--+-). 
















VRNT. — 1 


HRECTION 
2'' 1 


ET yoncR ( 


9 à 


)). 






1 


S"» 


6^ 


9»' 


12'' 


\b^ 


18«' 


21"» 

29i4 


24^ 


Moy. 


3»» 


6" 


9^ 


1 


ô"» 


.18'' 


21 


h 


24 


h 


Mas. 

du Jour. 


1 


3o,4 


30,2 


3o,3 


it:i 


28,8 


28,2 


29,6 


39,58 


Cal. 





Cal. 





ME 


1 


Cal. 





SR 


I 


SR 


1 


Cal. 





NR 


I 




2 


29»7 


3o,i 


3o,8 


3o.i 


3o,5 


3i,5 


3o,7 


^o;*^ 


Cal. 





Cal. 





SW 


I 


8W 


2 


SW 


2 


R 


3 


E 


2 


R 


t 






3 


3o,o 


3o.3 


3o,6 


3o,7 


3o,7 


3o.7 


3i,o 


3i,o 


C«I. 





Cal. 





W 


I 


w 


I 


NW 


2 


S 


1 


NR 


I 


NR 


I 






4 


3i ,1 


3i,8 


33,1 


33.1 


33,0 


33.2 


33,8 


34,3 
33,6 


32.93 


?«E 


1 


:<R 


2 


NB 


3 


SR 


3 


SR 


1 


Cal. 





Cal. 





B 


I 






5 


34',o 


ll:ï 


34,8 


34,4 


33,9 


33,4 


33.6 


3 A, 00 
34,40 


t 


1 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





SW 


I 


Cal. 





Cal. 









6 


33.3 


34,1 


34,, 


111 


34,6 


35,7 


35.9 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





SB 


I 


B 


2 


SW 


i 


Cal. 





Cal. 









7 


35,3 


35,9 


36.5 


36,6 


35.9 


35,0 
35,4 


35,7 


35.99 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 









8 


35,3 


35 . 


35,4 


35,0 


lï'^ 


34,7 


35,2 


35,08 


Cal. 





Cal. 





8W 


I 


SR 


I 


Cal. 





W 


I 


B 


1 


B 


1 






9 


34.q 


Iî:l 


35,4 


36,3 


35.1 


35,1 


34,9 


35, 19 


R 


1 


R 


I 


8W 


I 


SR 


t 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





W 


I 






10 


34,7 


35,0 


35,1 


34,7 


34,8 


34,9 


34,85 


W 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





R 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 









11 


IK 


i!:; 


M»? 
;)D,3 


m 


34,0 


33.7 


34,0 


34,0 


34,31 


Cal. 





Cal. 





R 


t 


Cal. 





SW 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 









1? 


34,8 


35,0 


35,6 


35,8 


35, o5 


Cal. 





Cil. 





Cal. 





SR 


1 


R 




Cal. 





Cal. 





Cal. 









13 


35.6 


35;5 


35,5 


35,5 


34.6 


33,8 


33,8 


33,5 


34.73 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





R 


2 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 









14 


32.3 


3o.6 


29,8 


a9»2 


S7.3 


27,1 

28.1 


27,6 


27,8 


38,96 


Cal. 





R 


1 


R 


I 


Cal. 





SW 


3 


W 


1 


W 


I 


w 


I 






15 


27.5 


27,5 


27,8 


^'nl 


»7.4 


î»»^ 


3o,2 


38,33 


Jixr 


I 


:iw 


4 


NR 


2 


NR 


I 


SR 


I 


E 


î 


R 


I 


Cal. 









16 


00,7 


3«,3 


3i,4 


32,0 


3.,i 


3l,2 


ti 


3i,2 


3i,39 


Cal. 





R 


I 


NR 


1 


SW 


2 


SW 


1 


Cal. 





R 


1 


B 


I 






17 


31.3 


3o,9 


33,8 


3i,4 
34,6 


3.,i 


3i ,5 


32,5 


34,13 
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PORME IT DIRBCTION DBS NUAGES. 
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^ 






g 


•< 


1^ 


9^ 


12" 


14h 


18" 


21" 


< 
a 


1 


A ce W. 


A AA W. 


Aucun nuage. 


Cnimbus à l'ENE. 


Cnimb. au NE. 


CNE. 


1 


2 


ANE. 


KC fracto-c N. 


e CC NW. 


C WNW. 


Nimbus WNW. 


Nimbus W. 


2 


3 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 

C NE, C inî. ESE. 

KNNW. 


Aucun nuage. 


CauN. 


AA W. 


AA W. 


3 


4 


AA WSW. 


C SUD. NE, inf. ESE. 
KNW. 


AA W, C NE. 


AA W, C E. 


AA W C E. 


4 


5 


K WNW. 


C SSW. 


Aucun nuage. 
AACCN,Nimb.str.E. 


Aucun nuage. 


5 


6 


C ESE. 


ANE. 


CCE. 


C sur tout horizon. 


Strato-c E. * 


6 


7 


AA W, C E. 


Nuages moyens W. 
C ENE. 


Nuages moyens W. 
C au N-NW. 


Nuages moyens W. 


AA strat. moy. W. 


Couvert. 


7 


8 


C hor. E. 


C SE, inf. NW. 
ce WNW. 


KKSW. 


KKSW. 


8 


9 


KKNW. 


CENE. 


Brume W-S. 


CC strat. moy. NW. 


C et str. moy. NNW. 


9 


10 


Brume S. 


C hor. ENE. 


C hor. ENE. 


C WNW. 


C hor. NE. 


Aucun nuage. 


10 


11 


KSW. 


K KK SW. 


K KK SW, C à l'E. 


K WSW. 


C hor. N-W. 


K N, C hor. N. 


11 


12 


Aucun nuage. 
C N, KG SW. 


Aucun nuage. 


C hor. W. 


C à rw. 


Cnimbus hor. N. 


C hor. W. 


12 


13 


K WSW. 


KKCW, Cn.au S-N. 


K KC W, Cn. au SW 


C et NimbusW. 


Couvert. 


13 


14 


Brouillard. 


AA sir. moy. SW. 


K KK WSW. 


KKKWSW. [etNE. 


KK WSW. 


KK WSW. 


14 


15 


C SW. 


KK WSW. 


Aucun nuage. 


KK WSW. 


.Aucun nuage. 

K KK NW C hor. W. 


Aucun nuage. 
K KK NW. 


15 


16 


C hor. NE. 


C hor. W-N. 


KNW. 


KNW,Chor.N-W. 


16 


17 


ANE. 


C hor. N. 


C hor. N. 


CàrW-N-NE. 


CNNW. 


C CC NNE. 


17 


18 


A ce NW, Nimbus E. 


A ce NW. Nimbus E. 


C ce N. 


A CCN. 


CWNW. 


Nimbus E. 


18 


19 


CE. 


Nimb.ESE.AOrosCN. 


ACNNW,Nimb.ESE. 


Nimbus SE. 


A N, Nimbus SE. 


Nimbus ESE. 


19 


20 


CE. 


CENE. 


C ENE. 


CENE. 


C NE. 


Aucun nuage. 


20 


21 


KK NW. 


KK NW. 


C moyen NE. 
CSW. 


A C moyen NNE. 


Gros e N. 


AAN. 


21 


22 


CSW. 


C SW. 


CSW. 


C W. 


A AAW. 


22 


23 


Stratus au NW. 


C WSW. . 


K NNE. 


Gros C hor. N-W. 


Quelques C hor. N. 


K 


23 


24 


Aucun nuage. 


KK SW. 


KKSW. 


AASW, Gros C WSW 


Nimbus E. 


Couvert. 


24 


25 


Nimbus E, AA W. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 
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Stratus et Nimbus S. 


ce A SW. 


25 


26 


ce WSW. 


CCnb.et8tr.E,ASW. 


Cnimbus ENE. 


Cnimb. EN E.Nimb.W. 
Cnimbus ENE, K SE. 


C NE. 


C ce ENE. 


26 


27 


K SE, C ENE. 


Cnimbus ENE. 


Cnimb. ENE, K SE. 


C fracto-c ENE. 


Aucun nuage. 

Nimb. NNE, str. moy. 


27 
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K KK WSW, sir. SE. 


K SE, Nimbus ESE. 


K SE, Nimbus ESE. 


AA SE, Nimb. ENE. 


Str. moy. Nimb. NNE. 


28 
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A NNE. 


Cnimb. ENE, CC SW. 


Cnimb.ENE,Nimb.W. 


Cn.EW,Nb.Wstr.E. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 
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A W. 


A W, C ENE. 
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C NNE. 


C SW. 


C SW. 


30 



3 


NÉBULOSITÉ. 


INSO- 
LATION. 






BBIIAROUBS. 


s 

sa 




NOMBRE 


DB POIS QU 










7" 


9" 


12»' 


14" 


18" 


21" 


PLUlK. 


B LB VBNT A ÉTÉ 






b 


lUUl 










^ 










« 


1 


5 


4 


o 





I 


a 


10,4 




^ auNBàai". 




N 


NE 


B 


SB 


S 


SW 


W 


IfW 


5 


2 
3 


6 




3 




3 




4 

I 


9 
a 


6 

1 


.a, a 


• K. à 19". 





















^ 






4 


a 


4 


a 


a 


7 


4 


10,0 




























5 


I 


I 


a 


4 








10,6 








3 




3 


9 








I 


I 


i6 


6 


a 


5 


3 


I 


7 


g 


10,0 








6 







« 










1 


i8 


7 


8 


q 


10 


lO 


9 


10 


2,7 





»o 


G à io"ao. 


9 




6 


4 






5 


3 




la 


8 





ï 


I 


6 


l 


5 


9,3 






B à rw. 


12 




i 


7 


8 




3 


I 




10 


9 


3 


3 


a 


8 


10 


7.8 






B au SW. 
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33,6 


33,5 


33,3 


33,5 


3i5 


33,6 


33,76 








1 


8W 


1 


8W 




sw 




Cal. 





Cal. 













3 


3a, 5 


3i,i 


3i,9 


3i,6 


33,1 


33,1 


32,5 


3l,Ql 

33,48 











<.tl. 





SB 




s 




sw 


I 


B 


3 










4 


33,0 


33 3 


33,3 


33,4 


33,q 


34,4 


34,1 








I 


Cal. 





Cal. 




B 




Cal. 





Cal. 













5 


33,5 


33,8 


33;6 


33,1 


3i,i 


3o,9 


li:i 


3^4 
35,6 


33,01 











Cal. 





sw 




SW 




Cal. 





B 


I 










6 


3o,9 


29,8 


Ità 


27,5 
35,7 
35,6 


36,0 


25,7 


27,55 











Cal. 





Cal. 




sw 




s 


I 


Cal. 













7 


35,3 


25,9 


24,6 
24,7 


22,9 


33,0 


33,8 


3A,56 











Cal. 





NE 




w 




sw 


3 


sw 


4 










8 


333 


ï4,7 

29.4 


355 


a5,i 


35,3 


35)3 


34,88 








1 


NE 


3 


RE 




SB 




N 


4 


NE 


3 










9 


35,3 


35,é 


36,3 


36;s 


^2^ 


38,3 


38,8 


36,60 








I 


M 


I 


Cal. 




Cal. 




Cal. 





Cal. 













10 


29»» 


29,6 


29,' 


38,0 


30,1 


37,5 


37,3 


38, 5i 
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Cal. 





NW 




NW 




SW 


I 


B 
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a6,6 


j6,5 


27,8 

33,6 


28,4 




29,4 


3o,8 
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38,68 
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I 
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3i,a 


r,:i 


3o,35 








3 


NB 


I 


Cal. 





NB 




NW 


4 


B 


3 










30 


3o,9 


3i,i 


3i,8 


3i,8 


3l,3 


3f ,0 


3t,3 


31,34 








3 


B 


5 


Cal. 





NE 




Cal. 





Cal. 













31 


3i,7 


3i,6 


33,3 


32,7 


33,5 


33,4 


34,0 


34,4 


33,83 






Cal. 





Cal. 





Cal. 





8W 




Cal. 





B 


I 










Moy: 


3i,65 


31,71 


33,33 


33,13 


3i,63 


3t,73 


33,o3 


33,00 


3i,90 




I 


3 





»9 


' 


' 


I, 


3 


» 





«J 


I 




1 



i 


TEMPERATURE. 








HUMID 


ITÉ RE 

15" 


LATIVE 






i 







9" 

u 


u 





18'» 



21'' 



24'' 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


S»» 


6" 


9'' 


121. 


18'» 


21'' 


04H 


Moy. 























1 


«2,4 


l'i.S 


»9,» 


«9,0 


18,3 


«7>7 


»7,« 


16,5 


,6,6, 


,0,5 


33,8 


16, 65 


63 


n 


53 


53 


54 


II 


1^ 


5q 


56,1 


1 


2 


t4;7 


1 ; , -2 


30,5 


33,3 


31,0 


,6,6 


,5,0 


,5;3 


\iiî 


,3,6 


33,6 


,7,60 


61 


54 


U 


5, 


61,3 


2 


3 


'2,7 


i3,i 


30,0 


33,3 


«9i5 


«4,5 


;|;g 


",7 


33,0 


«7,35 


n 


9' 


53 


5o 


66 


60 


67,1 


3 


4 


,3;é 


iS^fj 


30,3 


31,0 


30,3 


«6,4 


,5,0 


17,03 


,3,; 


33;6 


«7185 


53 


53 


53 


69 


72 


74 


6J I 


4 


5 


1^,3 


tl^^o 


«7,4 


30,0 


,8,3 


,5,3 


«4,7 


,3,8 


.è,q5 


,3,3 


31,3 


'7,20 

,6,,o 
'7,00 


77 


Q2 


83 


2! 

no 


72 


il 


90 


92 


83,. 


5 


6 

7 


i3,i 

13,6 


M,3 

">7 


.':? 


«9»3 

31,3 


,5,1 

30,8 


«4,0 

,8,G 


,3,8 

16, Q 

Il ,6 


;i:i 


,3,3 
,3,, 


30, 

2«,9 


9? 


83 
80 


II 


^ 


i 


P 


6 
7 


8 


i3,6 


i-i,-; 


i7;3 


18,8 


18,3 


13,8 


,3,0 


'2,7 

8,5 


30,5 


ié;6o 


il 


38 


47 


5, 


û 


5. 


4,1 


8 


9 


0,8 
8,9 


t î"> 1 


14,0 


16,6 


i5,8 


,3,5 


,0,8 


9,6 


,3,5, 


,7,3 


,3,85 


g 


4o 


îî 


Là 


35 


53 


45 


9 


10 


K,B 


i4,5 


16,8 


,5,6 


'3,7 


11, , 


10,1 


.3,44 


7,> 


'7,9 


13,55 


^7 


36 


5o 


49 


6, 
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?5 
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i5,5o 






98 


i 


9',» 


25 
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7" 


9^ 
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18^ 
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l 


C NE. 


CNE. 


A WSW, G E. 


Nimbas NNE. 


Nimbas E. 


Indistinct. 


1 


2 


KKK E. 


G hor. N. 


K NE, G hor. N. 


K KK NNE. 


AN. 


Beau. 


*) 


3 


Aucun nuage. 


KK E. 


KKE. 


Stratus ENE. 


Stratus ENE. 


Stratus ENE. 


.1 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. NE. 


KK WNW. 


KK NNW. 


4 


5 


Aucun nuage. 


KK NW. 


KKAAWNW,GENE 


KKAAW,Nimb.SE. 


KK SW. 


KKSW. 


5 


6 


KK E. 


G W. 


KK uniforme. 


G W. 


G W. 


GW. 


6 


7 


A WNW. 


G W. 


CG SW. 


G WSW. 


G et KK. 


K au SE. 


7 


8 


C E. 


G ENE. 


G ENE. 


G E. 


G NE. 


G ENE. 


8 


9 


KK. 


KK. 


KK. 


AA hor. SW-SE. 


KK horiz. 


Indistinct. 


9 


10 


KG au N. 


Aucun nuage. 


Fracto-c N. 


G NE. 


GNW. 


Brume. 


10 


11 


C NE. 


Gnimbus NE. 


Gnimbus NE. 


G NNE. 


G NNE. 


Indistinct. 


11 


12 


G W. 


G SW. 


G W. 


Gnimbus NW. 


G W. 


GSW. 


12 


13 


Aucun nuage. 


Stratus W. 


Stratus W. 


G G horizon. 


G E. 


Brume. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Stratus NE. 


Stratus NE. 


Stratus NE. 


G E. 


G E. 


14. 


15 


Stratus hor. N. 


G NE-NW. 


Nimbus E. 


GG N. 


G NW. 


GNW. 


15 


16 


G WNW. 


G W. 


G W. 


Stratus W. 


Gros G NW. 


Brume NW. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Stratus NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Stratus E. 


CG ENE. 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


18 


19 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK E-N-W. 


Aucun nuage. 
KK W-N-E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Aucun nuage. 


KK E. 


KK uniforme. 


KK. 


20 


21 


Nimbus NNW. 


Nimbus NNW. 


Nimbus NNW. 


Nimb.NNW,AWNW 


GGNE. 


GG NE. 


21 


22 


GSSW. 


G SSW. 


G SSW. 


GE. 


G E. 


GE. 


22 


23 


Nimbus SSW. 


Nimbus SSW. 


G SSE. 


G SSE. 


Nimbus ESE. 


Nimbas ESE. 


23 


24 


K W. 


Aucun nuage. 


G WSW. 


G SSW. 


Aucun nuage. 


Aucan nuage. 


24 


25 


Stratus W. 


Stratus W. 


Gros G W. 


Stratus E. 


Brouillard. 


Brouillard. 
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Nimbus SE. 


Aucun nuage. 


KK NNE. 


KK NNE. 


KK NNE. 


KK NNE. 
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KK NNE. 


KK NNE. 
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Nimbus W. 


K NE. 


KK. 


KK. 
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Nimbus W. 


Nimbus W. 


C SW. ' 


Gouvert. 


Gouvert. 
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Nimbus SW. 


G SW. 
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G SW. 


G SW. 
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Gnimbus E. 


Gnimbus E. 


Gouvert. 
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G SE. 


G SE. 
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C ESE. 
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G E. 
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la 
21 


6 

l 

1 
3 
7 

27 


9 
9 
11 

î 

9 
5a 


ï 


10 

l 

10 

6 
6 

44 


a 


Pluie 
Neige 




6 






t 

1 
9 

10 

8 

4.5 




a 

4 

7 

10 

8 

4,1 


10 
10 
10 
10 

4.7 


10 

a 
9 

10 
10 
10 

5,6 


10 

4 

10 
10 
10 

7 
5,7 


9 
/ 

10 
10 
10 

7 

4,5 


5,6 
i>3 

0,0 

3,a 


0,0 
9.0 
0.0 


e à i8\ 

e à partir de 8>>. 

% par intervalles. 


5 
5 

3i 


l 

8 
6 

3a 


Grêle 
Grési 
Gelée 
Gelée 
Broui 
Eclai 
Tonm 


, 




l 




blanc 
llard. 
rs. . . . 


iiV.;.*; 








Moy: 
Tôt: 
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16,0 


Tôt: 
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2 

1 


BAROM^.TRB 


A zARO 


(700—4-). 




y 


rEMT. — 


DltBCTIOM BT PORCR ( 


a à 7). 




1 


3»' 
34,7 


6'' 
33,1 


9^ 
35,3 


12^ 
35,0 


34,5 
34,3 


18'' 


21'' 
34,4 


24b 


Moy. 


3^ 


6^ 


O»* 


,2k 


\b^ 


IS»" 


21 


h 


24'' 


Max. 
du Jovr. 


3Aa 


34,45 
34,55 




B 


I 


Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 





Cal. 








2 


33,5 


34,3 


34>3 


37,5 


35 3 


35 ;6 






K 


I 


B 


3 


8W 




Cal. 





Cal. 





B 












3 


35,8 


36,1 


37,0 


37,0 


3,,; 


37,4 
36,9 


i^\2 


36,90 






Cal. 





w 


1 


8W 




sw 


1 


Cal. 





SW 












4 


37,1 


3t,o 


37^5 


37,8 


37,0 


36,7 


iv^ 


ivi 






Cal. 





Cal. 





B 




sw 


a 


Cal. 





Cal. 












5 


3é,j 

34,i 


3é,3 


3é,â 


3o,5 


3o,i 


34,9 


lii 






Cal. 





Cal. 





W 




sw 


3 


Cal. 





%E 












6 


33,5 


3a,Q 
3a,g 


3:i;7 


3a, 


3Î > 


3a3 






Cal. 





B 


a 


Cal. 






I 


Cal. 





Cal. 
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3a, a 


3i,8 


3a, a 


3i,5 


3i,3 


3i,a 


>q,8 






B 


3 


R 


I 


f. 




sw 


I 


Cal. 





Cal. 












8 


27,8 


a5,9 


a6,3 


25,2 
3a, 3 


a6,i 


a8,i 


3o,6 


3. ,2 
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B 




B 


I 


B 






3 
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B 
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I 
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10 
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a9i« 
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3o,o8 
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Cal. 





SB 






1 


B 


I 
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3i,8 


3a,8 
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34 >3 
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35,8 


37,6 
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B 




B 


I 


K 
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Cal. 
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lî:i 
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2? 
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10, a 
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38 


i3,6 


5a 


62 
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6, 
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20 


21 
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68 


i 

65 
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61 
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68,0 
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22 
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8,0 
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4i 


38 


58 


64 


46 

48 


5o,3 


25 
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3,6 
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2,0 
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38 


45 

4i 


45 


57 


54 
75 
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26 


27 
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FORME BT DIRICTION DBS NOACES. 
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H 
-< 
A 


1^ 


9^ 


12»' 


U^ 


18»« 


21'' 


1 


C W. 


G W. 


G W. 


G W. 


G SSW. 


G SSW. 


1 


2 


C NW. 


Stratus SE. 


AA SE. 


AA SE. 


KG au SW. 


Aucun nuage. 


2 


3 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus SW. 


GE. 


G SSE. 


Gnimbus W. 


ÛW. 


:\ 


4 


K hor. W. 


G E. 


G E. 


G. 


G. 


4 


5 


C E. 


G E. 


Brume SW. 


G SSW. 


G WSW. 


G SW. 


5 


6 


Stratus. 


G E. 


G ENE. 


G ENE. 


G hor. S. 


Aucun nuage. 
Nimbus SW. 


6 


7 


C NNE. 


G NNE. 


G SW. 


G SW. 


Nimbus SW. 


7 


8 


AA SW. 


KK N, G SW. 


KK N. 


KKN. 


AANE. 


AA. 


8 


9 


KK. 


KKN. 


KK N. 


KKN. 


AA. 


AA. 


9 


10 


K KK WNW. 


K WNW. 


K WNW. 


K WNW. 


K WNW. 


K WNW. 


10 


11 


K NW, stratus E. 


G E. 


GNW. 


G SW. 


G E. 


Stratus SE. 


11 


12 


Aucun nuage. 


Stratus SE. 


G W. 


G SSW. 


AA. 


AA. 


12 


13 


Aucun nuage. 


G hor. E-NE. 


G hor. ENE. 


K hor. NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Stratus moyen N. 


GG NE. 


G hor. N. 


G hor. N. 


K NW. 


Aucun nuage. 


14 


15 


G SSE. 


G W. 


G WNW. 


G WNW. 


G WNW. 


GGGNW. 


15 


16 


A stratus moyen E. 


K KG E. 


K KG E. 


Aucun nuage. 


Stratus NE. 


G ENE. 


16 


17 


C SE. 


G SE. 


G E. 


GE. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


17 


18 


KKNE. 


KKNE. 


K W. 


K W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


18 


19 


KG E. 


KG E. 


KG E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G W. 

• 


20 


21 


KG W. 


KG W. 


KG W.' 


KG WSW. 


G SE. 


Aucun nuage. 


21 


22 


G AA W. 


C AA W. 


G AA W. 


G et Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Gouvert. 


22 


23 


G SSW, stratus SE. 


G WSW. 


G WSW 


Stratus moyen. 


Stratus moyen. 


A AA SW. 


23 


24 


Aucun nuage. 


G NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA SSE. 


24 


25 


Aucun nuage. 


AA. 


AA. 


AA SSE. 


AA SSE. 


AA SSE. 


25 


26 


A A A SE. 


G SE. 


G E. 


G et Nimbus SE. 


G E. 


Aucun nuage. 
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27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G W. 


G et Nimbus W. 


G W. 


Aucun nuage. 
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28 


Aucun nuage. 


AG W. 


G raoy, WNW. 


GNW. 


G NW. 


Aucun nuage. 
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Nuages hor. S. 


AA SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


AANW. 


AANW. 
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Aucun nuage. 
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3 


4 
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6,4 






U 

S 


^ 


n 


1 


il " 
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22 
23 
24 


3 


3 


4 


10 


10 


10 


4.1 


5 


,0 • ^ 8Wàl8^ • T ^ SWà2i\ 




u 


9 

e 


3 


'^5 

s 


5 




10 



10 

I 





10 



10 

1 


9 

1 





,0 • de courte durée à t4'' 45. 
















25 





9 


t 

I 


10 


7 


6 


0,0 




i_j 


7 


II 


8 


4 


4 


3 


Pluio 4 


26 


4 







ï 


2 

1 




6,4 
6,3 






9 


/. 


i6 


3 


f> 


1 


Neige 


27 







Gelée. 


n 


iS 


lA 


4 


6 




Grôle 1 


28 


o 


I 


2 


3 


4 





7it 




Gelée. 


14 


8 


10 


4 


3 


Grésil 


29 





I 














74 
7,2 




Gelée. 


18 


8 


ï 


1 


î 


3 


Gelée 4 


30 





2 


3 













Gelée. 


21 


i4 


3 


2 


Gelée blancho.... 5 
































Brouillanl 

Eclairs. ... 2 










Moy: 


3,2 


3,4 


3,2 


3,8 


4,0 


3,6 




















Tonnerre... .,.. 2 


1 Tôt: 
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22 
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Tôt : 
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bo 


2b 


h 
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i 


BAROMtTRB A Z6R0 


(700- 


■H-). 






▼BUT. — 


DIRECTION 


ET rORCE 


(oà9). 




1 




3'' 


6»' 


9' 


12^ 


lô»- 


18'' 


21^ 


24^ 


Moy. 


3' 


6»» 


9^ 


12'' 


15^ 


18^ 


21^ 


24'" 


Vax. 

dnjoor. 




i 


3a,i 


3i,8 


3a,4 


3i,7 


3i,5 


32,2 


32,3 


32,. 


3a ,01 




E 


2 


B 


3 


w 


r 


Cal. 





E 


I 


NE 


, 








2 


3a, 


ki 


3.;5 


3o,Q 


29.2 


29,3 


28,6 


27,8 


30,09 






B 


4 


B 


3 


E 


3 


B 


4 


B 


4 


B 


4 












3 


2nyb 
28,9 


il 


26,5 


2fit9 


27,5 


28,3 


29,0 


37,40 






C«l. 





B 


5 


E 


3 


HW 


1 


NE 


2 


NB 


3 












4 


*9»7 


3o,9 


3i,5 


32,6 


33,4 


33,9 


3.,44 






:«R 


2 


."«E 


I 


Cal. 




Cal. 





R 


I 


B 


i 












5 


IS:S 


34,4 


35,1 


34,8 


3r,i 


34,7 
33,6 


34 >9 
33,7 


3^,6 


34,ëo 






Cal. 





W 


I 


Cai. 




Cal. 




Cal. 





R 


I 












6 


32 8 


3a, 6 


32,6 


33,0 


33,0 


33,14 






R 


I 


NE 


r 


B 




B 




Cal. 





Cal. 















7 


32,0 
23,8 


32,2 


3i,6 


3i,i 


Iti 


28.2 


27,2 


25,7 

26,3 


Pt 






s 


. 


8W 


I 


•W 




B 




B 


1 


B 


I 












8 


21,4 


22,3 


23,5 


25,8 


26,5 






vr 


3 


•W 


3 


NW 




NW 




NW 


i 


NW 


3 












9 


26,1 


26,4 


27,3 


'9io 


VÀ 


^lA 


27,3 


25,7 


26,91 






C«l. 





Cal. 





W 




8E 




E 


B 


f 












10 


23,3 


21,8 


21,0 


x8,8 


18,6 


.8,8 


.9,0 


20, .0 






B 


4 


B 


4 


NB 




B 




B 


1 


B 












11 


«9»« 


19»» 


«9,8 


'9,8 


20,1 


21,1 


22,. 


22,4 


20,44 






Cal. 





B 


I 


Cnl. 




Cal. 




B 


1 


Cal. 















12 


22,3 


22,5 


22,7 


îa,î 


20,8 


20,0 


18,6 


.8,0 


20,80 

«7,44 

23,10 






Cal. 





Cal. 





( 




w 




W 


. 


NW 


2 












13 


^lÀ 


.65 


i65 


16,6 


«6,9 


.76 


18,6 


)9>4 






8B 


I 


NE 


3 


E 




B 




SB 


. 


NE 


3 












14 


20,1 


21,3 


23,3 


î4,o 


24,1 


4,6 


24.» 


23,3 






NB 


2 


B 


2 


W 




W 




8W 


1 


Cal. 














15 


22»9 


24^ 


254 
34,5 


î6 . 


26,8 


»7 3 


28,9 


3o,2 


26.48 






MB 


3 


NB 


2 


W 




Cal. 




NE 


1 


Cal. 














16 


3i,5 


32,8 


35,7 


36,7 


3.5 
43,1 

jo,3 
38,4 


39,0 


40,. 


35,08 

42,44 






nB 


X 


B 


2 


B 




Cai. 




B 




B 














17 


40,8 


41,5 


42,1 


4î,5 


42,5 


4;S5 


23,5 






Cal. 





B 


I 


W 




Cal. 




NE 


1 


NB 














18 


Z2,8 


^2,7 


43,0 

4l,2 


h,5 


Z,,6 


Z,,6 


4', 4 


42,16 






Cal. 





Cal. 





Cal. 




8W 




B 


I 


Cal. 










, 




19 


^(1,0 


40,3 
38,7 


4i,i 


4o,3 


4o,3 


40,. 


40.57 






Cal. 





Cal. 





Cal. 




W 




B 


. 


E 














20 


39»4 


39,1 


38,5 


38,. 


39,. 


4o,o 


38,91 






Cal. 





E 


. 


W 




B 




Cal. 





B 














21 


Ao,5 


41,2 


4a,7 


43,5 


42,8 


43,7 


44,2 


43,9 


42,86 
43,20 






Cal. 




Cal. 





Cal. 




B 




B 


. 


Cal. 














22 


ihS 


23,3 


43,7 


23,5 


33,3 


m 






B 




NE 


2 


E 




8B 




NB 


1 


B 














23 


]2,I 


4i,5 


4i,o 


3q,6 


3814 


^4:3^ 






SB 




NE 


3 


B 




B 




B 


. 


Cal. 














24 


S6,6 


Ï5,3 


35,4 


Itl 


33,6 


33,. 


3a, 9 






B 




Cal. 
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8W 




8B 


I 


E 














25 


3x,2 


3i,2 


3i,8 


3o,7 


3o,9 


3i,o 


3., a 


3., 23 
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B 


I 


B 




B 




K 
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26 


3o,8 


3o 3 


3o,2 


2q,6 
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27,9 
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B 
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8W 
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1 
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27 
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28,1 
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3o,5 


32,6 
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pl 
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4i,o 
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30 
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3o6 


24,8 
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Cal. 




NE 
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2 
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31 


23,7 
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21,8 


22,2 


22,4 


22,5 


22,8 


a3,6 


22,6. 






B 




B 


3 


B 




W 




W 


2 


W 














Moy: 


31,69 


3. ,46 


3i,99 


3i,88 


3i,53 


3«,7' 
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3 1,80 
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1 


1,6 


a,3 


5,3 


9,8 


8,8 


5,0 
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4,3 


5,14 


0,5 
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67 
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II 

6. 

75 


87 


85 
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86 


72 


63 


68 


li 


79 


74 
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21 


22 
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a6 


li 
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86 
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23 
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8f 


92 


75 
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29 
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6,0 
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é,i5 


5i 
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POailB IT DIRBCTIOM DBS NUAGES. 








1 






^ 








1 


7^ 


9" 


12'' 


\k^ 


18'' 


21^ 


1 


C aa NNIS. 


Stratus NNE. 


KauS. 


Stratus NNE. 


G SW. 


GSW. 


1 


2 


C ENE. 


G et Nimbus ENE. ' 


G et Nimbus ENE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Gouvert. 


2 


3 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


G E. 


GE. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage 


4 


5 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K W. 


KKK W. 


G SW. 


C SW. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus SW.KAAW. 


KNNW. 


KNNW. 


Stratus moy. W. 


G. 


6 


7 


K W, stratus SW. 


KAAW, stratus SW. 
G KK à W. 


G SW. 


Brouillard'. 


Brouillard. 


7 


8 


C VV. 


G W. 


GW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


8 


9 


C SW. 


AA. 


AA. 


G W. 


Nimbus. 


Nimbus. 


9 


10 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


G SW. 


G E. 


10 


n 


Cnimbus hor. S. 


Aucun nuage. 


Qa. nuages h. W-N. 
AÀ W. 


C hor. WSW. - 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


11 


12 


AA W. 


AA W. 


AA W. 


G et Nimbus W. 


G W. 


12 


13 


C au S. 


C ENE. 


G KNE. 


AS. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA SW. 


AA SW. 


14 


15 


AW. 


KK W. 


KK W. 


KG W. 


G W. 


AA W. 


15 


16 


KG N. 


KCN. 


KGN. 


KGN. 


AA W. 


Aucun nuage. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuage^ 


Aucun nuage. 


K hor. NE. 


K à l'W. 


K au NW. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


18 


19 


Stratus hor. S. 


Stratus hor. S. 


Stratus hor. S. 


G et stratus SE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


Stratus à rW. 


Stratus à rW. 


G W. 


G W. 


Aucun nuage. 


AAN. 


21 


22 


G W. 


G SW. 


GSW. 


G WNW. 


G NW. 


Gnimbus WNW. 


22 


23 


G SW. 


G SW. 


G SW. 


Stratus bor. S. 


AASW. 


G moy. E. 


23 


24 


C AE. 


G stratus au SE. 


G E. 


G et Nimbus E. 


G SE. 


Stratus. 


24 


25 


G E. 


AA E. 


AA E. 


K. 


Aucun nuage. 
KK AA SW. 


Aucun nuage. 
KK AA SW. 


25 


26 


KK au SW. 


KK au SW. 


KK SW. 


KKSW. 


26 


27 


K KK au NW. 


AA. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


27 


28 


G SW. 


G SW. 


G W. 


G W. 


Gouvert. 


Gouvert. 


28 


29 


Aucun nuage. 
K KK NW. 


K W. 


K W. 


G NNW. 


AAW. 


AA. 


29 


30 
31 


KNW. 


KNW. 


G SE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


30 
31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

' 8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt 



NABULOSITt. 

7h 9h 12^ U»" 18»' 21»' 



a, 7 



3,0 



2,9 



3,9 



3,6 



3,8 



INSO- 
LATION. 



l63,5 



0,0 



î,0 
1,0 

«,6 

10,0 



a6,3 



BBHAIOOBS. 



Bruine à i4''et2xK 
% (ine par intervalles. 



• =àI8>>etaI^ 
% la nuit. 
% à partir de 18**. 
% jusqu'à i5^. 

Ondée à i8^ 



u^ partielle. 



^ au NE à 19^. 



â 


NOMBRE 


DE rois QUP. 


LB TENT A 


fit 












H 
■ 






"■** 


^^"" 




^^ 








If 


IfB 


B 


SB 


8' 


8W 


W 


NW 


3 


















6 




5 


12 


1 






I 




9 




7 


i4 






3 


f 




12 




I 


9 






3 


8 


I 


15 






10 


a 


1 


3 


3 


2 


18 




5 


i5 


2 




1 


2 


1 


21 




4 


la 


2 




I 


1 


2 


24 


















Tôt: 




33 


7^ 


7 


I 


11 


16 


6 







NOMBRE DE 


rois 


2 


QUE LB 


CIEL 


A tti 




■^^•fc 


— ''^— 




p 




M 


»; 


M 


1: 


M 
B 


• 


:E 


l 


^1 

e 
I 


« 




10 


••3 

a 
12 


1 

3 


5 


7 


9 


\ 


II 


6 


2 


3 


12 


lU 


5 


L 


2 


14 


8 


\ 


5 


2 


5 


18 


:l 


1 


5 


6 


21 


3 


4 


5 


6 


Tôt: 


1'^ 


42 


>4 


21 


«7 



5i 



NOMBBB DE JOUIS DE 



Pluie 7 

Neige 

GrôTo 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche.... 12 

Brouillard i 

Eclairs i 

Tonnerre 
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M0TBNMB8 TRIHORAIHBS- £N CHAQUE MOIS. 



toBORKt. 



FÉVRIER. 



SEPTEMBRE. 



DÉCEMBRE. 



Pression barométrique (70o"'"H-). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 



Moyennes 32,67 



32,77 
32,59 
33,10 
3-1,86 
32,36 

32,52 

32,72 
32,44 



24,9^ 
^4,94 
25,58 
25,69 

24,91 
a5,29 

25,49 

25,47 



25,29 



28,25 


30,17 


32,7-j 


31,87 


28,06 


3o,3o 


33,00 


3a, 3o 


28,43 


30,76 


33,37 


28,32 


3o,84 


33,17 


3i,a8 


27,80 


3o,3i 


32,66 


3i,85 


28,17 


3o,38 


32,39 


3i,5i 


28,81 


fS 


3», 94 


3i,82 


28,88 


32,9A 


3i,84 


28,34 


30,57 


3a,9o 


3i,93 



32,56 


32,66 


31,73 


3 1,65 


32,76 


32,80 


3iw7 


3i,7i 


33,14 


33,17 


32,20 


32,33 


33,16 


32,99 


32,12 


32,12 


32,77 


32,44 


3i,56 


3i,62 


32,45 


32,23 


31,62 


3i,73 


32,95 


32,66 


32,10 


32,o3 


32,96 


32,77 


32,o3 


32,00 


32,84 


32,72 


31,89 


31,90 



31,87 

3i,74 
32,38 
32, i3 
3i,6i 
3i,79 

32,10 
32,10 



3ï,97 



31,69 
3i,46 

3i,99 
3i,88 
3i,53 
3i,7i 
31,90 
3i,8o 



3i,75 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 31 ,23 



Force du vent (o à 9). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



Moyennes • . 

Moyenne générale de l'année 



1,0 


1,3 


1,0 


1,1 


0,6 


0,4 


0,5 


0,6 


0,6 








°:î 


1,7 


1,0 


0,7 


0,5 


0,5 


0,6 


0,3 


0,6 


1,3 


1,0 


1,2 


1,7 


1,3 


0,9 


1,0 


1,4 


«,« 


0,5 


0,8 


0,9 


0,9 


i,6 


1,1 


1,5 


1,9 


1,7 


1,5 


1,5 


1,5 


0,7 


1,3 


1 , 1 


1,6 


«,i 


1,2 


1,7 


1,8 


1,5 


.,5 


",4 


■,4 


1,0 


1,3 


1,2 


1,3 


1,0 


>i! 


1,4 


1,0 


M 


n,9 


0,8 


1,3 


0,8 


0,8 


1,0 


0,6 


1,3 


1.5 


1,5 


0,9 


1,3 


0,9 


0,6 


0,7 


0,5 


0,8 


t,l 


1,1 


1,4 


1,2 


1 ,2 


0,9 


' i ' 


0,6 


0,4 


0,5 


0,6 


0,8 








1,2 


1,5 


1,2 


i,a 


0.9 


0,9 


1,0 


0,6 


0,9 


1,1 


1,1 


1,3 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



1,1 



Température. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



5**, 18 


5!'84 


6^67 


10*1 67 


i3,o4 


17,00 


20,53 


19,43 


14,75 


11,97 


7^35 




5,74 


5,01 


5,83 


6,92 


10,98 


14,99 


19,34 


22,92 


20,64 


14,95 


11,82 


7,10 


5,42 


7,06 


7'5i 


10,24 


i5,o8 


18,73 


22,95 


27,09 


25,40 


i9,7B 


15,93 


10,21 


8,,5 


10,02 


10,35 


12,29 


16.44 


20,79 


24,31 


29.36 


27,67 


21 ,02 


17,67 


12,56- 


10,48 


9,00 


9,78 


11,54 


15,70 


19,58 


23,68 


27.66 


26,08 


19,97 
17,34 


16,43 


11,20 


•9,40 


6,86 


7.44 


8,67 


13,33 


17,20 


21,42 


24,95 


22,85 


14,22 


9,08 


7,07 


5,75 


6,32 


7,75 


11,36 


14,36 


18,69 


22,14 


20,73 


i5,62 


i3,o9 


7,99 


6,44 


5,40 


5,83 


7,20 


10,96 


i3,64 


17,80 


21,37 


19,65 


i5,i4 


12,70 


7,48 


6,32 


6,79 


7,38 


8,91 


13.07 


16,54 


20,65 


24,50 


22,81 


17,32 


14,23 


9,12 


7,38 



l 10,99' 


11,98 


13,78 


18,94 


22.45 


26,42 


3o,99 


29,33 


23,09 


19, 'I 


13,75 


.1,82 


3,62 


4,09 


5,28 


9,02 
13,98 


11,9» 


16,24 


»9,74 
25,36 


17,81 


i3,27 


10,48 


5,72 


4,01 


7,3o 


8,o3 


9,53 


i7,«8 


21,33 


23,57 


18,18 


14.80 


9,74 


7,91 


13, 4-14 


20,6-11 


18,5-29 


23,4-18 


26,9-31 


33,2-26 


34,5-17 


33,2- 6 


27,9-15 


23,0- 3 


17,5- 1 


14.7-7 


-0,4-19 


-0,3-26 


-1,0- I 


4,2- 1 


7,1- 9 


10,7- 3 


16,1- r 


11,9-25 


7,5-21 


7,2-ioota9 


- 1,0-29 


0,5-1 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 14,06 

Moy: desmax:.. 
Moy : des min : . . 
Moy:max:etmin: 
Max: abs:— Jour. 
Min:ab8: — Jour. 

Maximum absolu de Tannée. — Jour. . 34",5 le 17 juillet. Minimum abs. de l'année. — Jour . . — 1',0 les i mars et 29 nov. 



Humidité relative. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



61,0 
58,7 
55,6 
5i,5 
58,9 
64,7 
64,8 
62,7 



65,3 
62,2 
58,0 
54,8 
56, o 
63,9 
69,7 
68,8 



Moyennes....... 59,7 62,3 

Moyenne générale de Tannée 



74,1 


74, a 


69,8 


72,0 


62,5 


62,1 


55,8 


61,2 


59.9 


63,. 


70,3 


69,9 


74.3 


77,4 


75,8 


79,3 


67,8 


69,9 



76,3 


84,9 


71,7 


72,8 


76,9 . 


78,. 


75,7 


70.4 


78,3 


67,3 


71,5 


75,2 


74,6 


74. a 


62,1 


68,2 


62,5 


58,8 


62,4 


68,0 


66,0 


52,7 


64,0 


59,6 


55,0 


58,2 


65,5 


65,4 


56,. 


66,7 


57,7 


55,6 


02,8 


,69,9 


69,8 


64,3 


70,1 


64,5 


67,0 


69,2 


76,3 


77,3 


74.8 


79,4 


71,5 


70,5 


76,0 


79,7 


80,4 


77,8 


83,0 


69,7 


73,6 


75,6 


78,6 


76,4 


66,8 


74,3 


65,6 


65,6 


69,5 


73,8 


73,2 



74,6 
74,6 
68,8 
68,8 
76,8 
81,6 
77,7 
74,9 



74,7 
68,6 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
2i 
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Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre... 
Novembre. 
Décembre. 

Année .... 



NBBULOSITÊ 


INSOLATION 


moyenne 


- -^.^^ 


"— *"^ 


entre 
T"» et 21^ 


en 
heures. 


en 
fraction. 


4,5 


119,6 


. 0,42 


5,8 


io5,3 


0.35 


5,7 


146,3 


0,40 


6,1 


^07,9 


0,52 


4,5 


3i3,2 


0,69 


4,9 


280,8 


0,61 


a»» 


356,6 


0,77 


2,6 


33r,3 


0,77 


4,1 


248,7 


0,67 


4,9 


175,4 


0,52 


3,5 


181,0 


0,63 


3,3 


i63,5 


0,60 


4,3 


2619,6 


o,58 



PLUIB 

on 
milliin. 



39.9 
9^' 
70,5 

22,5 
0,1 

56,8 

5i,8 
59»3 
16,0 

22,3 
26,3 



459,7 









NOIIBIIK OK JOURS DE 
















CELÉC 




Pluie. 


Neige. 


Orôle. 


Grésil. 


Brouill. 


blanche. 


à glace. 


Éclairs. 


6 











2 


9 


j 





12 


2 





1 


5 


3 


2 





12 








I 


1 








3 


9 


o 








5 








2 


6 











9 








I 


7 











6 








6 


3 











2 








10 


7 





3 














7 


6 











2 








8 


6 























4 





I 


• 





5 


< 


2 


7 











' 


12 





1 


85 


2 


4 


2 


33 


^9 


7 


40 



Tonnerro. 



37 





NOHBRB DB FOIS 




QUE LE CIBL A Ètt 




QUE LE TBNT A tlt 




Clair. 


Peu 
nuageux. 


Nuageux. 


Très 
uuageux. 


Couvert. 


N 


NE 


E 


SK 


S 


SW 


W 


NW 


Calme. 


Janvier 

Février 

Mars 


41 

20 

3o 

8 

25 

i5 

78 
75 
3i 

27 
5i 

7^ 


• 45 
37 
39 
36 
56 
5f 
63 
53 
62 

52 

55 
42 


27 
26 

25 

40 
44 

4« 

^9 
26 

34 
3i 

25 

a4 


48 

49 
41 
68 

44 

•5i 

i5 

36 
44 
37 
ai 


25 

42 
5i 
28 

«7 

i5 

1 

10 
»7 

32 

12 
^7 


4 
4 

2 

4 
2 
2 
5 

2 
2 



36 
3o 
21 

39 
i5 

3 
i3 
i5 
i8 
i5 

8 

TX 


82 
68 
83 

59 
55 

73 
60 

34 
69 

52 

<34 

72 


10 
3 
6 

10 
5 
6 

23 

i5 

• 4 
i3 

5 
7 


I 

2 

I 

4 
2 

I 
3 
2 
I 

2 
I 
1 


7 

17 
i3 

^7 
53 

«7 
20 
22 
i5 
17 
»7 
11 


14 

37 
22 

«9 
17 
3$ 

39 
21 
10 
«7 
19 
16 


1 1 
3 

7 
8 
5 
3 

7 
2 
3 
5 
5 
6 


83 
68 
95 
7» 
9a 
loi 
81 

l32 
1 10 

63 

59 
5i 


Avril 


Mai 


Juin 


Juillet 


Août 


Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 


Année 


473 


591 


379 


476 


277 


27 


235 


771 


1 17 


21 


236 


265 


65 


1007 









ANNÉE 1905. 



Ott. de Niée. — XIII. 



l5 



lU 



JANVIER 1905. 



i 




BAROMtTBE i 


i ztio 


(700- 


-+). 








TBMT (DIBBCnON 


BT TITBtSB 


PAB SBCORBB). 






3»» 


6' 


9^ 


12^ 


\b^ 


«k 


21^ 


24^ 


Moy. 


3^ 


6^ 


9^ 


12'' 


15^ 


18^ 


21^ 


24^ 


Max. 
àm Joar. 
















m 




■ 


m 


m 


■ 




■ 


■ 


n 


^ 


l 


M,3 


M,8 


24,0 


26,4 


26,8 


a8,i 


29*9 


3o.7 


26,38 


2»7 


B 


4,8 


B 5,8 


B 3,5 


w 3,5 


w 


5,5 


w 7,0 


4,4 


11,8 


2 


3x,x 


3l,3 


3i,8 


32,} 


32,3 


33,8 


33,2 


33,0 


32,24 


5,4 


B 


7,5 


B 7,6 


w 3,5 


w 5,0 


Cal 


0,0 


Cal. 0,0 


0,0 


8,0 


3 


IS;S 


34,4 


35;5 


35,5 


35,3 


35,7 
35,5 


36,6 


367 


lïil 


0,0 


£al 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


0,0 


4,0 


4 


35 J 


JJ:3 


35,5 


35,2 


36,2 


36,; 


ti 


B 


5o 


IfB 5,8 


Cal. 0,0 


w 3,8 


B 


1,0 


B 2,2 


5,2 


7^5 


5 


35,1 


34,5 


33,2 


32,3 


3a, 


3o,8 


28,5 


IVM 


K 


4.7 


« 4,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


t,0 


NB 5,0 


2,1 


2;? 


6 


a6,9 


»7,3 


a8,o 


28,0 


li:t 


ï6,6 


26,3 


l4,9 


0,9 


3IW 


»,î 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


3, a 


Cal. OyO 


4,8 
5,0 


7 


^^\l 


M, 8 


22,9 


43,1 


Î7.« 


3o,q 


T2,0 


25,78 


0,9 


ww 


1,5 


NW 7,4 


NWi4*3 


NW 7,0 


NB 


4,3 


B 6,0 


17,0 


8 


3-f,o 


36,3 


4?:^ 


iii,8 


Aî,8 


44,7 


1^:1 


40,-3 


^'2 


w 


»,7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 1,2 


Cal. 


0,5 


" S'a 

w 3,8 


5,7 


7,6 


9 


h 


i5:J 


4o,8 


h 


t?:s 


4i,^o 


x,Ô 


Cal. 


0,0 


B 3,8 


w 3,6 


W 9,0 


w 


4,8 


6,0 


9,4 


10 


29.7 


32,1 


33,3 


38,3 


33,64 


0,0 


B 


3,5 


8W 4,1 


E 7,5 


Cal. 


0,0 


1 4,5 


4,6 


H,I 


11 
12 


38:? 


M 


&2 


i;:; 


îr. 




ll;l 


^2 


4o,io 
36,43 


',2 

5,3 


B 

B 


4:1 


» 4.5 

Cal. 0,0 


Cal. 0,0 
Cal. 0,0 


tw 3,0 

Cal. 0,0 


tw 

B 


1.8 
3,8 


sw 3,0 

B 5,2 


1,2 

i:2 


kl 


13 


m 


36,3 


ÎV.Ï 


3t,2 


S;! 


Si 


36,58 


4,5 


B 


i;» 


nn 5,4 


B 8,3 


NW 3,2 


Cal. 


0,0 


e 1,8 


7»8 


14 


3418 


35,0 




3S,î 


35,21 


4,5 


NB 


Cal. 00 


B 10,0 


B 


6a 


B 4,fi 


3,8 


i:(5 


15 


33,8 


32,9 


33,3 


33 . 


32,'3 


3a,6 


33 t 


33,8 


33,11 


3,8 


B 


88 


B i5;6 


B 12,0 


t 8,0 


B 


73 


B 11,0 


tï 


16,8 


16 


34,0 


34,2 

2é\s 


35,6 


35 j 


34,4 
«9»3 


34.» 


33,3 


32.2 


34,14 


5,6 


B 


ii 


« 4,6 


B 3,7 


B 6,8 


B 


V,0 


NB 5,0 


x3,3 


17 


a8,8 


25,8 


a», 5 


17,6 


18,0 


18,4 


22,11 


3,6 


B 


lIB 11,0 


NW 16,0 


NB 12,2 


B 


8,8 


NB 9,2 


10,1 


11,8 


18 


18,6 


»9i3 


20,6 


H,I 


20,2 


»a,o 


22,3 


22,2 


20,88 


10,2 


B 


4,5 


B 4>2 


Cal. 0,0 


CaL 0,6 


B 


i,a 


NB 7,0 


4,0 


i3,o 


19 


33,2 


24 I 


25,5 


S:f 


m 


ï8,7 


29,8 
35,5 


3o,6 


ii:'à 


4,6 


IIB 


1.8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 


7> 


« Pf7 


0,0 


8,6 


20 


3i,4 


32,4 


33,0 


34,9 


35,4 


0,0 


Cal 


0,0 


B 4,2 


Cal. 0,0 


B 1,0 


Cal. 


0,0 


• 4,2 


5.2 


8)5 


21 


35,4 
38,4 


35,1 


35,9 


36,0 


36,0 


37,0 


37,8 


38,2 


36.43 
40,33 


a 


B 


3,3 


Cat 0,0 


Cal. 0,0 


HB 6,4 


NB 


3,5 


B 3,8 


i:s 


10,2 


22 


38,5 


39,7 


40,0 


40, î 


41, j 


4» ,9 


42»7 


B 


3,0 


B 1,8 


Cal. 0,0 


B 5,1 


B 


3,8 


B 5,0 


8,2 


23 


02,9 


n3,5 


44,7 


4^i9 


M'^ 


fe 


44,4 


44,2 


Zi .4 


0,0 


B 


a 


B 6,n 


Cal. 0,0 


: î:t 


Cal. 


0,6 


B 4,6 
B 6,0 


53 


11,2 


24 


44,2 


44," 


L,5 


43,» 


42,8 


42,9 

40,4 


03,59 


3,0 


SB 


KB A,é 
B 4,6 


"4:? 


B 


5,0 


4.2 


9.0 


25 


ra,3 


41,8 


42,2 


42,1 


4i,j 


Zi,3 


41,1 


ii,b3 


4>a 


B 


a 


iw 5,5 


•w 


',» 


Cal. 0,0 


0,0 


9,0 


26 


k 


36,8 


35,8 


33,5 


3a,6 


J3,3 


4i,8 


36,8 


35,35 


0,0 


IfB 


Cal. 0,6 


Cal. 0,0 


B 6,2 


B 


6,3 


^ 7,7 


6,2 


8;; 


27 


39,5 


il, 2 


H 


4i.4 


i|i,i 


44.4 
41,4 


io,86 


5,8 


NB 


8,1 


NB 5,5 


sw 4, fi 


SB A,4 

B 6,7 


NB 


n 


l'U 


4,6 


28 


,M»,5 


42,4 
41,4 


ii^,0 


h 


J3,5 


235 


,334 


5,8 


B 


2,r 


■B 3,4 


SB 7,1 


B 


0,6 


i:5 


29 


44,3 


^4,8 


-4,5 


3o,o 


1:^ 


,3,^ 


5,0 


B 


3,r 


B 3,0 


CaL 0,0 


w 1,2 


w 


w 2,1 


3,8 


30 


40,3 


*9»7 


:o,6 


38,8 


U,6 


36,2 


ki 


tt 


B 


S:! 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


w 1,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,6 


6;o 


6,0 


31 
Moy: 


35,7 


35,5 


36,0 


35,0 
35,43 


34.3 


34,8 


36,3 


37,5 


RB 


NB 4,8 


NB 3,3 


w 4,5 


w 


3;3 


NB 1,2 


2,1 


810 


34,94 


34,66 


35,41 


34,93 


35,28 


35,77 


35,72 


35,a7 


3,é5 


3,94 


3,90 


3,07 


4,27 


3,29 


4,07 


3,99 


• 



î 






tbmpBbatorb. 






■UMIDITB RBLATITB. 




i 


3^ 


6" 


9* 



12* 




15^ 


.IS"- 


21^ 


24^ 


Moy. 


MiD. 


Max. 


Moy. 


S"" 


6* 


9»' 


n^ 


IS"" 


18^ 


U<- 


24' 


Moy. 














































1 


-b 


a, a 


0,4 


0,0 


0,6 


-2.4 


-3,3 


:i:ï 


- 0,35 


- 0,2 


5,7 


2,^5 

- 2,80 


a 


5a 


1! 


54 


49 


58 


5t 


5q 


53,6 


1 


2 


-6,1 


-3,8 


0,6 


0,6 


- 1,8 


-3,0 


.268 


.4,0 

- 0,4 


l\î 


66 


iï 


79 


92 


70 


'C 


70,8 
68.0 

'?'! 
lïi 

63,4 
71,6 


2 


3 


-».5 


-3,0 


-.,3 


2,0 


2,2 


0,2 


-0,8 


- a,o 


-0,65 


- 0,35 


69 


7a 


81 


Si 

85 


il 

84 


3 


4 
5 


-v,i 


-a,5 
a, a 


0,0 

5,8 


K 


^;s 


0,8 
2,7 


vi 


14,2 

5,4 

4.4 


l:Ê 


i:l 


o,4o 
4.10 
5,35 
12,60 


80 

68 


l\ 


n 


62 


il 


4 
5 


6 
7 


6,6 
8,4 


.i:i 


16,2 

9,6 
II, b 


*'2 
«9,6 


•8,7 


x5,4 


6,0 

",7 

i:f 


6,74 

i4,9« 

9.89 

8,20 


4,4 
7,4 
5,0 


9.5 
20,8 


P 
85 


n 


^ 


il 


s 


67 

3o 


6 
7 


8 
9 


tl 


1:1 


ia,5 


i4.« 
ia,7 


ii 


i5,4 

>2,9 


ii,4o 
8,95 


64 


i\ 


f. 


-5 
-5 


8a 

4 


^ 


t 


8 
9 


10 


sis 


3,6 


10,3 


10,3 


10,7 


7»2 


5.7 


7» «9 


2,4 


12.0 


7,20 


88 


75 


Tt 


46 


76 


78 


10 


11 


i,6 
a, 3 


4,0 


5,6 


10,6 


8.0 


5,8 


P 

5,a 


3,7 


5,83 


2.7 


IX, « 


6,90 


i 


1' 


67 




5o 


70 


7? 


83 


68,8 


11 


12 
13 


a,i 
1,3 


5,3 


9.» 
10,5 


«.7 


4,0 
5,6 


i]î 


t:îs 


2,0 


10,2 
12,0 


6,10 
6,55 


i 


^ 


U 


t 


80 
38 


74,0 
67.0 


12 
13 


14 


î'î 


l:î 

- a,o 


9.5 


7.0 


3.6 


6«9 


2,0 


1.3 


6,65 


II 

63 


lu 


1? 

«7 


61 


«7 


73 


5i,4 
74,5 

60,3 


14 


15 
16 


3,6 
- ',3 


-?:2 


o,a 
0,5 


■oM 


.1,4 
0,6 


-"'2 

-0,4 
0,3 

a.4 


- 1,0 
0,4 


0,85 
-0,43 


0,0 
- 3,0 


a, 5 


2,10 

- 0,25 


s 


è 


8l 


!? 


It 


15 
16 


17 
18 


0,1 


0,1 
»," 


\i 


..4 

5,0 


1:3 


'4 


3.1 


V^S 


- 2,0 
0,0 


a,6 
6,4 


o,3o 

3,20 


ts 


h 


97 

73 


U 


8a 
35 


V, 


n 


80 

55 


17 
18 


19 
20 


4,5 
5,0 


i:o 


Ç.3 

9i2 


6,0 

8,8 


5,9 
7.0 


6,a 
4,» 


\:. 


5,43 
6,!»9 


3:? 


10,6 


6,95 


5o 
58 


64 


s 


2? 


S 


§ 


55 
74 


58,5 
65,5 


19 
20 


21 


3,« 


4.3 


4,3 


10,8 


8,3 




3,1 


6,0 


5,73 


2,2 


11,0 


6,60 


66 


65 


66 


57 


68 


76 


82 


58 


S:; 

64,3 


21 


22 
23 


3,1 


».4 


T.i 


8)8 

J:i 


i',6 


û 


«»9 

- 0,1 


'9:? 


Si" 


^ 


61 
63 


û 


n 


II 


66 


22 
23 


24 


6,3 


2;t 

5,9 


10,4 
11,5 
10,2 


h 


5a 


7,00 


3,1 


11,5 


530 


58 


V 


72 


67 


if 

67 


74 




69,0 


24 


25 
26 


4.» 

3,7 


t^ 


î;l 


li 


4.8 
5, a 


,,06 

6,10 


3,5 
1,8 


12,6 
11,8 


é,o5 
6,80 


Ê 


l\ 


77 

ï 

52 


69 

7» 


n 


^ 


80,9 


25 
26 


27 
28 
29 


3.9 
'4 


a,8 


4,6 

8.4 


8,6 
10,6 


^■1 

9.5 


3,6 

3,3 


?:3 

'«.7 


a,i 
10,4 

3,é 


4,26 
3,65 
7,86 


lin 
0,0 

0,6 


ti 

12,0 


5,40 
6,3o 


67 


5i 
56 


^ 


5i 
68 
69 


i 


60 

85 
48 


27 
28 
29 


30 


n,3 


8,3 


ia,ï 


l5,2 


■ 1,4 


5,7 


9^63 


81 


l5,Q 

x3,8 


12,00 


4a 


4o 


if 


28 


63,4 


û 


Û 


67,1 


30 


31 

Moy: 


4,3 
3,53 


5,a 
3,a3 


8,1 


.3,5 


10,8 


6,8 


sli 


4:9 


7,39 


3,6 
«,19 


8,70 


98 


65 


45 


62,9 


31 
Moy: 


5,38 


8,25 


7,35 


5,01 


3,81 


3,38 


4,99 


9169 


5,44 


65,7 


65,0 


62,5 


58,. 


,.,5 


71,0 


68,3 


65,7 
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FOlMff ET DIRECTION DBS NDAGBS. 








1 








.,,^__ 






1 


7^ 


9^ 


12^ 


U»» 


18^ 


21^ 


1 


Nimbas du SW au SE. 


Nimbus au S. 


e au S. 


CauS. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


1 


o 


Aucun nuage. 


KSK. 


Aucun nuage. 
AA unif. 


c h. SW. 


C AA, 


e AA. 


2 


3 


AA uaif. 


AA unif. 


Aucun nuage. 


C E. 


C E. 


• 3 


4 


Fracto-stpatus. 


Kh. N. 


K. h. N. 


Aucun nuage. 

KK WSWÎ C ESE. 


KKNW. 


KKW. 


4 


5 


KK SW. 


KK unif., G SE. 


KK unif., C SE. 


CNNE. 


Couvert. 


5 


6 


KK W. 


KKW. 


KKW. 


KK W. 


AA. 


AA. 


6 


7 


K au SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


7 


8 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


8 


9 


Aucun nuage. 


K ENE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


9 


10 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


CSW. 


Aucun nuage. 


KK WSW. 


AA. str. moy. W. 


10 


il 


^c't!^ 


K légers. 


K légers, 
ce W. 


KNNE. 


C ESE. 


C h. E. 


11 


n 


ce W. 


Aucun nuage. 


Stratus S-SW. 


Stratus S-SW. 


12 


13 


K au SW. 


K au SW. 


K SW. 


Aucun nuage. 


KK h SW. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 
Nimbus ESE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


CE. 


C SE. 


li 


15 


Nimbus SE. 


Unif gris. 


Unif. gris. 
A WSW. 


Unif. gris. 

AA WSW, C SW. 


Unif. gris. 

C ssw. 


15 


16 


AA unif. 


AA unif. 


A A unif. 


16 


17 


Unif. gris. 


Unif. gris. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Couvert. 


17 


18 


AA unif. 


AA unif. 


AA unif. 


AA unif. 


C ENE. • 


C ENE. 


18 


19 


Unif. gris. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


C ENE. 


e ENE. 


C ENE. 


19 


20 


AA unif. 


A A unif. 


C E. 


C E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


AAE. 


A ce E. 


A ce E. 


A ce ESE, C ENE. 
C h. WSW. " 


C E. 


C E. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
A AA WSW. 


Aucun nuage. 


AASW. 


AASW. 


22 


23 


AA. 


AA str. uipy. WSW- 


AA str. moy. WSW. 


essE. 


C SSE. 


23 


24 


C ENE. 


C ENE. 


K NE. 


Stratus moyen W. 
AA W, C E. 


C WSW. 


C stratus moyen. 


24 


25 


c ce WSW. 


C ce WSW. 


C ce WSW. 


e E. 


Stratus E. 


25 


26 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K h. W. 


Aucun nuage. 


C SW. 


26 


27 


C au SW. 


C au SW. 


Aucun iviage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK SW-W. 


Aucun nuage. 
KK SW-W. 


27 


28 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


28 


29 


KNE. 


K ENE. 


KENE. 


KENE. 


KK ENE. 


KK nnlf. 


29 


30 


Aucun nuage. 


KN. 


KN. 


KNNW. 


KKNW. 


KKNW. 


30 


31 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KNW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


31 



S 




MÉBDLOSnrA. 






INSO- 
LATION. 


• 




RBIIAmOOBS. 


«S 






























PLOlB. 


NOMSaS DE FOIS QUE LE VENT A ttt 


a 


7^ 


9»' 


12»» 


14^ 


18»» 


21^ 








■ 










h 


lom 




















• 


1 


4 


a 


3 


1 








«1 




Gelée. 




If 


NB 


B 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


a 


2 





I 








a 


6 






Très forte gelée. 




















<3 


3 


9 


5 


a 





§ 


I 


°4 






Forte gelée. 






















4 







P 





8 






Forte gelée. 






















5 


8 


9 


8 


8 


3 


10 


'4 

7.3 

7,4 
7»« 






Qelée. 


3 




















6 
7 


7 
a 


7 




9 




10 



6 

I 


5 








immJ 


6 
9 




6 

6 


:? 


1 
t 






I 
I 


a 

I 


3 


8 


























12 




a 


6 


I 




a 


a 


a 


i6 


9 


G 


X 


















tm^ 


15 




a 


10 


I 




a 


8 


a 


6 


10 








a 





4 


a 








18 
21 




4 
7 


i5 






a 


ï 




8 
5 


11 


I 


4 


a 


4 


1 





7,0 






, , 


24 


















12 
13 


5 

i 


3 


3 

I 









a 




7,3 






CI 




























14 














6 


3 


l\^ 








Tôt: 




a6 


7« 


4 




7 


«9 


7 


47 


15 
16 


9 
9 

10 


fO 
10 


10 

9 

10 


10 

5 


10 
10 


10 
10 


0,0 

a. I 


0,5 


-X- à partir de lo^. t. laj., gelée les. 
Gelée. 






















17 


10 


10 


10 


10 


0,0 


8,6 


•X- le m., • et -X- fondue tout le j. 
^:iàia>'. 












18 


9 


9 


10 


î 


t 


6 


0,0 


1,8 






NOMBEE DE FOIS 






19 


10 


10 


10 


6 


0,0 




I^mi 


S 


(3 


OE LE CIEL A tlt 






20 


9 


9 


3 


a 








3,8 






U-l 


S 




g 


M 


^ 


,: 


NOMBBE DE JOUIS 


DE 


21 
.22 


6 




7 



3 


3 




6 




3 

I 


o 

I 


1:1 








H 

B 


1 


1 

• 


e 


1 






23 


I 


5 


l 


9 


6 






Geléo. 


















24 
25 
26 
27 
28 


8 


6 


6 
3 


t 


t 


i:t 






U-l 


7 


10 


6 


Ï 


t 


a 


Pluie . . . ". 


3 


9 


1 


1 






CI 


9 


9 

10 

i5 


7 

10 

3 




Neige 


3 


2 



















I 


X 


a 


7»9 
7,9 

T.O 






k-ll 
Gelée. 


12 
14 


3 
5 


î 


1 


Grôle 

Grésil 


X 


29 
30 
31 


4 




4,0 


6 

4 



4,1 


6 

7 

3,6 


6 
4 



"m 


8 

I 



3,8 


5 




3,5 


il 








18 


H 


1 1 


3 


6 


H 


Gelée 


â 


5,5 
5,8 
8,i 






Immt 


21 


II 
63 


7 

44 


7 
^1 


a 
3a 


4 
ao 


Gelée 
Broui 
Éclai 
Tonn< 


blanche. . . . 

llard 

rs 


Moy: 
Tôt : 


i55,9 




Tôt: 


jrre 


10 


»9 
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i 


BABOHtniB 


A tÉRO. (700 


-+). 






tlRT (DUICTION I 


IT TITBStB 


PAB tBCONDB). 






3*» 


6^ 


9'' 


12»- 


15^ 


IS' 


21»' 


24" 


Moy. 


3^ 


6' 


9'' 


12'' 


15»» 


18" 


21" < 


24" 


Max. 
d. jo«r. 


















■ 


m 


m 


■ 


m 


■ 


m 


n 


m 


1 


38,3 


38,2 


38,1 


36,8 


35,6 


34,. 
33,5 


33,6 


fà 


36,39 
34180 


4i3 


NB 1,2 


Cal. 0,0 


w 6,0 


SB 1,2 


Cal. 0,0 


B 5,2 


0.0 


t;i 


2 


36,2 


35,9 


36,0 


35.3 


33,9 


33,0 


»»a 


Cil. 0,0 


B i;5 


w 4,3 


w 4,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


4,3 


3 


3x,6 


3i,o 


3i>9 


33,5 


34,7 


36,7 


38,6 


'0,4 


»,4 


B 4,0 


Cal. 0,0 


SB 5,0 


8B 1,5 


Cal. 0,0 


B i„3 


0,0 


S»i 


4 


-o,o 
i 1,6 


-0,8 


i 


M 


u2,7 
M1,X 


M,é 


4''? 


4«,9 
il. 2 


41.7 


Al, 78 
41,21 


4,0 
:;8 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


w 2,4 


w 5,6 


Cal. 0,0 


B 3,3 


?'2 


6,8 


5 


42,3 


i 


1,2 


,0,5 


40,6 


43,J 


« 4.6 


■ 4,3 

B 4»0 


NB 1,2 


tw 1,2 


tw 3,0 


tw 5,3 


il 


7»i 
^,9 


6 


4x.8 


i 


''1 

12,3 


3,9 


i3,6 


10, s 


m3.7 


43,28 


0,0 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


•w 3,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


7 


i3,o 


^2,2 


i 


' "»2 


40,4 


40,2 


39,6 


il,24 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


W ^1,0 


flw i ,6 


Cal. 0,0 


NE 4,2 


6,3 


8 


38,6 


38,1 


% 


t8,5 


38,3 


38,0 


58,3 


38,2 


397« 


38,4m 


6,7 


B 6,3 


B 6,0 


« i|,5 


K 1,2 


B 1,8 


0,0 


7,5 


9 


S;l 


39,0 


3<,,8 


39.8 


3g, 


39.4 
39,5 


l|;ï 


40,3 


39.5é 


5,0 


B 4,6 


NB 5,0 


K 12,3 


B i3,8 


B 3,5 


NE 5,4 

w 7,6 


5,0 


"7,9 


10 


40,3 


40,5 


40,5 


39.3 


39,9 


39,94 


4,0 


B 2,4 


Cal. 0,0 


8W 3,8 


tw 4>o 


Cal. 0,0 


5,8 


8,0 


U 


38,3 


27ti 


r.:i 


35,7 


33,9 


33,6 


33,4 


33, A 
34,2 


35,20 
32.16 


7.« 


B 3,3 


B 2,8 


w 3,3 


sw 3,5 


Cal. 0,0 


B 5,8 


4,7 


7,7 


12 


3a, 3 


3i,6 


3i,. 


3o.i 


3»,4 


33,6 


*>7 


B 5.2 


ftw 5,3 


tw 4,3 


tw 2,4 


tw 1,8 


?:« 


2»' 


13 


35,a 


35,5 


36,a 


36,5 


37,5 


39,0 


is:§ 


io,3 
36,8 


3^,51 
30,26 


i\é. 


« 9»a 
« 4,5 


B 6,8 


B 11,0 


B i3,8 


nm 3,7 


.^w 5,7 


16,0 


« 


3^;? 


Ui 


39.3 


39.0 


^?:2 


b^l 


6,0 


■ 4.3 


w 3,0 


w 4,4 


w 5,2 


E n,2 
B 5,4 


7.3 


8,4 


37.4 


37,3 


37,5 


38,2 


39,' 


37» 49 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


w ,8 


itw 3,9 


Cal. 0,0 


0,0 


8,9 


16 


39,5 


ÏVs 


40,9 


40,6 

k 

32,8 


4o.i 




i?:l 


36,9 


m 


0,0 


B 5,6 


B 4.0 


SB i ,5 


SB 3,0 


B 3,0 


B 3,0 


i.» 


7, a 


17 


36,2 


38,0 


3i.5 
35,7 


3,0 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


B Lo 


1 4,3 


Cal. 0,0 


E 5,0 


6,0 


7»« 


18 


lï:. 


35,1 


37,1 


35,60 
30,98 


4,0 


B 5,0 


w 3,8 


w ; ,0 


w A,o 


Cal. 0,0 


w 3,5 


0,0 


7,» 


19 


34,3 


'9i7 


27,8 


21, il 


35,1 


0,0 


w 6,5 


w 3,4 


w 4,0 

NB 8,1 


w 4,0 


« 4.7 


B 3,0 


3,J 


7'? 


20 


«3,9 


22,3 


»i,8 


21, I 


ïo,7 


^ÎO.4 


î.,8 


21,70 


>.» 


NB 3.0 


NB 3,7 


NB 12.0 


NK 11,7 


NB 4,0 


4,8 


iS,3 


21. 


20,8 


22,3 


M,6 


23,6 


»4,5 
î5,i 


25,1 


34 >4 


i3,i 


23.30 


5,6 


B 5,6 


NE 7,0 


NB 6,0 


NB 8,0 


B 4,0 


E 5,0 


0,0 


20,0 


22 


22.6 


23,0 


M,7 


254 


25,2 


",9 


»6,. 


»4,75 


Ï.4 


Cal. 0,0 


NB 4,5 


« i ,0 


E 9,0 


w 2,J 
K 7,5 
tw 6.2 


0,0 


12,6 


23 


26,2 


26,6 


S7,» 


27,8 


ï8,i 


28,8 


3o,o 


3o,6 


28,16 


6,0 


B 6,5 


B 4,0 


B 2,0 

tw 5,0 


5,» 


11,0 


24 


30,T 


3o,8 


3i.6 


3.,8 


»8,3 
ï5,9 


3l,2 


3i,7 


3.,7 


31.36 


5,0 


B 3,0 


vr 1,8 


w ; ,2 


8W 7,6 


1,D 


9,7 


25 
26 


3i,i 
256 


3i,o 
25,8 


3o,8 
ï6,4 


26,5 


28.1 

26,4 


a6,Q 
26,5 


^:î 


291" 
26,18 


5,8 
0,0 


Cal. 0,0 
W 1,0 


Cal. 0,0 
w 1,5 


w &,2 
w l ,0 


w 5.0 
Cal. 0.0 


W 1,2 

Cal. 0,0 


w il,0 
NB 4,0 


11,2 
8,6 


27 


25,6 


25)2 


a5,o 


23;2 


JI,0 


20,2 


19)9 


«9»7 


22,48 


5,> 


Cal. 0,0 


« .4,0 


: b 


nÉ 6,0 


tw 3,2 


tw 2,0 


6,0 


t:i 


28 


19.» 


33,68 


îo,4 


20,6 
33,92 


ao,3 
33.19 


20,8 
33.34 


21,0 
33,54 


21,0 


20,28 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


3,3 


Moy: 


33,86 


34 


," 


33,60 


33,66 


3,52 


2.9" 


2,84 


4,5. 


5,o5 


a,4a 


4,02 


3,59 


• 
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i 




rOlMB KT DIRICTION DBS MOAGBS. 


i 


7* 


9»' 


12^ 


14^ 


18» 


21«. ' 


1 


AA. 


KK unif. 


KK unif. 


KKunif. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


1 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA. 


G SW, G inf. SE. 


Aucun nuagtt. 


Aucun nuage. 


2 


3 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun ouage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus h. S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun nnage. 


G SE. 


K NE. 


KNE. 


K NE. 


5 


6 


Stratus E. 


Stratus E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus SSE, 


Aucun nuage. 
Stratus SSE. 


6 


7 


Aucun nuage. 
Stratus ESE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


GE. 


7 


8 


G SE. 


G SE. ^ 


KK W. 


Stratus E. 


Stratus E. 


8 


9 


Aucun nuage. 


G ESE. 


G ESE. 


G E. 


G SE. 


Aucun nuage. 


9 


10 


AAE. 


AA ENE. 


G h. SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


10 


It 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AANE. 


AANE. 


AANE. 


11. 


12 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. . 


Aucun nuage. 


G E. 


GE. 


12 


13 


ce W. 


GG str. moy. WNW. 


Nimbus E. 


Unif. gris. 
AA nSw. 


GNW. 


Aucun nuage. 


13 


14 


AAN. 


AANW. 


Aucun nuage. 
AA h. NW. 


GSW. 


Aucun nnage. 


14 


15 


Aucun nuage. 


AA h. N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus SW. 


15 


16 


Stratus E. 


Aucun nuage. 
Stratus SW. 


Aucun nuage. 
Stratus SW. 


Aucun nuage. 


Stratus E. 


16 


17 


Stratus SW. 


G W, nimbus ENE. 


G W. 


G SW. 


17 


18 


Stratus SW. 


G E, stratus S. 
AGCW,str.moy.SW. 


A ENE. 


A ENE. 


AA NE. 


AANE. 


18 


19 


ce stratus moyen W. 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


Stratus moyen W. 
Nimbus SE. 


Stratus moyen W. 


19 


20 


G NE. 


Aucun nuage. 


Nimbus à E. 


Nimbus, G SE. 


Brouillard. 


20 


21 


Nimbus ENE. 


Nimbus NE. 


G et Nimbus ENE. 


Nimbus, G ENE. 


G et Nimbus ESE. 


G et Nimbus ESE. 


21 


22 


Nimbus SE. 


Brouillard. 


G E. 


C et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


Gouvert. 


22 


23 


G et Nimbus NE. 


G et Nimbas ENE. 


Gouvert. 


Brouillard. 


G SE. 


Nimbus ESE. 


23 


24 


G et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


C et Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


24 


25 


Aucun nuage. 


KK au SE. 


KKSE. 


AA KK SE. G E. 


CE. 


GE. 


25 


26 


G SW. 


AAunif.,GW,str.E. 


AA unif.. str. SW. 


AA, str. WSW. 


Stratus SW. 


Stratus SW. 


26 


27 


G WSW. 


A G WSW. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW 


Nimbus SE. 


Unif. gris. 


27 


28 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nnage. 


AA h. SW. 


Aucun nuage. 


28 
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1 
2 
3 


7 





8 





4 

I 



l 














5,0 
8,1 
8,3 




1— j 




H 


IfB 


B 


SB 


s 


8W 


W 


NW 
























4 




















8,3 




i-j 
























5 










I 


I 


2 


8,3 




t_, 


3 






















6 


9 


5 





o 








7>' 




1— 1 


6 




a 


i4 








a 




10 




7 
8 
9 




9 






8 

2 




4 


I 
5 
6 


7 
9 
I 


5 

7 




8,3 




I-.J 


9 
12 
15 




î 

3 


10 

8 
6 


a 
3 




I 

a 

. 6 


4 

la 

7 


I 


9 

X 

a 




10 


2 


4 














8;6 




1— 1 


18 
21 




2 

4 


6 
la 








a 

4 


I 
I 


i3 
3 




11 


o 








I 


3 


1 


8,0 




I-.J 


24 






















12 








o 





l 

2 


5 


8,6 




I-.J 
























13 
14 


8 

I 


6 

4 


9 




10 
2 






li 


0,0 


* à i5S gelée. 
Gelée. 


Tôt: 




18 


56 


5 




'7 


3i 


3 


38 




15 
16 
17 




3 

10 





9 




I 


0' 

7 
9 




3 
3 




l 


5,0 




Gelée. 
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19 
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21 
22 
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10 


10 

l 

8 


10 

6 


l 


lO 
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10 
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3,0 
0,1 


Oelée^-K-àoS^et-X-àiô»". 
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23 
24 
25 


1 




lO 

8 
4 


10 
10 

8 


l 
l 


10 

7 

l 


0,3 

0,0 

9,4 


4.9 
0.» 


7 
9 
12 


II 
41 
10 


4 

a 
5 


5 
5 


II 

î 


a 
3 


Pluie 
Neige 
OréTe. 






6 
4 
















26 


9 


8 


9 


10 


0,0 


, 




14 




6 


3 


6 


6 


Grésil 


I 1 




27 
•28 


7 




6 




10 




10 



10 



10 



3,0 
9>5 


4,0 


• p.int.io"ao-i4"5o, T SWi3"ao. 

1— 1 


18 
21 


é 

II 


l 


^ 


5 

4 




Gelée. 
Qelée 






6 
II 




blanc! 


le.... 






4,3 


4.0 


3,6 


4.J 


4,0 


3,8 










58 


«7 


a3 


4o 


ao 


BrouU 
Eclair 
Tonne 


lard.. 




3 
a 




Moy: 
Tôt : 


167,0 


21,7 


Tôt» 


s. ... 
rre.. . 
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i 

a 


3»» 


BAIOMÈTIIB 


A ZÉIO (700" 


-+). 


' 


1 VENT (DIRECTIOIf ET VITESSE PAl 


SECONDE ^ 


|. 








6* 


9»» 


12»' 


\b^ 


18" 


21" 


24" 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Max. 

do Jour. 










m 


m 


m 




m 


m 




m 




01 


m 


B 




1 


20,4 


20,2 


19,5 
18,7 


16,0 


14,2 


12,3 


i4,o 


i\i 


16, 5o 


6,0 


E 5,3 


E 6,0 


B 


8,8 


B 10,7 


B 


i3,o 


E 


11,6 


1,2 


'9.4 




2 


i6,a 


17,5 


19,6 

23,1 


23,4 


21,3 


aa,o 


>9»7« 


7,0 


E 3,0 


B 6,0 


B 


8,6 


« 8,7 


B 


li 


B 


3,9 


5,0 


9<9 




3 


22,3 


î;;g 


22,7 


23,7 


^fs 


îl:l 


23,11 


4,0 


E 6,5 


CaL 0,0 


E 


2,1 


CaL 0,0 


B 


Cal. 


0,0 


3,0 


7)4 




4 


22,8 


a«,9 


22,5 


23,6 


25,2 


23,79 


J,5 


E 7,0 


E 6)2 


CaL 


0,0 


E 8,0 


B 


1,0 


B 


3o 


0,0 


8,5 




5 


»7»7 


*7>9 


28,7 


3o.i 


28,5 


28,7 


'ai 


«9,2 


28,71 


3,5 


8W 4,3 


« 2,1 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


CaL 


0,0 


SW 


i;: 


6,0 


n 




6 


«9.7 


3o,i| 


3i,o 


3i,o 


3o,5 


3o,6 


3o,5 


3o'o3 


3,9 


Cal. 0,0 


Xf 


4,8 


MW 5,0 


Cal. 


0,0 


NE 


0,0 




7 


3o,i 


3o,., 


3o,8 


3o,o 

Î7'ï 
35,9 


It'n 


29,6 


>9i4 


29,1 


0,0 


B 3,0 


Cal. 0,0 


8W 


4>o 


sw 1,2 


SW 


6,0 


SW 


5,0 


0,0 


5,7 


• 


8 


28,8 


î8,5 


28,0 


3o,5 


3ï,7 


33,9 


29,81 
34,89 


0,0 


B 6,3 


SB 5,6 


SB 


5,8 


SB 0,0 


SB 


58 


SE 


a 


0,0 


«2,7 




9 


34,5 
33,1 


35.1 


f.',t 


34,7 


34,5 


34,^ 


3i,i 


1,8 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


NW 3,5 


B 


2,4 


B 


0,0 


5,0 




10 


3j,. 


3o,9 


29,» 


3o,4 


3a,i 


33,5 


31,71 


5,8 


E 4,0 


B 4,8 


sw 


6,0 


sw 5,0 


B 


5,0 


SW 


',1 


8,5 


10,6 




11 


33,6 


33,6 


34,5 


35,. 


34,5 


34,5 


34,5 


34,3 


34,33 


4.0 


CaL 0,0 


B 1,2 


B 


3,0 


B 6,0 


NW 


6,8 


Cal. 


0,0 


3,0 


u,5 




12 


33,2 


3»,7 


32,3 


32,2 


20,6 

28,1 


m 


18,8 


28,7 


3o,8A 
28,73 


7.5 


B 3,5 


B 2,4 


B 


n 


SB 10,0 


B 


6,6 


B 


2,1 


0,0 


10.2 




13 


28,1 


»8.; 


28,8 


28,4 
27,6 


»9.6 


27,8 


0,0 


B 5,0 


Cal. 0,0 


W 


w 6,0 


."(B 


7> 


Cal. 


0,0 


5,0 


â\ï 




14 


29,6 
28,1 


r^ 


26,1 


»7.o 


»7,9 


28,00 


0,0 


NE 2,1 


« 7,7 

B 2,4 


SW 


8,0 


sw 5,8 


W 


9,0 


NW 


9,8 


1,8 




15 


28.1 


288 


28,2 


»7.6 


ï7,a 


26,9 


n 


7.6 


E 3,3 


E 


5,0 


B 5,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


3,3 


V, 




16 


«5,4 


>i,6 


2j,l 


23,5 


22,5 


"i 

37,0 

»8,8 


aa,8 


22,0 


0,0 


1 2,4 


Cal. 0,0 


B 


5,0 


Cal. 0,0 


E 


3,8 


CaL 


0,0 


0,0 




17 


23,3 


î3,. 


25,5 


26,3 


26,6 


18,3 


28,5 


26,40 


4,0 


«W 1.2 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 


SB 1,2 


Cal. 


0,0 


NB 


,,8 


5,2 


8,9 




18 


28,6 


»9.' 


29i9 


39,9 


?9,4 
3o,4 


a8,6 


291' 


29,18 


0,0 


B 1,0 


Cal. 0,0 


Cal: 


0,0 


w 1,2 


CaL 


0,0 


Cal. 


0,0 


5,0 


8,0 




19 


a9»o 


3?;? 


3o,6 


3i,o 


3i,i 


3i,7 


32,1 


3o,.3 
3i,4o 


4,0 
3,2 


E 4,0 

w 6,0 


Cal. 0,0 


sw 


a 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 


sw 


3,8 


0,0 


5,7 


• 


20 


3x,8 


3i,8 


3i,8 


3i,5 


3... 


3o,7 


3i,i 


CaL 0^,0 


w 


W 2,0 


B 


1,8 


Cal. 


0,0 


0,0 


7.0 




21 


3i,o 


3i,i 


3l,2 


3i,3 


3o,6 


3o,8 


io":§ 


3i,i 


3i,oo 


1,5 


B 9,1 


Cal. 0,0 


sw 


a 


B 3,0 


B 


1,8 


Cal. 


0,0 


0,0 


6,0 
11,6 




22 


3o,9 


3i;o 


3i,o 


3o,5 


20,8 

28,6 


3o,i 


3o,2 


3o,5i 


3)2 


B 5;o 


B 9.0 


B 


NE 7,6 


B 


7,5 
3,0 


IB 


80 


6,2 




23 


^9,7 
2n,5 
26,1 


a9i4 


ag»^ 


«9,0 


28,8 


a8,8 


28,1 


28,09 

20,30 

29,36 


5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 


>.4 


NW 3,2 


S 


Cal. 


0,6 


6,0 


7.9 




24 


27,2 


27.0 

i?:î 


25,2 


23,6 


»3,4 


a4,. 


20,1 


3,3 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


w 


3,1 


SW 5,4 


SW 


4;o 


Cal. 


0,0 


0,0 


il 




25 


27,3 


29>7 


3o,i 


3o,4 


3.,a 


3,, 2 


5,0 


B 5,8 


CaL 0,0 


E 


3,0 


sw 4,0 
SB 4,5 


NW 


i«o 


B 


3,0 


5,8 


8,3 




26 


3i,o 


3i,i 


3i,3 


3o,8 


3.,» 


3a,» 


32,9 


3i,5i 


0,9 


B 1,2 


Cal. 0,0 


B 


B 


3,8 


Cal. 


0,0 


0,0 


6,8 




. 27 


3a t9 


33,6 


f.l 


35,0 


34,. 


34,0 


îli 


32,2 


'^ji 


3,5 


• 4,6 


CaL 0,0 


SW 


3,0 


sw 3,7 
sw 0,3 


SW 


r.2 

M,0 


CaL 


0,0 


0,0 


6,0 




28 


39,1 


28,3 


3;2 

3é;i 

29,46 


Itl 


3i,4 


34,0 

36,6 


3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


1,8 


SW 


S 


4,3 


5,0 


10,2 




29 


35 , 


35,3 


36,3 


36.Î 


36,7 


36,00 


8,0 


t i;8 


SB 6,0 


SB 


Ifo 


MW 4,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


>:4 


?;o 




. 30 


36,1 


36,5 


^.1 

29,55 


36,7 


36,5 


37,2 


37,1 


36,86 


0,0 


CaL 0,0 


Gai. 0,0 


SW 


B 3,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 




31 
Moy: 


36,4 


36,1 


35,2 
28,85 


35,. 
19,1» 


35;5 
29,63 


'35,4 


35,76 


0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


sw 


0,9 


s 4,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 


4)7 




29.07 


a9»»7 


29,79 


29,33 


3,26 


2,99 


«,92 


3,97 


4,55 


3,36 


2,39 
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'A 
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3,0 


i3,é 


é,3o 


9a 


7* 


57 


7' 


7' 


74 


71,8 


5 


6 

7 


n 




'J;3 


1Â,2 

i3,o 


12,2 
12,2 


8,0 
8,2 


6,3 
7.' 


:6.9 

5,7 


h 


n 


.5,2 

i5,i 


Ut 


68 
85 


62 


^ 


81 
86 


70 

7' 


67,8 

M 


6 

7 


8 


8a 


i56 


16,6 


"»7 


î; 


7>l 


6,i 


10,16 


a 


'9,4 
i5,o 


11,95 


57 


^5 


3a 


77 


82 


II 


& 


8 


9 


6,3 


6,9 


..,3 


.4,4 
9,3 


12,2 


^'J 


5,é 


'S 


10,25 


77 


6a 


67 


72 


86 


76,8 


9 


10 


4,3 


6,. 


7.0 


11,0 


9,4 


7.«* 


8,1 


3,9 


12,6 


8,25 


79 


77 


74 


81 


90 


83 


86 


56 


78,3 


10 


11 
12 
13 


8,3 


6,9 

5.7 

2:? 


..,4 

'3,7 
II, A 


10,8 
12,2 
i4,8 


'2.7 

12,0 

x6,6 


9.0 
9.5 
11,0 


k 


6,5 

î',0 


'1 

10,83 


P 
5,0 


'4,9 

i4,4 
18,1 


9,90 


47 


61 

85 
86 


83 
59 


f4 
80 

73 


^7 

8^ 


94 
90 


97 


81. 


80,3 

8.,5 
77.8 


11 
12 
13 


14 


7.9 


6,3 


7,0 
14,2 


12,6 


12,3 


12,3 


II, a 


9,7' 


6,3 


14,1 


10,20 


^ 


83 


90 




53 


53 


77>o 


14 


15 


7»' 


2:3 


■3.7 


10,6 


8^7 


8,6 


8,3 


9.90 


5,5 


li ,3 


9.90 
9.80 


7« 


^ 


09 


85 


94 


9' 


77.9 
92.5 


15 


16 


é,a 


9.3 


11,8 


10,7 


8,é 


7.3 


9.» 


9.'? 


5,8 


i3,8 


88 


«»3 


100 


88 


û 


100 


100 


73 


16 


17 


'0.4 


7.0 


ia,6 


16,7 
14,6 


i5,i 


",4 


'0,7 


10,5 


",84 


6,4 


'9,0 


12,70 


53 


1? 


68 


II 


lî 


62 


89 


ui 


17 


18 


10,1 


2'* 


ia,a 


11,3 


10,2 


9,0 


7.3 


10,28 


7.0 


i5,4 


11,20 


5» 


t 


86 


97 


90 


18 


19 


5.9 


é,o 


11,6 


I-hO 


'4,2 


10,0 


7,0 


7.Ï 


9,49 
10,4' 


4,0 


16,0 


10, 5o 


^ 


t 


78 


II 


qo 


91 


§8 


86,7 


19 


20 


7.' 


7.» 


'4.0 


«4,5 


12,8 


9.5 


9,0 


9.S 


6,3 


'7.5 


",90 


75 


79 


97 


96 


98 


83,9 


20 


21 


8.» 


7.8 


.1,3 


13,7 
8,3 

'i>8 

i3,8 
«4,6 


10,8 


n 

7.9 


2:a 

6,8 


8.4 


9.8? 


7.5 


i5,o 


11,25 


96 


Î 


89 


76 


85 


84 


87 




88,3 


21 


22 
23 


2;? 


7.5 


8,a 
8,4 


8,6 
9,6 


2;. 


7,53 

6,74 
9,70 


2'" 
6,0 


'?:! 


8,00 
10,65 


1! 


^ 


§4 


?7 
89 


100 
87 


97 
92 


86,3 
^3^3 


23 
23 


24 
25 


si 

6,0 


^n 


",7 

'2,0 
12,5 


9,5 
10,2 


8,0 
8.4 


6,6 
7»6 


4.» 
5,0 


\i-j 


f. 


i 


'â 


80 

7' 


86 
81 




79 
77 


24 
25 


26 


2'5 


l[o 


12,1 


'5,4 


9,6 


2'î> 


é,5 


9,66 


6,0 


i5,6 


10,80 


73 


II 


77 


82 


i! 


97 


26 


27 


é,4 


«2,9 


«4,0 


i3,3 


9,0 


Ô,7 

10,4 


8,3 


9,83 


6,6 


16,0 


ii,3o 


97 


II 


7» 


82 


u 


U 


83,0 


27 


28 


II, a 


9,5 


i4,3 


18,7 


'5,2 


11,2 


*'»7 


12,56 


7.3- 


'9,0 


i3,i5 


70 


80 


i 


t 


8S 


2î'9 


2a 


29 


86 


10,2 


•.a 


'4,0 


10,3 


10,8 


",43 


0,0 


'7,0 


12, 5o 


h 


86 


77 


90 


9I 


29 


30 


8,6 


®'2 


11,8 


i3,8 


10,6 


9.« 


8,3 


10,74 
10,16 


li 


ié,i 


,1,75 


74 


75,' 


82 


96 


100 


30 


31 
Moy: 


7.5 
6,80 


8,é 

j6,58 


12,2 
10,75 


'2,7 

12,73 


11,0 
11,66 


10,0 
9,02 


9.t> 
7.85 


9,7 


i3,6 


10,20 


99 


100 
8,16 


89 
75,6 


92 
77.9 


92 
85,6 


98 
87,1 


93 


94,0 


31 
Moy: 


7.33 


9,09 


5,i3 


'4,69 


9,9' 


80,7 


84,3 


81,0 



Mars 190S. 
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i 

< 


•• 




rOBMB RT DUICTION DBS N0A6BS. 






i 


7^ 


9»" 


n^ 


14^ 


18k 


21^ 


1 


Stratus moY. .WSW. 
Gûimbus SE. 


Stratus moy. WSW. 


Unif. gris. 


Unif. gris. 
G EN& 


Unif. gris. 
G ENL 


Unif. ffris. 
GENE. 


1 


2 


G W, Cnimbus ESE. 


GE. 


2 


3 


AANE. 


AANE 


AA unif. 


AA unif. 


A NE, nimb. WNW. 


Nimbus WNW. 


3 


4 


AA auN. 


AANE. 


AANE. 


AA ENE. 


AA ENE. 


AA ENE.' 


4 


5 


A A unif. 


AA unif. 


AAANNE.nimb.ENE 


A AA NNE, G ENE. 


A GG NE. 


Auoun jiuage. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Auoun nuage. 


Aucun nuage. 
KK h. SW. 


K. '^ 


6- 


7 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK NE. 


KKNE. 


Aucun nuage. 


lu 


8 


K W. 


K W. 


K W. 


K WSW. 


K WSW. 


KK. 


8:1 


9 


AA WNW. 


AA WNW. 


A AA NW. 


A AA NW. 


A AA NW. 


A AANW. 


9 


10 


Nimbus SW. 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


AAW; 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


10 


11 


KK NE. 


Stratus SE. 


Stratus se: 


G h. SW. 


GSW. 


Stratus W. 


11 


12 


A W, sti-atus ESE. 


A W, stratus ESE. 


KK WSW, stratus E. 


AA WSW. 


K AA WSW. 


KAAWSW. ' 


12. 


13 


K W. 


K W. 


KK et G W. 


Aucun nuage. 


KKW, 


KKW. 


13*; 


14 


AAunif. 


A A unif., nimb. SSE. 


A A unif., nimb. SSE. 


G W. 


KK W. 


G W. 


14; 


15 


AA unif. W. 


AA unif. W. 


AA unif. W. 


AAunif. G SW. 


G SW, G inf. SSE.: 
Brouillard. 


Stratus SE^ 


15 


16 


Brouillard. 


Brouillard. 


GE. 


Brouillard. 


Brouillard. 
K KK NW.. 


16 


17 


CSW. 


Aucun nuage. 


Quelques K au SW. 


AAA W. 


A AA W. 


17; 


18 


KG KK W. 


AA W. 


Stratus moyen W. 


Umf._gri8. 
€b. W. 


Unif. gris. . 


Unif. gris. 


18' 


19 


Aucun nuâgo. 


G ENE. 


Gb. W. 


Auoun nuage. 


Aucun nuage. 


19 


20 


K W. 


K W. 


KKK W. 


KK unif. 


KK unif. 


Gouvert. 


20 ■ 


21 


BrouiU.au NE, CSW, 


GSW. 


G SW. 


G W. 


Nuages moyens W. 
Nimbus E. 


AA SW. 


21 


22 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus SE. 


Nimbus E. 


22. 


23 


Unif. gris. 


Unif. gris. 


G W. 


Nimbus NW. 


Nimbus WNW. 


G ESE. 


23 


24 


Aucun nuage. 


KK au SW. 


AA. 


GGnimbusNW. 


Nimbus N.. 


Indistinct. 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G h. NE. 


CNW. 


Aucun nuage.' 
KWSW,Cetstr.W. 


Aucun nuage. 


25 


26 


AA W. 


KK W. 


KK W. 


KK W. 


G et stratus W^ 


26' 


27 


K WNW. 


K WNW. 


AANW. 


AANW. 


AANW. 


AANW. 


27 


28 


AA WSW. 


G h. W. 


Gb. W. 


Auoun nuage. 


K W, browll. au S. 


K. 


28 


29 


Brouillard au S, AA. 


Brouillard au S, AA. 


KNW. 


KN. 


KKNW. 


KKNW. 


29 


30 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Stratus ESE. 


G SE. • 


Stratus E. 


Aucun nuage. 


30- 


31 


Brouillard. 


Nimbus SE. 


Stratus unif. 


Stratus moyen unif. 


Stratus moyen. 


Gouvert. 


31 



î 






NÉBULOsrrB. 




^ 


INSO- 
LATION 






UMARQOBS. 


2 

u 

B 




NOMBai 








WHl 




■M! 












PLVIB. 


DR rois OUB LB VBNT A BTÉ 




2 


7^ 


9»' 


12^ 


U"» 


18"» 


21^ 




























h 


Bm 










■"^ 






•. 


: 


i 




1 


9 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


i3,i 


• à l4^ 




N 


PfB 


B 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


m 




2 
3 
4 


î 


9 

l 


5 
9' 

7 


4 

10 
10 


5 
9 

l 


4 
l 


6,8 

2,0 

3,5 


8 


a 


• le matin, i-j 
'î Taugàai»*. 


















, 


5 




3 








5 


9 


10 


q 


8 





J,0 










' 


















6 

















a 










6 




x 


«9 




I 


I 


I 


I 


7 




7 
8 
9 




4 

a 




I 
3 


3 

I 

4 


5 
I 
5 




6 




a 






•-• 


9 
12 
15 




, 


9 
II 

7 


a 
a 
4 


, 


8 

7 


5 
3 


4 


4 




10 


lO 


10 


xo 


7 








».9 








Bruine à 6^, ondée à la^ 5o. 


18 
21 
?4 




I 


xa 
6 


X 


I 


4 


I 


a 


.? 




11 


I 


I 


3 





5 


a 






























12 
13 


4 

X 


4 


8 

I 


lO 



4 

I 


a 
3 
















































14 


10 


10 


10 


7 


3 


4 


6 


3 


• de6M5àia».5o. 


Tôt: 




7 


64 


10 


4 


a4 


10 


8 


i>9 




15 
16 


10 
10 


3 

10 


5 
6 


10 
10 


8 

10 


10 
10 


a, 3 
1,6 




1 




5 


Ondée à i3<>45. 
























17 
18 
19 


3 
3 






5 

X 


I 
7 




I 

10 



I 
8 




3 
9 




10, a 


0, 





Bruineàx4keti5i>. 


. 


Q 


NOMBI 
UB LB 


IB DB 
CIBL 


FOIS 
A ÉTÉ 








20 
21 


10 


X 
10 


3 

7 


6 

10 


7 
9 


xo 

10 


8,0 

0,0 


0, 





Gài8\^àa3^ 


1 


• 


ÏÏI 


T 


é 


1 




NOMBRB DB JOUIS 


DB 




22 
23 


10 
10 


10 

xo 


10 

8 


xo 

10 


10 

î 


xo 

4 


0,0 
0,0 


'? 


a 

8 


• ane. 

• à 6»^ et i6*'. 




ij 


S 


* 


B 


6 
















24 





a 


a 


a 


10 


10,1 






Très sombre au NB à x8k. 




















25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 




î 

5 
3 
a 







8 
5 


a 
6 

7 




3 
6 
5 
5 
5 




3 
a 

î 




10,3 








7 

9 

12 

14 


5 
5 


10 
10 

? 


'1 
i 


4 

i 


8 
8 

4 
II 


Pluie 
Neiçe 
Grôlo 
Grésil 




10 



















4 

X 

8 
4,7 




5 
6 
8 

5,a 




5 
a 


xo,4 
10,5. 
9,8 






= au 8 le matin. 
= 8W-8ElemaUn. 


18 
21 


5 
6 


5 
9 


10 

5 


ï 


Gelée 

Gelée blancbe.... 
Brouillard 


a 
3 




lO 


10 

5,7 


xo 


10 

4,7 


«,a 






3o 


46 


36 


3i 


43 


Ëolaii 
Tonne 


■s 






Moy: 
Tôt: 


5,0 


x84,7 




Tôt: 


irre ........ 




5o 


ï 







lao 



AVRIL 1905. 





: 


BAlOXtTll 


A lÈJMi 


(700- H-). 








TBRT. — (direction BT VITBSSB PAl SBCONOE). 




Mai. 

da Jovr. 


3' 


6^ 


9^ 


12^ 


15'» 

• 


18^ 


2t^ 


24b 


Moy. 


3^ 


e»" 


9» 


12* 


IS»- 


18»' 


21* 


24* 




m 




■ 


m 


n 


■ 




M 




m 


« 


■1 


1 


35,0 


3A,q 


35,6 


uii 


3t:g 


35,0 


35,6 


35,4 

33, if 


35,08 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


B 3,0 


B 6,3 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 


2:: 


2 


!*:? 


35,7 


36,0 


33,8 


33;7 


34.50 


0,5 


1 


1,0 


CaL 0,3 


sw 3,0 


SW 'SjS 


S 


4,6 


Cal. 


0,0 


0.9 


3 


•i9»8 


39,8 


29,8 


29,6 


m 


30,7 
33,4 


3i,o 


3o,i5 


* 0,0 


B 


S:T 


Cal. 0,0 


B 3,4 


SB 5,3 


Cal. 


0,0 


B 


0,9 


0,0 


7,7 


4 


3o,6 


3o,6 


3i,6 


33,3 


33,3 


33,0 


33,10 


2,1 


E 


8 1,5 


B 4,0 
B 3,0 


« 7,6 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


0,0 


•0,9 


5 


3.,7 


3o,5 


25,6 


38,0 


35,A 
33,3 


24.8 


35,6 


35,6 


37,65 
24,04 


'>2 


B 


3,4 


Cal. 0,0 


SB 4,0 


Cal. 


0,0 


w 


4,0 


0,0 


6)5 


6 


2U 


24>i 


3«,8 


33,7 


33,8 


34,8 


37,3 


0,0 


€•1. 


0,0 


Cal. 0,0 


w 4.8 


W i,8 


W 


»,2 


Cal. 


0,0 


8.2 


9.0 


7 


a3,a 


30y3 


3;,, 


3,,3 


3o,3 


*9»2 


3«,5 


27,5 


lî:^ 


2,4 


W 


2>I 


ifW 3,3 


IfW 0,3 


IfW- 5,3 


w 


4.8 


sw 


5,5 


0,0 


ii 


8 


a6,i 


3A,r 

28,i 


34,3 


34,3 


23,9 


24,6 


36,1 


36,8 


0,0 


B 


1,9 


Cal. 0,0 


B 3,1 


Cal. 0,0 


B 


',2 


B 


',2 


0,0 


9 


«7,0 


29»7 


3o,3 


29i7 


29»5 


38,3 


3o,o 


ZÂ 


5,3 


C«L 


0,0 


Cal. 0,0 


B 13,0 


B II. 


B 


6,6 


Cal. 


0,0 


3,3 


'4,6 


10 


«91» 


28,4 


37,6 


26,0 


35,3 


^5,0 


34,0 


33;. 


5,. 


B 


2,4 


B 10,4 


B 16,5 


B 13,3 


B 


4,3 


B 


4^3 


3,3 


30,0 


It 


M,3 


33,5 


33,5 


33,8 


33,A 
27,4 


33,8 


35,3 


35,3 


:;;g 


6,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 


13,0 


12 


a5,. 


36,3 


36,8 


37,0 


27,8 


28,0 


29,5 


0,0 


Cêl. 


0,0 


Cal. (1,0 


sw 4,1 


sw 3,1 


Cal. 


0,0 


B 


5;3 


3,1 




13 


a9i8 


29)8 


3o,3 


3o,5 


3o,3 


38,6 


3o,5 


3o,8 


30,3û 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


w 1,5 


sw 1,3 


C«l. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 


é;o 


14 


3o,3 


3o,o 


3o,4 


23,9 
36,8 


lt:t 


30,4 


37,5 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0.0 


sw 0,9 


sw 1,8 


SW 


4,0 


SW 


'.2 


0,0 


6,8 


15 


a5,o 


36,5 


36,9 


26,4 


36,0 


5.9 


B 


1,2 


B 3,7 


B 5,0 


B 7,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


3,0 


U 


16 


24>2 


34,3 


23,4 
19,4 


33,0 


31,. 


31,5 


30,8 


33,81 


0,0 


B 


ii,6 


• 0,0 

W 1,8 


« i,3 


B .-,0 


B 


3,2 


Cal. 


0,0 


3,5 


17 


i9»4 


>9»2 


«9»4 

in 


i9»« 


«9,3 


'9»9 


'9,7 


'9,45 


5,3 


B 


'-Î 


W 4,1 


NB /,I 


Cal. 


0,0 


B 


5,1 


5,6 • 


7»9 


18 


ï9ï2 


19^0 


i9»8 
34.0 


30,3 


30,6 


31,4 


^5,1 

30,5 


30,30 


0,9 


B 


il, 8 


Cal. 0,0 


E 3,8 


Cal, 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 


7»o 
11,0 


19 


2a,a 


336 


24,6 


24,5 


35, ii 


24,04 
33,16 


0,0 


Cal. 


0,0 


sw 3,0 


w M,5 


Cal. 0,0 


f:al. 


0,0 


s 


3,9 


0,0 


20 


24,3 


33,3 


a3,a 


33,6 


21,4 


31,0 


31,1 


0,9 


B 


«,8 


B 7,0 


NB 10,8 


NE 7,7 


SB 


3,6 


B 


2,« 


9,2 


16,8 


21 


ao,a 


'9,3 


'S.4 


19,4 


«9,3 


«9,6 


30,4 


20,7 


'M 


?»2 


sw 


6,8 


w 11,3 


W 11,3 


W i5,8 


W 


7,6 


Cal. 


0,0 


5'7 


16,0 


22 


•ii,i 


31,7 


l3.3 


3i,0 


23,7 


23,7 


35,1 


36,1 


4,6 


Cal. 


0,0 


W 4,8 


Cal. 0,0 


sw 4,3 


B 


1,2 


NB 


3,7 


;:2 


9.0 


23 


26,4 


27»» 


18,3 


28,7 


'27,?^ 


38,0 


38,5 


39,1 


38,00 


0,6 


B 


4,4 




Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


B' 


1,0 


7,7 


24 


apf» 


lîf. 


3o,j 


3o,i 


39,6 


29,1 


3o,8 


3i,6 


3o,oi 


4,6 


SB 


SB 3,1 


w 4,5 


B 


'»2 


Cal. 


0,0 


0,0 


7,® 


25 


3a, 


33,2 


34,5 
35,3 


34,0 


34.4 


35.4 


35,6 


iJ:S 


0,0 


Cal. 


0,0 


sw 3,0 


E 7,0 

B 5,8 


B* 


8,1 


B 


',2 


0,0 


b 


26 


35,0 


35,3 


3S,é 


3, ,3 


3i,o 
33,3 


33,7 


33,3 


«,8 


s 


4,3 


« 4,8 

B 5,3 


B 5,4 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,0 


27 


3i,6 


ll;2 


t^:3 


33,7 
33,5 


3i,9 


33,7 


33,5 


33,44 


2,7 


B 


«,8 


B 8,0 


B 6,8 


E 


4.0 


Cal. 


0,0 


3,1 


10,0 


28 


3>»9 


3i,7 


33,0 


33,0 


33,5 


33, i5 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,6 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


0,0 


6)0 


29 


33,0 


3i,8 


33,5 


33,3 


33.0 


3i,7 


33,3 


3o,7 


31,89 


• 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


ww 0,9 


E 3,1 


B 


1.8 


B 


0.9 


',2 


ki 


30 


3i,8 


33,0 

27,77 


33,5 

38,36 


33,0 

38,13 


33,5 
37,66 


34.1 
37,70 


35,1 
28,17 


35,1 


33,3^ 


. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


SB 3,3 


S 1,3 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


0,6 


Moy: 


37,83 


38,33 


27,97 


5,3i 


1,89 


3,35 


4,60 


4,46 


',97 


«,34 


1,87 


• 



i 


TEMPtlATURE. 








Bcmi 


iTTt Bi 

15* 


ILATIVI 

18* 


t. 




2 


3* 



6* 




9* 

•1 


12' 




15* 

V 


18* 
tf 


21* 

V 


24* 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3* 


6" 


9* 


12* 


2|b 


24* 


Hoy. 



































1 


9,6 


9,8 


13,1 


.1,8 


13,3 


10, i 
10,4 

i3,o 


9,3 


8,0 


10,38 


9,0 


.3,3 


11,10 


93 


93 


90 


87 


tl 

80 


9« 


9e 


97 


9«.8 


1 


2 
3 


,2,0 
16,0 


13,4 


'4.6 


10,3 
,..,3 


9.4 
'0,7 


'0,99 
'2,7- 


VX 


i5,6 
18,6 


ii,3o 
i3,3o 


98 


^ 


tl 


74 


il 


96 
97 


97 
97 


K^ 


2 
3 


4 


10,1 


9.8 


«2,7 


.6,5 


•'4,J 

'7,4 


\i:i 


11,3 


11.3 


13,38 


9,0 


,8,3 


i3.6o 


96 


92 


89 


90 


86 


86 


tl 


89 


r.:i 


4 


5 


10,8 


9,8 


i3,o 


18,1 


i3.5 


10,9 


t3.64 

i3,7i 


9,0 


21,4 


l5,30 


89 


n 


2» 


73 


69 


l\ 


97 


5 


6 


'0,7 


10,1 


i5,6 


16,3 


18,. 


i5.8 


12,9 


10,0 


8,0 


30,6 


i4,3o 


B'o 


«9 


7» 


5 


58 


79 


;§:9 


6 


7 


7,7 
5,7 

7,2 


7.7 


13,3 


14,0 
16,3 

l5,3 


'4,0 


10,6 


7>? 


7,2 


9,98 


?,7 


,5.6 


10,65 


93 


86 


7'. 


7« 


72 


86 


94 


7 


8 
9 


2,1 


i5,6 

13,3 


13,0 

".9 


9,6 


J,1 


11,20 

10,00 
10,75 


t. 


19,4 
«7,1 
14,0 


11,00 


Il 


r, 


îî 


It 


^ 


84 6 


8 
9 


10 


7,9 


9.8 


i3,8 


l3,3 


'2,9 


9.6 


9,7 


9.1 


6,6 


îo,3o 


95 


85 


84 


63 


70 


90 


9' 


100 


10 


11 


9,8 


10,6 


10,3 


9.8 
16,0 


10,4 


9,7 


in,i 


10,3 


10,11 


8,4 
8,i 


11,6 


10,00 


97 


88 


tî 


8^ 


U 


100 


100 


99 


92.6 


11 


12 


9,6 


9,7 


13,6 


10,1 


11,3 


9,2 


10,6 


13, éo 


.7,8 

'8»4 
,4,3 


,3,3o 


99 


100 


88 


92 


99 


12 


13 


10,. 
9,6 


13,0 


10,0 


i3,5 


l3,3 


11,8 


10,8 


10,3 


8,0 


l3,30 


9' 


93 


86 


8) 





95 


100 


100 


13 


14 


9.6 


11,3 


11,0 


10,4 


11,3 


10,8 


10,01 


l;§ 


u,^ 


100 


100 


100 


98 


100 


100 


94 


98 


98,8 


14 


15 


9,9 


'0,4 


.3,3 


'4,8 


13,8 


11,0 


11,0 


8.9 


II, 5i 


«5,9 


13,35 


98 


i 


92 


É 


f 


97 


^1 


97 


95,0 


15 


16 


10,0 


9,7 


.1:^ 


13,3 


i:S3 


'0,4 


9,0 


8,0 


10,36 


7,3 


i5,o 


11, ,5 


9' 


98 


8s 


90 


T 


U 


tl:i 


16 


17 


8,1 


9,9 


16,3 


16,0 


'3,1 


■9:^ 


11, i 


12,69 


Z3 


30,0 


,3,65 


Qi 


9* 


73 


78 


je 


h 


17 


18 


10,1 


11,0 


16,8 


i5,o 


i5,8 


13,0 


8,8 


13,39 

13,34 

9,'9 


é,» 


18,6 


i3,4o 


86 


î 


7' 


97 


il 

98 


88 


99 


i 


86,8 


18 


19 
20 


9,2 
11,1 


9,3 
7,8 


t; 


'8,4 
9»9 


.5,3 

11,4 


13,8 

9,7 


§16 


8,6 
6,3 


d 


18,6 
'4,2 


'2,o5 
10, 3o 


ei 


100 


72 
06 


9' 
100 


S;s 


19 
20 


' 21 


6,3 


6,8 


11,6 


l5,3 


16,3 


13,3 


9,' 


7,9 


10,68 


5,7 


18,6 


13, l5 


% 


83 


88 


66 


II 


lî 


U 


83 


81,6 


21 


22 


8,0 


9,3 


i5,8 


,3,, 


i5,6 


.1,8 


11,3 


10,7 
6,5 


">94 
10, 5o 


7,0 


'7,5 
16,9 


13,35 


85 


80 


U 


85 


86,0 


22 


23 


10,4 


9»? 


13,3 


i3,6 


'2.9 


10,6 


8,1 


9,2 


i3,o5 


100 


95 


91 


l! 


89 


100 


r^ 


93,1 
8' ,9 


23 


24 


5,8 


8,4 


13,3 


i5,6 


i5,o 


13,3 


819 


8,7 


,0,85 


5,3 


18,0 


,1.65 


92 


^ 


«0 


85 


7^ 


87 


24 


25 


lO^I 


10,3 


i3,o 


;11 

'4.8 


14,0 
i3,o 

. '4 4 


i3,o 


10,1 


8é 


11,43 


6,3 


17)6 


i,,95 


97 


83 


81» 


73 


92 


8o.-^ 


25 


26 
27 


12,9 
10,3 


té 


11,3 

13,0 


10,4 
11,3 


10,3 
10,4 


13,54 

,3,l3 


7,0 
9.0 


'7.8 


13, o5 
i3,65 


9» 


s 


îî 


92 
90 


Ë 


îl 


$ 


1 


26 
27 


28 


9,4 


11,4 


'?•'! 


'9.2 


18,3 


'4,0 


'2,7 


'2,4 


i4,3o 


9,3 


31,0 


i5,i5 


fs 


s 


si 


53 


84 


80 


â 


28 


29 


«0,9 


i3,r 


16,8 


16,6 


'3,4 


'0,9 


11,0 


â\n5 


9,9 


«9,1 


14,50 
'3,95 


É 


68 


II 
81,6 


9« 


90.' 


29 


30 
Mot: 


10^7 
9,27 


10,8 
9,75 


«4,0 

i3.5o 


'4.0 


11,9 
11,90 


13,0 

10,37 


11,8 


,3,81 


9,7 


'8,3 


83 


79 
84,3 


69 
80,7 


97 
86,» 


94 


85,4 


30 

Moy: 


15,07 


'4.48 


9,56 


11,73 


7,69 


'7,33 


13,5, 


90,9 


86,.^ 


9»,<' 


86,5 
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rOSME BT DIRECTION DES NCAGES. 








i 














a 


t 


7»» 


9*» 


12»» 


14»» 


IS"» 


21^ 


S 


1 


Stratus ESR. 


StrHtus ESE. 


Stratus unif. 


Stratus unif. 


Stratus unif. 


Stratus. 


1 


*2 


A fractc-c W. 


Slratus SE. 


Stratus SE. 


A AA NW. 


AA NE, brouill. 490". 


Gouvert. 


2 


3 


Stratus» S. AA. 


SlralUK S, AA. 


AA W, G W. 

AA NE, stratus ESE. 


G NW, AA W. 


Stratus. 


Stratus. 


3 


4 


AA NE, stratus ESE. 


AA NE. stratus ESE. 


G ESE. 


G W. 


Stratus. 


4 


5 


A AA SVV, brouillard 


Stratus S. 


Stratus SE. 


Aucun nuHgo. 


Stratus SE. 


Stratus E. 


5. 


6 


K W. [Imis se. 


K W. 


KW. 


K W. 


K W. 


Aucun nuage. 


6 


7 


C WSW. 


C WSW. 


AASW. 


AA SW. 


K et G W. 


Aucun nuage. 


7 


8 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aurun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


8 


9 


KK SE. 


Quelques C an N. 
AA KK E. 


KK SE. 


KK SE. 


KK unif. 


Aucun nuage. 


9 


10 


KK. 


AA KK E. 


Nimbus SE. 


AAnuag. moy.WSW. 


Brouillard. 


10 


11 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


Brouillard. 


Bro.illard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


11 


12 


Brouillard. 


Stratus. 


G ENE. 


GE, Gnimb str. a TW. 


KK AA WNW. 


Aucun nuage. 
Brouill.basdansvaUées. 


12 


13 


AA W. 


AA WSW. 


AA WSW. 


Stratus WSW. 


Stratus WSW. 


13 


14 


Brouillard intonso. 


Brouillard. 


Brouillard 


Brouillard. 


Brouillard 4oo". 


AG W. 


14 


15 


C ANE. 


Gros C E. 


Gi-08 C E. 


GetNimb.WNW,8i.SE 


G SE. 


A AA S. 


15 


IG 


Nimbus SSE. 


Nimbus SSE. 


C AA ENE. 


G E, AA NE. 


A A A* NE. 


A AA NE. 


16 


17 


AA ENE. 


C A NE. 


G et Nimbus NE. 


CotNimb.NE.AASW. 


AA WSW. 


AA WSW. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Ch. W. 


G W. 


G W. 


C Gnimb. W. 


Aucun nuage. 


18 


19 


Aucun nuage. 
Nimbus SVV. 


C W. 


G W. 


C et Nimliiis W. 


G SW. 


G A W. 


19 


20 


Nimbus SW. 


Strat'.s ESE. 


Str.ESE,GetNimb.W. 


KKS.GWSW,8tr.SE. 


Gouvert. 


20 


21 


AA. 


KK AA NE. 


KK AA NE. 


KK AA NE. 


AA NE, G W. 


AANE. 


21 


22 


A A stratus moy.NE. 
C tt Nimbus WNW. 


A A stratus moy. NE. 
C et Nimbus WNW. 


AA G NE. 


ANE. 


C et Nimbus E. 


G NE. 


22 


23 


G et Nimbus W, 


G et Nimbus W. 


AA WSW. 


AA WSW. 


23 


24 


K AA NNW. 


AWCnimbWNWENE 


G Gnimbufl W. 


G Gnimb. W. 


G h. NE. 


Aucun nuaffo. 
Stratus ESE. 


24 


25 


Stratus uu S. 


KK WNW. 


G W, stratus ESE. 


AA NW. 


G sur tout horizon. 


25 


2B 


C E. 


G W, stratus E 


G W, stratus E. 


C WSW, iiimb. SE. 
StratuM E 


G WNW. 


G WNW. 


26 


27 


Stratus uioyen ESE. 


C NW, stratus E. 


G NW, stratus E. 


Stratus ESE. 


Stratus ESE. 


27 


28 


A.W. 


A W. 


A W. 


A W. 


A W. K WSW. 


G WNW. 


28 


29 


A KK WSW, str. S. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus SE, G NW. 


Brouillard. 


Stratus E. 


29 


30 


Nimbus W. 


G W. 


G W. 


Stratus SE. 


Stratus S. 


Gouvert. 


30 



é 






nAbol 


OSITÉ. 






INSO- 
laTlON. 


PLUIE. 


REM.\ROUES. 


S 

«- 

a 




NOMBRE 




















DE POIS ODE LE VENT A «TÉ 1 





7'- 


9'' 


12'' 


M»» 


IS»! 


21'' 












1 




h 


mm 




















s 


1 


10 


10 


10 


10 


8 


6 


0,0 








N 


NB 


B 


SB 


8 


SW 


W 


NW 


^ 


2 
3 
4 


3 


3 
8 
8 


3 

l 


3 
5 

I 


7 

î 


10 

l 


8;9 

6,9 

7»2 




B 




















. 3 
















5 


10 


10 


3 





I 


I 


7, a 




= bas sur Nice à 7^, ^ à Tb àai>>. 


3 


















i3 
i5 

3 


6 
7 
8 


I 
a 



f 




3 
2 



5 
a 



3 





u 


«0,9 
11,0 
II, a 






6 

9 

12 




j 


i3 


I 
I 
a 


I 
I 


a 
3 


I 
3 
6 


. I 
a 


9 


1 


I 


a 


3 


I 





10, a 






15 




a 


9. 


5 


I 


5 


3 


X 


6 
i5 
i6 


10 


7 


8 


6 


6 


9 


10 


»;3 


5,a 


• ài4>'4o,«Sàai'. 


18 
21 




I 


9 

9 


I 


I 
I 


a 


3 

I 




11 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


10,3 


Bruine, = 


24 




















12 
13 


10 
5 


9 

7 


a 
5 


a 
8 


4 

10 






s;, 

7, a 


1,6 


= le matin. 




























14 


10 


10 


e 


10 


8 


8 


0,0 




= intense à 6^ 


Tôt: 




4 


60 


8 


5 


i4 


«7 


4 


68 


15 


6 


8 


9 


4 


10,5 


























16 
17 


10 
6 


10 
5 


i 


8 


S 


] 


7.5 


• à5''4o. 










II 














18 








a 


7 
9 


4 





0,0 


t auîfWetGài5''ao. 






NOIIBI 


lE DE 


POIS 




19 





4 


4 


8 


I 


9i3 




TàrWNWài4»'. 


S 





Ufi LE 


CIEL 


A ÉTÉ 




20 


10 


10 


9 


9 


9 


10 


0,9 


3o,5 


(è 


9 




M 


■"'^^ 


M 


j 


NOMBRE DE JOURS DE 


21 
22 
23 
24 


5 
6 

l 




1> 


3 

7 

l 


8 



4 
10 

6 



9^» 
11,6 


11,8 
0,0 


• à3^ 

Oài9''. 


M 

S 


5 


II 




^ 


n. 


• 








25 
26 
27 
28 
29 
30 


I 
3 
3 
5 
9 
9 

5,4 


3 

ï 

b 

10 

7 

6,2 


a 

10 
9 

5,4 


I 

9 
a 
6 

9 
10 

5,7 


6 
10 

î 

10 
10 

6,3 


7 

10 

8 

l 

10 
5,0 


10, T 

7t4 
9»' 
10,5 

8,7 


i,a 


s à 18»'.* 

Gourte •5''45,bruineà i8'> etai^ 


7 
9 
12 
14 
18 
21 


3 
a 

I 
a 
a 
8 

18 


9 
3 

39 


6 
8 

t 

5 
5 

38 


b 

10 

i3 

7 

5a 


7 

? 
î 

7 
33 


Pluie 
Neige 
Grêle 
Orësi 
Qelëe 
Gelée 
Broui 
Eclaii 
Tonn< 




S 






1 








blanche . . . 

Uard 

^ , 


6 


Moy: 
Tôt: 


208,9 


68,1 


I 


Tôt: 


jrre 


• a 
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a 


BAROMÉTHE A ZtRO 


(700— -h). 




VBNT (oiRBCnON BT TITBSSB PAR SBCONDB). 


Max. 
do jour. 


3" 


6»» 


9»* 


12h 


15»» 


18" 


21»' 


24h 


Moy. 


3»» 


6»» 


9" 


12»" 


15»» 


18»» 


21" 


24" 






















m 




m 


m 




m 


m 


m 


■1 


m 


m 


1 


m 


34,5 


33,4 


35,3 


32,3 


34,4 


34,4 


33,6 


34,59 


NB 2,1 


B 


1,0 


R 1,0 


8B 


3,3 


SB 6,3 


>it 4>3 


SB 4,0 


CaL 0,0 


8,3 


2 


33,5 


33,1 


il^ 


3i,Q 
33.,4 


32,7 


32,70 


Cal. 0,0 


Cal. 


»,0 


Cal. 0,0 


SE 


Cal. 0,0 


SB 1,2 


CaL 0,6 


CaL 0,0 


U 


3 


3a, 2 


32,5 


32,9 


32,8 


32,5 


33,6 


32,80 


Cal. 0,0 


<:al. 


0,0 


«w 4,0 


SW 


3o 


SB 7,0 

SB 4>0 


SB 5,3 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


4 


33 5 


33,0 


33,8 


33,4 


32,6 


3^ '2 
26,3 


3a,Q 
27,3 
33,4 


32,0 


32,90 


Cal. 0,0 


NB 


3,2 


Cal. 0,6 


B 


4,3 


SW 3,8 


CaL 0,0 


SB 1,0 


7.6 


5 


30,7 


29t6 


3i,6 


27,2 


26,8 


28,7 


fa 


s 3,3 


B 


3;2 


B 4*8 


B 


!:î 


B >2;5 


s i5,o 


SB 6,0 


NB 6,3 


19,7 


6 


29» > 


3o,5 


32,1 


32,5 


32,5 


34,0 


Cal. 


0,0 


B 1,2 


SW 


SW 6,0 


SW 3,8 


NB 3,2 


7i9 


7 


35,5 


34,0 


34,9 


34.9 


34,5 


33,9 


34,0 


33,0 


34,09 


Cal. 0,0 


Cal- 


0,0 


NB 4,8 


B • 


5,2 


B 4*0 

SW 3,8 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


B 3,6 


é,o 


8 


32,1 


3i,9 


3i,o 


3i,o 


3o,5 


29>9 


29»^ 


28,8 


3o,63 


N 2,4 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


8W 


4,0 


SW 5,8 


SW 2,0 


NE 5,3 


Sli 


9 


28,1 


28,7 


29,8 


3o,3 


3o,i 


3o,o 


3o,5 


3o,4 


?s 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


8B 5,1 


Cal. 


0,0 


SB 1,8 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


• 3,7 


6,0 


10 


29,8 


3o,5 


3o,9 


3i,8 


3i,8 


3i,6 


33,1 


33,0 


K 3;2 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SW 3,4 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


B 3,0 


6,8 


11 


32,A 

29,3 


32,3 


32,5 


3i,5 


3i,6 


3i,3 


3i,6 


3o,5 


3i,T 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


8W A, 2 

w 4,3 


8W 


>,2 


SW 4,3 


SW 2,1 


w 5,1 


CaL 0,0 


5.Ï 


12 


23,2 
28,7 


29,2 


iti 


29,8 
24,0 


29»9 


3o,6 


3o,2 


^f. 


Cal. 0,0 


NB 


3,0 


8W 


5,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


w 1,0 


â\l 


13 


î»9>S 


27,6 


22,6 


22,6 


22, ^ 
27,5 


Cal. 0,0 


NB 


3,8 


Cal. 0,0 


SW 


4,1 


SW 6,0 


B 10,5 


NE 7,3 

NE 4,8 


NE 11,6 


14 


22,1 


23,9 


i:i 


,ti 


26,8 


26,9 


27,2 


ï5,<i3 


NB 8,'i 


B 


10,8 


NI 9)4 


SB 


2,1 


Cal. 0,0 


NB 7,5 

SB 5,3 


NE 6,0 


iM,o 


15 


2«,8 


27,0 


26,9 


27i3 


27,1 


'^^ 


Cal. 0,0 


NB 


5,0 


Cal. 0,0 


8W 


3,0 


SB 6,0 


CaL 0,0 


E 1,8 


sis 


16 


26,3 


26,4 


»1,8 


28,7 


29,0 


29,7 


3o,5 


3o,6 


N 4,7 


NB 


t;? 


8W 4»8 


Cal. 


0,0 


SB 2,1 


SB 6,5 


SB 3,0 


NE 3,5 


1:1 


17 


3o,8 


3i,i 


3i,2 


32,0 


32,3 


32,4 


33,4 


3^4 


32, o5 


Cal. 0,0 


B 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


18 


32,4 


33,0 


33,3 


33,1 


32,8 


32,4 


32,8 


32,78 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


CaL 


0,0 


SW 4,0 
SW 8,0 


CaL 0,0 


w 3,2 


E 1,2 


b,S 


19 


3.;7 


3i,5 


3i,8 


32,0 


3i . 


3o.i 


3o,i 


23,9 
26,9 


3i,o3 


Cal. 0,0 


NB 


3,8 


s 3,0 


8W 


5,8 


SW 3,3 


SW 3)2 


Cal. 0,0 


8,8 


20 


29,0 


29 »o 


»8,9 


28,8 


28,3 


27,4 


27,4 


28,21 


iW 4,0 


NB 


4.0 


iW 1,2 


SW 


4,2 


SW 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


CaL 0,0 


9.1 


21 


26,3 


26,7 


36,3 


26,0 


25,0 
22,5 


25,5 


25,7 


25,5 


25,(^ 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,6 


SW 


4,0 


SB 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


1;? 


22 


îi4,o 


24,0 


a3,7 


23,3 


21,8 


21,7 


20,5 


22,60 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SW j,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


23 


20,1 


30,0 


20,0 


20,4 


!10,I 


20,2 


20,6 


23,4 


20,23 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


8W 


4.0 


SW 6,7 


CaL 0,6 


«W 4,5 


Cal 0,0 


8,0 


24 


>9»5 


19,8 

32,3 


20,2 


20,6 


20,6 


21,5 


22,0 

3o,8 


21, 06 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Ul. 


0,0 


SB 7,0 


CaL 0,0 


CaL 0,9 


SB 4,0 


1:1 


25 


23,7 


26,5 


m 


28,3 


2Q,2 


3.,4 


lut 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,9 


SB 


4,0 


SB A, 2 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


NE 1,8 


26 


3i,7 


33,3 


33,5 


33,5 


34,5 


35,1 


Cal. 0,0 


NB 


2,1 


SB 1,2 


SB 


3,8 


SB 4.0 


w 1,8 


E 3,0 


• 3,2 


6,3 


27 


fi;; 


34.5 


li;? 


lïi 


33.6 


34,2 


3r.i 


33,7 


34,16 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,6 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


« 9ïO 


B 3,8 


CaL 0,0 


Cal 0,0 


10,6 


28 


33,3 


33,2 


33,8 


35,9 


35,9 


3b, ni 

34,58 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


sw 1,8 


8W 


3,5 


Cal. 0,0 


NE 6,5 


W 3)3 


CtL 0,0 


78 


29 


35,7 


lt;l 


36,2 


fd 


35,0 


35,3 


36,0 


36,0 


NB 5,6 


NB 


4,0 


w 2,6 


8W 


4,0 


SW 3,0 


SW 4,2 

SW 3,0 


SW &,S 

NE 0,0 


SW 6,0 


7,5 


30 


35S 


35,4 


34,0 


f,\l 


33,0 
3i,8 


33,7 
32,3 


tw 1,2 


%Xf 


1,0 


8W 3,2 


SW 


4;8 


SW 4,0 
SW 3,0 


NE 8,2 


9)3 


31 


33,2 


33,2 


32,9 


32,6 


3Î,2 


3,,48 


NB 5,8 


NB 


5,6 


vPf 3,0 


8W 


4,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


NB 4,8- 


9.2 


Moy: 


29,80 


3o,o3 


3o,36 


3o,3i 


29»99 


29,86 


3o,38 


30,27 


3o,i3 


1,55 


1,92 


2, ,3 


3,10 


4,29 


3,04 


2,08 


2,53 


• 



? 


TBMPÉRATL'RE. 


HUMIDITÉ REUATIVB. 


i 


fi 


3" 



6" 
0* 


9" 

u 


12" 



15" 



18" 



21" 


24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6' 


9" 


12" 


15' 


•18" 


21" 


24" 


Moy. 


l 





U 















1 


",9 


,2,1 


i5,8 


23,0 
22,0 

le!? 


,5,2 


■3,8 


">7 


11,0 


13,71 


'0,4 


22,4 
17,4 


19,00 


94 


97 

2? 


81 


88 


lÎ 

86 
9' 


81 


83 


9» 


86,5 


1 


2 
3 
4 


11,9 
11,5 

8.9 


i3,, 

.2,8 

9»3 


18,8 
i5.3 
■ 3,8 


20,5 

'9,0 

12,5 


.7,3 

,é,2 

11)4 


i4,7 
11,5 


10,5 


,6,4o 

'4.99 
,.,70 


10,6 
's.1 


17,35 

»é,90 
12,95 




1^ 

83 


^6 




81 


96 


7», 3 

2i:i 


2 
3 
4 


5 


"»7 


10,0 


10,3 


9.9 


12,6 


11,6 


8,q 


,0,60 


8.0 

2:a 


'3,1 


11,00 


92 


U 


9^ 


95 


t 


85,0 


5 


6 


8i 


8,5 


",7 


\n 


14,0 


.1,3 


8,3 


li 


10,68 


.6,8 


12, l5 


û 


92 


79 


64 


86 


Tz 


82,0 


6 


7 


1> 


8,0 


IO,J 


'4,6 


"»2 
i3,8 


9,6 


10,80 
11,96 


,6,5 


ii,.15 


Ê 


92 


62 


68 


69 


89 


80,9 


7 


8 


9»2 


,0,3 


.»,4 


i5,8 


'4,8 


10,0 


9,4 


8,6 


.6,8 


12,70 


83 




2? 


68 


V 


92 


90 


83,. 


8 


9 


10,0 


,1,4 


"Ml 


'3,7 


'4,0 


12,3 


i,,A 
,2,8 


10,3 


11,90 


9.4 


'7)4 


12,90 


89 


86 


65 


]l 


95 


P 


84)9 


9 


10 


9,4 


10,0 


■4,3 


»7»2 


,5,7 


i3,8 


10,9 


,3,08 


'9)0 


'4)20 


92 


92 


68 


66 


70 


79.' 


10 


11 


11,1 


i3,7 


i5,o 


'7.4 


,8,5 


16,5 


,3,1 


11,1 


iA,55 
i4,o8 


'0«3 


30,3 


,5,25 


^ 


65 


68 


lï 


68 


80 


85 


85 


73,0 


11 


12 


10,6 


,3,i 


.i,a 


'7,0 
'4.9 


'7)4 


,3,8 


12,8 


ia,6 


10,5 


17.6 


i4,o5 


65 


82 


80 


83 


78 


81 


78,. 


12 


13 


,1,5 


»>»7 


i5,o 


")7 


,,,i 


7.9 


1:4 


i,,66 


10,6 


«7)2 


'1% 


9» 


9» 


II 


88 


98 


89 


92 


2, 


Si 


13 


14 


i;l 


6,1 


II, D 


9)9 

12,4 


9)7 


10,5 


7)» 


8,81 


0,3 


13,4 


95 


P 


^ 


94 


79 


^ 


14 


15 


8,5 


•»,7 


12,7 
i3,5 


,1,6 


9)8 


i:? 


10,64 


7)3 


.5,3 


ii,3o 


t 


82 


79 


77 


90 


86,0 


15 


16 


l:i 


8,9 


8,8 


11,5 


,2,0 


10,6 


io,4o 


8,1 


i5,o 


11,55 


98 


U 


û 


^ 


U 


s 




84,5 


16 


17 


10,2 


i4,5 


»7»' 


i3,5 


\l:l 


10,8 


9>i 


12,01 


7)9 


'9)2 


i3,55 


81 


II 


8if 


8a, 8 


17 


18 


9.2 


10,3 


«6,9 
16,5 


'9iO 


16,8 


i.)4 


9.6 


i3,3A 
i3,35 


8,6 


19,3 
18,8 


'3,95 


S 


68 


69 


n 


89 


100 


18 


19 


9»2 


1,,, 


i5,8 


16,3 


i3.8 


13.7 
12,5 


".4 
n,4 


,9,' 


.3,95 


85 


80 


87 


8i 


95 


ÎP 


88,; 


19 


20 


'2.4 


12,6 


i8,a 


20,9 


20,0 


■4,1 


'5,39 


i'o,6 


3. ,3 


'5,90 


72 


72 


55 


5i 


9» 


93 


94 


9« 


77,4 


20 


21 


,1,3 


,3,2 


17.5 


,7,0 


.5,. 
«0,6 
,6,1 


•4,6 


12.2 


H,ï 


«4)21 


10,5 


'9)2 


.4,85 


s 


86 


85 


76 


87 


83 


^ 


^ 


87,0 


21 


22 


12.6 


i3,o 


.4,5 


20,1 


i5,. 


,3.7 


■3,4 


,5,,i 


11,8 


31,3 


i6,5o 


93 


tl 


73 




S 


«7.4 


22 


23 


«2,4 


,3,3 


i5,3 


ii 


li.i 


.3,1 


i3,u 


'À'M 

,3,25 


,3,3 


"7»7 


.5,00 


9' 


95 


18 


95 


94 


9», 9 


23 


24 


,2,2 


«2.4 


:J,i 


16,5 


.S.î 


13,5 


i.,8 


11,8 


i8,S 


.5, ,5 


93 


si 


85 


9' 


94 


93 




24 


25 


,1,8 


,1,8 


16,2 


'4.5 


•3,9 


,3,1 


II, a 


11,4 


18,3 


.4,80 


90 


g 


80 


84 


^ 


§i 


n 


25 


26 


,0,4 


12,2 


«7,1 
«Ô.4 


18,1 


i5,6 


■ 5,3 


13,6 


u,3 


,4,30 

,8,44 
,8,6, 


,0,1 


30,3 


.5,20 


85 


78 


i 


a 


26 


27 


,1,3 


i3,o 


20,9 


22:5 


«6,9 


.4)1 


\H 


10,7 

13,3 


22,9 


16,80 


7' 


a 


i 


69 


t 


67 


27 


28 


,2,6 


i4,o 


22,7 


23,6 


24,2 


ai,î 


,6,1 


2i,7 


,8,5o 


74 


5a 




i 


28 


29 


,2,6 


'?»' 


20,7 


23,0 


22,1 


30,6 


,5,3 


4? 


18,16 


13,0 


24,7 


18,35 


2î 


52 


4o 


46 


49 


5i,8 


29 


30 


14,3 


16,6 


22,2 


24,6 


23,4 


■9.» 


,5,8 


'8,99 
30,08 


i3,5 


26,0 


'9)7^ 


49 
49 

80,9 


42 


3a 


33 


76,4 


ii 

84,6 


ïi 


A3,4 


30 


31 
Moy: 


13,9 

10,82 


'7,9 
11,83 


23,2 


20,1 


24,6 


ïo.S 


16,6 

13, l3 


16,8 


14,5 


25,6 


20, o5 


48 
83,4 


45 


43 
73,9 


5i,4 


31 
Moy: 


i5,48 


«7)47 


16,61 


.4,50 


«1,34 


'3,77 


9)96 


19,30 


14, 63 


74)7 


68,4 


84,8 


78)4 



MAI 1905. 
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PURMB rr DIRBCTIOII DBS HUACBS. 








l 








.^ 






a 


"^"^ 














7^ 


9^ 


12^ 


14»" 


18" 


21" 




l 


Brouillard. 


C A W. 


A W. 


A W. stratus. ESE. 


C A W, stratas ESE. 


C W. 


l 


2 


A WSW. 


A WSW. 


AA W. 


AA W. 


AA W. 


AA W. 


2 


3 


AASW. 


AA SW. 


AASW. 


KSW. 


K SW. 


Aucun nuage. 


3 


4 


C et NimbuK E. 


C et Nimbus E. 


C Cnimb. E, str. .sW. 


G Cnimb. E, str. SE, A 


CetNimb.E,AW,str.S. 


Couvert. 


4 


5 


Nimbas E. 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Nimbus E. [AASW. 


Nimbus ESE. 


Brouillard. 


5 


6 


Nimbas E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Gros G ENE. 


C W. 


C W. 


6 


7 


C E, brouillard. 


Nimbus ENE. 


C E. 


C NE, A SW. 


C NE, KK SW. 


KKSW. 


7 


8 


CE. 


C E. 


C A W. 


C Cnimb. W. 


C W, C inf. SW. 


CNE. 


8 


9 


G et Nimbas ESE. 


Nimbus ESE. , 


Nimbus ESE. 


Nimbus ENE. 


AA unif., C 
C ANW. 


C ENE. 


9 


10 


CE. 


C ENE 


C NE. 


C ENE. 


Nimbas E. 


10 


11 


C E. 


C E. 


C E. 


Stratus. E. 


Stratus E. 


Aucun nuage. 


11 


12 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E, AA unif. 


C et Nimbus NE. 


CetNimb.NE.AAunif. 


AAunif.CetNimb.NE. 


12 


13 


AA unif. 


AA unif., C NE. 


C E. 


Nimbas SSE. 


Brouillard. 


Brouillard. 


13 


14 


Gi-os C E. 


C et Nimbus E. 


C et Nimbus E. . 


C et Nimbus E. 


C et Nimbus E. 


Couvert. 


14 


15 


A C W, C inf. E. 


C E, brouillard. 
Nimbus K. 


C W. stratus ESE. 


Nimbas ESE. 


CNW. 


Càl'EetauNW. 


15 


16 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


C et Nimbus E. 


C et Nimbus E. 


C et Nimbus E. 


16 


17 


C E. 


CE. 


C stratus E. 


C stratus E. 


C stratus E. 


C stratas E. 


17 


18 


CSW. 


C SW. 


C SW. 


G et Nimbus E. 


C stratus Ë. 


G stratas E. 


18 


19 


C bas ESE. 


CE. 


G SE. 


G et Nimbus SW. 


C et Nimbus SW. 


Couvert. 


19 


20 


G stratus ENE. 


C stratus ENE. 


A ce W. 


ACC W. 


C W. 


AAE. 


20 


21 


C E. 


A AAE. 


A AA E. 


Brouillard E. 


Brouillard E. 


Brouillard E. 


21 


22 


Brouillard E. 


Brouillard E. 


C SW. 


C SW. 


C SW. 


Brouillard. 


22 


23 


CetNimb.SW,broaiII. 


C etN.SW,br.AAunif. 


AAunif.CetNimb.SW. 


C et Nimbus SW. 


C SW. 


Brouillard. 


23 


24 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Stratas ENE. 


AA onif. 


Couvert. 


24 


25 


C et Nimbus NE. 


C et Nimbus NE- 


C et Nimbus NE. 


Nimbus ENE. 


Nimbas SW. 


Nimbus SW. 


25 


26 


CdlNimli.SE.s{r.SW. 


CetNimb.SE.str.SW. 


C et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


CelNimb.E,AAuDif. 


AA unif. 


26 


27 


AA SE. 


AA SE, C ENE. 


AA SE, C ENE. • 


G ENE. 


KG A SE. 


KG A SE. 


27 


28 


C stratus au N. 


CNE. 


C NE. 


C NE. 


C ENE. 


Aucun nuage. 


28 


29 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. « 


C h. ENE. 


C h. W-NE. 


Ch. W. 


Aucun nuage. 


29 


30 


C ENE 


C ENE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
AA h. ESE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


30 


31 


ANW. 


ANW. 


A NW. 


AANW. 


AANW. 


31 



2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt: 



NÉlULOStTÉ. 

7" 9V 12" 14" 18" 21" 



6,4 



6,3 



6, 



6,7 



6,3 



5,7 



I?I80- 
LATION. 



189,9 



6,6 
0,8 
9,0 

0,0 
2,0 

1,6 
0,0 
0,8 

25,0 

6,0 

8,2 



0,0 
0,6 



0,0 
2,1 



74,7 



■BMARQOES. 



• à3",sà6". 



• =. T aa8Wà2i". 
Courte • à 7". 

• =à6"età7". 

G à 9". petite «à 18". 
G à 21", # la nuit. 

Ôà6", #ài8". 
Gài4"i#=ài8". 

• à partir de i4". 
#à6", #=à9". 

• à 7". 



#à2i": 

Petite # le malin. 



s le matin et à 21". 

= à7", Qài2", #sà2i". 

#à6". 



3 
6 
9 
12 
15 

iî 

24 



Tôt 





NOMBRB DB POIS QOB 


LB VBirr ▲ 


ÉTi 


If 


NE 


B 


SB 


8 


8W 


W 


IfW 


2 


4 

10 


I 

ï 

3 


1 


I 


2 








3 


2 
5 


I 


.1 


2 








3 


10 




i3 








2 


3 




5 


l 

2 
5i 


I 






i 

3i 


I 
6 

24 


3 
2 

23 


7 


3 
I 




2 


7 









XOMBBB DB 


POIS 


1 


s 


OOB Ll 


CIEL 


A tJt 1 


s 

m 


5 

I 


Ai • 

l 


i 

6 


6 


1: 

S 


7 


II 


9 


] 


7 


10 


l 


12 


3 


3 




12 


14 


3 


i 


A 


12 


8 


18 


2 


5 


12 


6 


21 


5 
i5 


6 

32 


4 

33 


9 
61 


7 
45 


Tôt: 



20 

16 

i3 
8 
5 
i3 
16 
12 



io3 



NOMBRB DB JOOBS DB 



Pluie l5 

Neige 

Grôîe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanobe . , . 
Broaillard....;.. 7 

Eclairs 

Tonnerre. i 



"12k 



JUIN 1905 





< 


BAROMÈTRE 


A ZÉRi 


► (700— -h). 


VERT (oiRBCnUN ET VlTBftSB PAR SBCONDft). 1 




3'' 


6'' 


9^ 


12" 


15" 


18" 


21' 


24" 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Mai. 

do jour. 












m 


m 


m 


n 


a 


m 


■ 


m 


m 




1 


32,3 


32,8 


33,4 


33,4 


32,9 


32.6 


33,8 


33,4 


32, o5 
33,33 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


3,0 




2 


3^^;? 


33,1 


33,5 


33,7 
34,5 


33 .b 


33,1 


33,5 


33,8 


C»l. 0,0 


Cal. 0,0 


w 1,8 


w 4,0 


w 4,0 


W 3,3 


Cal. 0,0 


B 1,6 


5.5 




3 


3^,2 

33,6 


34,5 


34,0 


33,6 


H-' 
33,3 


33,9 


iSiJj 


Cal. 0,0 


E 3.8 


SB 1,2 


SB 4,6 


SB 1,2 


Cal. 0,0 


« 3;3 


E 6,0 


6,6 




4 


33,2 


34,0 


34,1 


3-,3 


33.0 


33,1 


B 6,0 


(.al. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


U 




5 


3213 


33,0 


328 


32,9 


32;, 


3i,8 


3.,7 


3i.6 


32 28 


« 4;o 


Cal. 0,0 


w 3,0 


Cal. 0,0 


SW 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




6 


3o,8 


3o,i 


29>6 


28,9 


28,3 


26,3 


37,0 


26,2 


28,55 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 4.8 


Cal. 0.0 


ï 11 


Cal. 0,0 


7,0 




7 


25, f 


24,3 
26.4 


2|.6 


25,1 


24,8 


30,3 


26,2 


20,20 


Ctl. 0,0 


NB i ,0 


w 4,6 


SB 5,6 


SB 7,0 
SB 5,2 


Cal. 0,0 


B 3,2 


9,3 




3 


26,3 


2§,8 


27,0 


27,4 


26,2 


38,. 


27.5 
27,6 


27,01 


K. 5,2 


SB 3,0 


SB 7,6 


SB 7,3 

w 5,0 


Cal. 0,0 


« »,4 


Cal. 0,0 


10.0 




9 


27,6 


27,9 
27,6 


28,2 


27.8 


27,4 
26,0 


27,4 
25,8 


Î7,7 
36,3 


l^l^l 


K»l. 0,0 


Cal. 0.0 


W 1,8 


w 7,2 


w 6,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


II 




10 


27V3 


27»» 


27,2 


20.9 


C»l. 0,0 


B 2,5 


Cal. 0,0 


« 3,8, 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




il 


2I;? 


4,9 
26,0 


25,2 


•i5,3 


2'l,9 


24.6 


35,3 


25,4 


25.06 


Cal. 0,0 


« 2.4 


SB 1,2 


SB 4,0 

w 4.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


4.6 




12 


26,5 


26,6 


26,1 


25,6 


36,4 


26,4 


26,14 


MB 3,5 


NB 2,1 


NE 2,4 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


w 1,5 


E 4.0 


6,8 




13 


26,3 


25,8 


26,2 


26,3 


25,9 


26,2 


li:; 


26,8 


26,33 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 1,8 


w 3.0 


Cal. 0,0 


B 4,0 


E 5,0 


7.2 




14 


26,6 


26.0 


27,5 


27,5 


27,9 

29iî> 


U:^ 


28,5 


27,08 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 3.0 


w 60 


w 4.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E. 3,3 


8.3 




15 


28,3 


28,7 


29»» 


3?;^ 


3i,i 


3i,5 


29,84 


B 6,5 


B 3,3 


Cal. 0,0 


SW 5,2 


SB 3,2 


S 2,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


a 




16 


3i,8 


3o,9 


3i,5 


3i,^ 


30,2 


3o,i 


tl 


3o,86 


MB 2,', 


Cal. 0,0 


w 2,1 


w 2,1 


w 4,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




17 


a9»4 


28,9 


2q.i 


2i;3 


28,6 


28,3 


28,6 


28,78 
28,10 


Cal. 0,0 


NE 3.6 


NB 4»^ 
SB ifO 


w 1,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


ii 




18 


lu 


i7|7 


26,3 


28,1 


m 


28,8 


30,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB J,2 

W 3,8 


SB 3.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




19 


3<i7 


3' 7 


li:t 


32,3 


3», 9 


32,3 


3i,59 

33,44 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


W 4,0 


Cal. 0,0 


NB 8,0 


NB 5,0 


Cal. 0,0 


10,3 




20 


32,0 


32,5 


33,2 


33,3 


33.6 


34,7 


34:7 


B 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 4.6 


w 3.2 


w 3,6 


E 3.3 


NE 4,2 


7.0 




21 


lï:t 


35,4 
35,3 


35,8 


35,-; 


li:t 


35,0 


35,3 


35,2 


35,28 


B 1.5 


E 4.5 


w 1,8 


SW 2,1 


w 3,0 


Cal. 0,0 


NB 5,0 


NB 7,3 

« 4,8 


7.6 




22 


35,3 


35,2 


34.0 


34,4 


33,1 


34,6. 


NB 0,2 


B 2,8 


Cal. 0,0 


W 2,1 


w 3,8 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


7,6 
5,8 




23 


3.,8 


3i,i 


3o,8 


3o,2 


28,8 


aH,o 


27,5 


27,0 


29.40 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


W 3,3 


w 3,6 


SW 3,5 


Cal. 0,0 


B 1,2 




24 


27,2 


27,6 


28.1 


28.7 


29»4 


3o,i 


3o,9 


3o,6 


29,08 


« 9»2 


E 10,0 


Cal. 0,0 


w 5,0 


Cal. 0,0 


Cah 0,0 


NB 6,0 


NB 5,0 


14, 1 




25 


3o,5 


3o,à 


3i,o 


32,0 


3i,9 


li:i 


33,1 


33,, 


31.75 
33.54 
32,q4 
30,35 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


B 7,6 
SB 5,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,2 


Cal. 0,0 


0,8 




26 


32,% 

33,6 


33,3 


33,4 


34,1 
33.5 


34,0 


33,8 


33,8 


NB 3,5 


Cal. 0,0 


SB 1,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




27 


34 ;o 


32,9 


3î.3 


32,0 


3i,9 


B 5,0 


S 0.0 


Cal. 0,0 


SB 4,2 
SB 6,0 


SB 3.3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 4.0 


6.2 




28 


3i,3 


3l,2 


3o,9 


30.7 


29,9 
28.7 


î?;î 


29,8 
28,9 


29»7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 1,2 


SB 3,0 


Cal. 0,0 


NE 5/n 


6,3 




29 


î»8t9 


28,7 


29»' 


29»o 


29 >« 


28,80 


NE 3,3 


Cal. 0,0 


SB 5,6 


SB 10,3 


SB 7,0 


» 2,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


11,2 




30 
Moy: 


a9.« 


29,2 


29,4 
3o.3o 


29, « 
3o,42 


29,» 


»8.9 


29,0 
30,27 


3o,8 


29.39 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 4,6 


SB 6,3 


SE 1,8 


SB 8,2 


Cal. 0,0 


NE 12,2 


'2,7 




29.98 


3o,oo 


3o,o4 


»9.79 


3o,25 


3o,i3 


"198 


..57. 


'.77 


4.00 


2,74 


1,36 


.,42 


2.23 


• 



i 


TEMPÉRATURE. 


3" 




HvaiDrrt acATiTc. 






i 


3" 


6" 


9" 



12" 




15" 




18" 




21" 



24' 


Moy. 


Mio. 


Max. 


Moy. 


6' 


D' 


12" 


15" 


18' 


21" 


24' 


Moy. 



























1 


i5,3 


16,2 


20,9 


22,6 


18,4 


16,5 


i5,8 


i5,. 


«2,66 


,0,2 


33.7 


'9,45 


65 


74 


75 


59 


8, 


95 


87 


•§^ 


78,6 


1 


2 
3 


\ïi 


.5,i 


20,9 
24 ,9 


23,8 
25,4 


21,7 
25,0 


30,4 

»3,o 


.7,6 

30,6 


16,0 
.8,5 


'k 


i3,Q 
,5,2 


34,3 


19,05 
2,, 25 


î 


^ 


75 
46 
5. 


60 
40 


68 
4« 


le 


lî 


78,8 
M,3 


2 
3 


4 


16,4 


22.9 


25,6 


27.3 

23,6 


33,3 


30,3 


•6,9 


21,69 


,6;3 


22,25 


ïl 


44 


39 


5o 


55 


ni 


53,4 


4 


5 


■6,0 


19,6 


22,2 


24,0 

24.6 


18,7 


11.5 
18,3 


•7,5 


n 


,6,0 


m 


21,00 


& 


63 




8, 


74 


70 


80 


70,8 


5 


6 


17,0 


,7,5 
,5,1 


20,6 


18,5 


17,0 
18,6 


.(I3 


,6,0 


20, 3o 


80 


67 


53 


II 


75 


1! 


U 


76,6 





7 


.é,<, 


2o;3 


21,6 


21.6 


•5.4 


■ 43 


\l% 


1,,, 


2Z]Z 


,7,20 


<>4 


u 


6i 


6, 


62 


7S'9 


7 


8 


.3.0 


,5,3 


20,1 


«9»' 


20,1 


16,6 


•3,7 


■ 3,0 


'2,9 


2, .5 


,7,20 


II 


67 


î 


76 


70 


86 


78, 1 


8 


9 


13,3 


'f7 
14,0 


18)2 


2?.4 


20,5 


-.5,5 


•4,7 


.3.5 


.6,3i 
,4, ,5 


12, i 


22,6 


,7,35 


80 


7» 


II 


ii 


97 


96 


83,, 


9 


10 


13,3 


'7,5 


12,1 


'7,9 


•4,4 


•5.7 


".4 


12,0 


20,0 


,6,00 


97 


98 


74 


97 


97 


9',«> 


10 


11 
12 


...6 

11,4 


i3,, 
11,3 


«9,5 
21,/ 
21,3 


20,8 
23,0 


,5,6 
21,3 


;!:; 


'H 
10,6 


'4,4 


,5,63 
17,08 


,1,2 
,,.0 


ii]î 


,7,05 

«7,25 


97 


83 


Ê lï 


83 
67 


g 


92 
79 


9^ 


86,0 

83,3 


U 
12 


13 


i3,7 


'6.4 
,5,4 


20,7 


20.2 


16,6 


.5,. 


• 3,4 


17,10 


.2,4 


24 

23,3 


,6,20 


94 


77 


'à 


72 


83 


92 


13 


14 


12,5 


19,8 


22,8 


,8,6 


,8,6 


16,1 


'4,9 


, '7,23 


"»7 


,7*5o 
,6,00 


95 


87 


70 


& 


85 


83 


93 


83,8 


14 


15 


i3,5 


,3,0 


11,9 


17.3 


'9,3 


•4,3 


l3,3 


i5,oi 


„,é 


20,4 


i 




fs 


84 


80 


21 


84,. 


15 


16 


12,5 


'7,' 


'9,7 


2i,6 


19,3 


.5,4 
i5,3 


.5,5 


,7,46 


",7 


23,3 


'7,5o 


09 


îl 


76 




90 


63,4 


16 


17 
18 


\l:i 


4> 
16.9 


2», 9 


2',7 
22,2 


21.1 

2,,3 


«7,5 

2,,0 


.5,8 


11% 


'3,7 
12,9 


2i;2 


,8,85 
,8,55 


88 


86 


5 


t 


90 

2? 


r, 


17 
18 


19 


i5,4 


'7,' 


21,5 


iQ.o 


24,0 


'7,2 


.4,; 


i7,3o 


«4.1 


22,6 


,8,35 


88 


l^ 


82 


70 


19 


20 


«3,9 


î8,9 


21,0 


»3,7 


2/;6 


17,0 


.6;5 


19.58 


«3,4 


20,7 


19,55 


78 


69 


56 


45 


5, 


«7 


, 72 


20 


21 


'7.5 


21.4 


26,9 


38,3 


29,' 


25,5 


21,0 


30,5 


23,76 


,6,6 


3o,o 


23, 3o 


5, 


il 


3o 


38 


35 


îs 


5o 


55 


44,4 

49, • 


21 


22 


20,2 


ll:î 


28,0 


36,1 


27,5 


24,7 


20,4 


.0,5 
.8,6 


23,29 


«9,3 


29,4 


2/, 37 


55 


ii 


44 


ïï 


6, 


22 


23 


"9,' 


23,3 


36,7 


21,6 


20,2 


\l\i 


2,;3§ 


«9,0 


28,2 


23,60 


62 


60 


T 


90 


83 


y4 


23 


24 


ië,6 


18,6 


24,4 


30,7 


18,5 


'7»9 
'7,4 
21,0 


•4 7 


,8,8, 


«7,4 


25,3 


21,35 


76 


80 


^3 

63 


68 


78 


9« 


f 


24 


25 
26 


14.4 
12,4 


16,5 

i5,4 


i8;8 
21,5 


»9,8 
22,8 


ti 


.3,6 

.5,3 


,6,, 3 
18.18 


,3,0 
",9 


20,8 
23,8 


n'Xs 


77 
92 


i 


80 
64 


t 


It 


lï 


ui 


25 
20 


27 


,5,0 


'7,7 


19,7 

23,0 


33.3 


23,6 


19,6 


,7,0 


:;:? 


19,, 3 


,4,0 


25,6 


,9,80 


^ 


62 


58' 


£. 


8, 


93 


73.. 


27 


28 


16.0 
,6,g 


,8,1 


33,4 

22,36 


23,7 


20,3 


'7,9 


20,08 


16,2 


26,2 


21,20 


îï 


A 


69 


58 


II 


74 




28 


29 


20,4 
21,5 

'7,34 


24,1 


26 î 


23,5 


.6,93 


20,8 


22, ,3 


'6^7 


26,7 


21,70 

23,4o 


4 


611 


58 


II 
77.5 


57 


29 


30 
Moy: 


,8,6 
,5,o5 


22;7 

21-, 52 


26,5 
21,73 


25,0 

'9,4' 


20,5 


23,44 


'7,7 


29,' 


73 


75 


66 
66,6 


59 
63,6 


6', 
64,5 


5o 
70,2 


57 


63,0 


30 


,5,90 


18,78 


'4.2, 


24,73 


'9,47 


83,0 


77.» 


'■•' 


7», 9 


Moy: 



JUIN 1905. 



t25 



3 


rORMB BT DIRBCTION DBS NOAOBS. 


i 


a 
. 1 


7" 


9* 


12»' 


14* 


18" 


21" 


A AA WSW. 


A AA WSW. 


A AA W. 


A AAW. 


Brouillard. 


Brouillard. 


1 


' 2 


Brouillard. 


KK NE, stratus SE. 


KG KK NNE, G NE. 


KG KK NNE. G NE 


C fracto-c NE. 


Aucun nuage. 


2 


3 


Aucun nuage. 


G à ENE. 


G ENE. 


G NE. [Gnimb.àl'W. 


G ENE. 


Aucun nuage. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Brume SW. 


G NE, Gnimb. au NW. 


G nuages mov. NE. 


G NE. 


4 


. 5 


AAW. 


AAW. 


AA W. Gnimb. NW. 


AAW,brouili.basSW. 


AA unif., br. bas SW. 


Unif gris. 


5 


6 


Nuages moyens W. 
K AA WSW. 


G W. 


G A W. 


GGAAWSW,str.SE. 


Nnag.moy.SW.str.S. 


Gouvert. 


6 


7 


KK W. 


K KK W, G h. NE. 


KKKWSW. 


Aucun nuage. 


7 


8 


AA SW. Gros C NE. 


KK WSW. 


K WSW. 


G bas E, str. S W. 


K WSW. 


Aucun nuage. 


8 


9 


C W. 


C W. [NW. 


G W. 


G W, stratus SW. 


Brouillard 4oo". 


Brouillard. 


9 


10 


Ng8m.W,Cirimb.NW. 


Nimb. WSW, Gnimb. 


Nimbas W, str. E. 


Ni4ubus W, str. E. 


G et Nimbus NW. 


GG A W. 


10 


11 


KKNW,8tr.ESE. 


Gnimb. ENE. 


Nimbus. 


Nimbus. 


AA NE, nimbus NW. 


AA. 


11 


12 


CE, Cnimb. à TENE. 


C E, Gnimb. à TENE. 


G E. Gnimb. àTENE. 


A NE. G E. 


GG WNW. 


Aucun nuage. 


12 


13 


Brume au S. 


Brume S, K WSW. 


K WSW, G E. 


K WSW, G E. 


KK AA WSW, G E 


KGWSW,GW,str.S. 


13 


U 


Aucun nuage. 


K WSW. 


Gnimb. N, G SE. 


Gros G, str. SSE rap. 


GekNimb.W fstr. SE. 
C SE, G basSW. 


Gouvert. 


14 


15 


Nimbus. 


Nimbus. 


G et Nimbus WSW. 


Stratus NW. 


G au N. 


15 


16 


G bas SE. 


G bas SE. 


KK SW. G. 


G SE, str. ESE. 


K W. AA au SW. 


AGG W. 


16 


17 


CG W. 


A AAW. 


A W. 


AKGW.GnimbWNW. 


Gros G SE, nimb. W. 


G SE. stratus SSE. 


17 


18 


G stratus ESE. 


G SE. 


G SSE, Gnimb. au N. 


KKSW,GSSE,GnimbN 


Or.GauN, br.int.E-S. 


Stratus SE. 


18 


19 


G W. 


G W. 


Nimb. Gnimb. WNW. 


ûr.Gst.SEnb.Gnb.NW 


Nimbus W. 


AAW. 


19 


20 


Aucun nuage. 


AA G h. NE. 


Gh.NE. [AASE,gr.GE 


G NE, Gnimb. à W. 


G épars h. W-N. 


Aucun nuage. 


20 


21 


K légers. 


K. 


G h. NE. 


G h. NE-W. 


Aucun nuage. . 


Aucun nuage. 


21 


22 


Aucun nuage. 


G h. N. 


GNW. 


AA ENE. 


AA ENE. 


AA ENE. . 


22 


23 


Aucun nuage. 


G h. W. 


G h. W-NE. 


Nimbus N. 


A G et Nimbus NE. 


Brouillard. 


23 


24 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


G et mmhw W. 


G et Nimb. W, str. E. 


GG W, nimb. NW, str. 


Gouvert. 


24 


25 


C et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus W. 


G et Nimbus WSW. 


KKKWSW. [ENE. 


K KK WSW. 


25 


26 


KG W. 


G h. NE. 


G h. NE. 


G h. NE. 


KK au SW. 


Aucun nuage. 


26 


27 


KK WNW. 


G A W. 


AK KK. 


K KK fracto-cWNW. 


AKK W. 


Stratus S. 


27 


28 


A AAW. 


KK WSW. 


KK WSW, G b. NE. 


KK WSW G h. NE 


Stratus ESE. 


Stratus E. 


28 


29 


Aucun nuage. 


G W. 


G W. 


G W. 


GSSW. 


G h. NW. 


29 


30 


ASW. 


AASW. 


AA G WSW. 


G AA WSW. 


GSW. 


G SW, nimbus. 


30 



i 






MteULOSITÉ. 






IMSO- 




i 


7»» 


9" 


12" 


14" 


18" 


21" 


LATI0:«. 


PLUIS. 




k 


ma 


1 




9 

10 


8 
8 


8 

l 


7 

l 


10 

I 


10 



10,3 


0|0 


3 





I 





o 


13,3 


. 


4 








I 


a 


6 


3 


10,1 


0,0 


5 
6 
7 


4 

7 

I 


l 

I 


3 


7 

l 


10 

9 

I 


10 
10 



8,9 

13,8 


0,0 

4.1 


8 
9 


I 
3 


2 

a 


3 
3 


ï 


7 

10 



10 


11,8 


0,0 


10 


8 


9 


10 


9 


7 


9 


5,2 


U 


3 


5 


6 


7 


l 


4 


6,8 


0,0 


12 


2 


5 


î 


a 





«2.5 


, 


13 


I 


3 


4 


8 


9 


11,3 


, 


14 





3 


6 


9 


9 


10 


%•:. 


0,0 


15 


10 


10 


10 


2 


3 





44,0 


16 


1 


3 


5 


l 

I 


3 


9 


,13,3 




17 
18 


? 


î 


8 
3 


4 

I 


t 


9i^ 

13,6 


1,5 
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7 
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7 
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3 
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3 
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10 
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27 


5 


3 


6 


5 


6 


3 


10,3 


. 


28 


7 


3 


a 


a 


l 


a 


«»,9 


, 
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3 


5 


7 





13,3 


. 


30 


3 
3,8 


9 
4,i 


10 

4.8 


10 

4,9 


9 
5,4 


9 

4.8 


7,7 


1.3 


Moy: 






Tôt: 














393,3 


64,4 



RBMABQUBS. 



^ Tnw Q i5"5o,= 18", ^ = 31". 
Sà6età7". 

Averse à 18" 40. 
Averse à 33". 

# interm.doi5"ioàai".# la nuit. 

Bàai". 

TWi3"3o.KGi3"o5,= i5"à3i". 
T au 8 à 7", # de 1 1" à i3"4o. 

TlfWGài4"o, T ^NWài4"io. 

BauS. 

r^ # toute la nuit, depuis 2 1" 5o. 

# K. jusqu'à 4"4o, K • S à 7". 

^do4''à5". 
= intense, B-8 à 18". 
TWài3"45,TNWài5",«ài6"i5, 
[Twài8"i5. 

[='^NîlWà3i". 
T NW à i4"4o, T IfNW G à i6"30, 
Ondées4"3oeti6"43,# i8"et3T". 
deii"4oài3"45. 



Ond.i3"5o, • viol. "^ If ai"3o à34 



3 
6 
9 
12 
15 
1» 
21 
24 



Tôt: 



MOMBRB ns POIS QOB LB VBMT ▲ txt 
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a 
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a 


I 




3 
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5 
«9 


9 
35 












29 


a 


5 


33 





Tôt: 



NOMBRB DB FOIS 
QUB LB CIBL A ÉTit 



3l 



53 



35 



n 



53 



»9 



i3 

4 
9 

31 



117 



NUMBBB DB JOOBS OB 



Pluie....! l5 

Neige. 

Orôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche . « . 

Brouillard 6 

Eclairs ". 

Tonnerre 8 
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JUILLET 1905. 
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BÀROMÊTUB ▲ ZÉRO 


(700- 


--*-). 


, 


VRKT (direction ET VITESSE PAB 


seconde). 
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6^ 
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l 
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«9.3 


3o,7 


3o,4 


3o.6 


3i,8 


33,0 
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3i,o3 


NE 10,0 


NE 7,3 


Cal. 


0,0 


SB 16,0 


SB 0,5 
SB 0,0 


Cal. 


0,0 


SB i,a 


B 


5.8 


"2'« 
i6,a 


2 


3a,7 


33,3 


ni 


3^,6 
36,0 


35,8 


35,3 


36,3 


35,5 


35,33 


B i,a 


Cal. 0,0 


B 


,.5 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


nb 8,5 


NB 


7»<> 


3 


35q 
33;6 


36.4 


35.0 


34,4 


a:; 


34,5 


n^ 0,0 
E 6,5 


B 3,8 


Cal. 


0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 


0,0 


B ^6,5 


C4l. 


0,0 


9>* 


4 


34.0 


33.8 


34,0 


33.6 


32,0 

a8.8 


3a. 6 


33,45 
3o,3o 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SW 5,5 


SB 6,5 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


Cal. 


0.0 


7.» 


5 


3a, 


3.,. 
27»^ 


3i.5 


3., 3 


3o.o 


:?:? 


a8,a 


c«i. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 5.0 


Cal. 0,0 


B 


4,0 


B 3,0 


CaL 


0,0 


10,0. 


6 


^714 


a7,a 


a6,5 


a6,o 


a5,5 


a6,6 


a6,6i 


s 3,0 


Cal 0,0 


w 


40 


SB 4,7 


-: ^i 


SB 


lo 


CaL 0,0 


Cal. 


0,0 


u,o 


7 


17.0 


^7,3 


»7.3 


27.7 


a8,3 


29.4 


3u,8 


3o.9 


28,5û 
3a, 73 
34,36 


B 5,0 


Cal. 0,0 


B 


II 


Cal. 0,0 


W 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


.3.» 


8 


3i,5 


3i,o 


3a. 3 


3a. 9 


33. a 


33,. 


33.9 
-34.Ï 


33,9 


« 5,7 


NE 4,0 
B U 


SB 


SW 4,0 


w 5, a 


W 


a,8 


CaL 0,0 


B 


li 


8,5 


9 


33,8 


34,2 


M;? 


34,9 
33,^ 


35,0 


34^ 


35,7 


E 5,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


w 3,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


S 


6,5 


10 


33,6 


33,y 


33,. 


3a, 5l 


3a ,6 


3a,b 


33, .5 


C:«l. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 


0,0 


SW a, 4 


Cal. 0,0 


Cal, 


0,0 


CaL 0)0 


B 


2.4 


5,6 


11 


3i.3 


3a,8 


33.1 


33.1 


3a,6 


3a,5 


11^ 


32.5 


3a, 70 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0.0 


w a,8 


Cal. 0,0 


Csl. 


0,0 


CaL 0,0 


S 


3,8 


5,3 


12 


3a. I 


3a, 5 


3a,6 


3a. 6 


3a. 3 


3a,4 


3a,5 


3a, A3 
3. ,85 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal 


0,0 


SW 3,6 


SW ,!8 


Cal. 


0,0 


Cal. 0.0 


CaL 


0,0 


5.3 


13 


3a. 3 


3a,5 


3a.5 


3i,3 


3o,8 


3. ,6 


31.3 


C«l. 11,0 


Cal. 0,0 


SB 


5,2 


SB 5,0 


SB a, 4 


Cal. 


0,0 


CaL 0.0 


CaL 


0,0 




14 


3o,8 


3o,9 


3i 4 


3i,4 


3o,7 


3o,4 


3i,3 


3i.5 


3i,o5 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0.0 


w 5,. 


w 5, a 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


NE 


4,5 


15 


3i.o 


3i,7 


3a , 


3a, a 


3i,8 


3, ,6 


3a, 6 


3a, 6 


3î,95 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


^,3 


SB 6,5 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


CaL 


0,0 


16 


3a. 6 


33,; 


33.6 


33,4 


3a, 7 
3a,4 


3a,3 


3a,6 


3a,A 
3a. 4 


3a, 84 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


SE 3.8 


w 4.4 

SB a, 4 


W 


2," 


CaL 0,0 


B 


4.2 


7.6 
é,8 


17 


3i.6 


3a.o 


3a.5 


3a. 5 


3a. 3 


3a,5 


32,29 


Cal. 0,0 


Cal. 0,9 


SB 


4.3 


SE 5, a 


CaL 


0,0 


E 6,0 


Cal. 


0,0 


18 


3a.. 


3i,8 


3i,9 


3a,i 


3i.3 


3o,a 


3o.u 


3o.o 


3i,ao 


E 4,0 


Cal. 0,0 


B 


5.0 


E 4.8 


E A,a 

SW 4,0 


B 


3,2 


B a;5 


Cal. 


0,0 


7.6 
4,3 


19 


29.3 


29.5 


7^,6 


^91^ 


29.3 


28,9 


IH 


IV.Î 


29,3q 
3. ,75 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 


20 


3o,3 


3b.8 


3a.. 


3a.4 


3i,8 


3..7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Ul. 


0,0 


Cal. 0,0 


B 


4.2 


6.1 


21 


3a, 6 


3a. 8 


33.5 


33,6 


33,4 


3a,8 


33,4 


33.0 


33,, 4 


NE 4,5 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


W 5.6 


w 4,3 
SB 5,5 


w 


2,8 


Cal. 0.0 


CaL 


0,0 


6.Î 


22 


3a,5 


3^.9 


33.1 


li:î 


3i,Q 
3i.8 


3a,6 


33,0 


3a, 8 


32,84 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0.0 


SB 8.0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


CaL 


0,0 


8.» 


23 
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^^7 

a8,3 


ll'^ 


3i.4 


3o.8 


3o,i 


3, ,80 


E 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


»« 4.5 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0.0 


CaL 





6,1 


24 


a6,a 


a5,5 


26,9 


ï7,5 


11:1 


27,15 
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Cal. 0,0 


Cal. 
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SB l3,5 


w 


9.8 


Cal. 0,0 


B 


5,0 


% 


25 
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74 
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31,0 


24.19 


19.0 


3o,7 


34,85 
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5o 
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7» 


10 
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a8.5 
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68 


59 


53 


56 


54 


87 


70 


78 
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U 
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13 
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a3.o 
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li:î 


27,3 
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36,8 
25,7 


36,5 

31,8 


31,4 
31,3 


30.3 
30,. 


34,06 
33,70 


30,8 
.7.5 


3,,o 
38.3 


35,00 

33,85 
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U 
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g? 


69 

7^ 


li 
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13 
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36,5 
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35,6 


33,7 
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55 
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60 


54 


7» 


79 


70 


73,6 


20 


21 
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30,3 
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58 


54 
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53 
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22 
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24,6 
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33,8 


30,1 


>9.2 


33, o3 
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.8,5 
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Ê 


U 


71 


68 


7a 
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66 


78 


83 


77 
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24 
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18,7 
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85 


s 


63 
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24 


25 


«7.2 
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37,8 
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.9,8 


33,09 

3^.65 
35,3. 


.6.1 


29,7 
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3.V,4o 
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64 


58 


5i 


-6 


25 


26 
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29.7 


20,7 


33,3 
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30,4 
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61 


55 


5o 


44 


65 


II 


66 


63 
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26 


27 
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a3.8 


a8,o 


3o,i 
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36,3 


33, a 


30,8 


3o,9 


60 


55 


5o 


h 


î\ 


55 


60 


5î,8 


27 


28 


ao,5 
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a8., 


3o,6 
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30,0 
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35,55 


64 


60 


80 
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69 


70 


63 
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II 
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5o 


II 
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30 


31 


21,9 
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38-,63 
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24.7» 


3., 6 
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33,6 
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3,,0 
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36, 5o 
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65,8 
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59.5 
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54,1 
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20,90 


24,27 


«9.44 


3o,63 


35, o3 
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rORMB BT DIRBCnOH DIS NUAOBS. 




t 


7^ 


9^ 


12'» 


U^ 


18^ 


21" 


1 


C KG W. 


AGW. 


K AW. 


Aàl'W. 


AW. 


A W. 


1. 


2 


G et Nimbus W. 


G AA. 


AA. G W. 


G W. 
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14 


»7.î» 


18,7 


20,0 
26,5 


ao,3 


«7,9 


ao,66 


17,0 


a6,o 


ai,5o 


52 


60 


69 


54 


k 


6a, 8 


14 


15 


,.,8 
16,9 


ao,o 


23,1 


ao,5 


«7>9 


.7.4 

i5,o 


Voii 


16, a 


27,1 


21,65 


69 


44 


47 


5i 


6a 


t 


t 


n 


6a,6 


15 


16 


m 


25,4 


a.-), a 


ao,6 


,é,; 


i4,o 


27,0 


21,95 


77 


68 


01 


54 


5o 


69.5 


16 


17 


.5,a 


2a, 


a4,a 
24.7 


22,4 


18, a 


17,0 


i5,6 


18, 85 


25,4 


20,00 


88 


83 


V 


6a 


69 


55 


78 


75 


ni 


17 


18 


14.6 


16,8 


ai.i 


24.9 
21), 3 


ai, 3 


18,8 


18,6 


ao,35 


a6,o 


ao,oo 


î 


66 


49 


55 


b6 


II 


t 


o8 


18 


19 


18,6 


ao,5 


a6,o 


26,0 


a2,3 


ao,a 


18,9 


aa,35 


«7.« 


a8,i 


aa,Go 


61 


â 


6a 


58 


64 


61,1 


19 


20 


«7,7 


«9.3 


.2.1,0 


26,. 


23,8 


aa,5 


•9.2 


18,5 


21,39 


17,3 


27.4 


aa,35 


62 


5a 


70 


83 


86 


89 


7«.4 


20 


21 
22 


.8,4 

«9.3 


«9.0 
«9iO 


a5,6 
25,7 


25,9 
27.7 


tî 


21,4 
aa,o 


«9,7 
ao,8 


«9.6 
ao,3 


a,,8i 


18,0 
,8,5 


a6,6 
a8,o 


aa,3o 
a3,a5 


98 
9« 


94 


V 


§ 


li 


U 


1? 


88 
88 


86,6 
81,1 


21 
22 


23 


20,5 


ai,o 


24.7 


2é;2 


a3,6 


22,4 


21,1 


20,9 


m 


27,4 


a3,55 


88 


76 


7« 


72 


86 


83 


^ 


9» 


8a. 3 


23 


24 


«8,0 

18,3 


i<^,5 


ai,. 


a5,a 


aa,a 


ao,o 


'9.« 


ai, 56 


aéU 


a3,4o 
aa,3o 


9« 


£ 


r. 


73 


7« 


87 


n 


85,4 


24 


25 


19,6 
18,0 


a5,4 


25.6 


24,0 


aa,a 


ao,i 


ïîls 


21,94 
19.9^ 


17,4 
18,0 


27,2 


tt 


7« 


7« 


81 


83 


78,6 


25 


26 


aa,à 


27,0 


,8,5 


18,1 


•8,4 


a7,o 


a2,oo 


% 


îi 


II 


II 


88 


69 


II 


77,8 
42,4 


26 


27 


17.5 


:a:4 


aa,3 


aS,5 


27,3 
a5,i 


a3,6 


ai,5 


19.3 


22,01 


16,0 


29,0 


aa,5o 


66 


II 


3, 


27 


28 


1^,5 
18,3 


a3,5 


aa.o 


,8,8 


«9.3 
.5,6 


ai, 01 


i5,o 


27,0 


ai, 00 


43 


î 


58 


5i 


36 


5i 


59 


49.9 


28 


29 


ao,o 


«8,4 


18,0 
a5,3 


20,5 


«9,7 


,7,6 


18, 63 


i5,a 


ai,o 


19,10 


81 


58 


00 


n 


34 


40 


47 


\ii 


29 


30 


•16,3 


•16, a 


22,7 


a3,i 


ao,o 


«7,0 


id,i 


•9.46 


25,4 


ao,3o 


4i 


33 


3a 


69.2 


53 


;? 


30 


31 
Moy: 


ï3,o 
'7.9<> 


.14.3 
'9. '3 


ao,, 
24, «4 


aa,i 
a5,88 


aa.8 
a4,56 


17,6 
21,74 


16,5 
19,10 


i5,3 
18, 3i 


'7.7« 


ia,6 


a4.o 


i8,3o 


88 
72,7 


76 
67,6 


61 
61 ,'8 


61 
58,5 


56 
61,8 


79 
74.7 


73,3 


31 
Moy: 


21, .35 


«7.07 


27.27 


22,17 


74.9 


67.7 



AOUT 1905. 



S 






PORUE BT DIRRCTION DES NUAGES. 






i 


1^ 


9»» 


12^ 


141. 


18^ 


'" 


t 


Stratus et G SE. 


G SE. 


G SE. 


G SE. 


Stratus SE. 


Stralus SE. 


1 


2 


G SW. 


G et Nimbus SW. 


G et Nimbus SW. 


G ot Nimbus SW. 


AA SW. 


AASW. 


2 


3 


G SE. 


Nimbus SE. 


G SE. 


G SE. 


G SE. 


Aucun nuago. 


3 


4 


Aucan naage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun nuage. 


G SE. 


G SE. 


G E, K W. 


G SW. 


G SW. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


6 


7 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K et G hor. N. 


KNW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


7 


8 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


G hor. W-NE. 


Quelques G hor. W. 


Aucun nuago. 


8 


9 


Aucun nua^e. 


Aucun nuage. 


G hor. NE. 


G hor. W-NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


9 


10 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C hor. N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


10 


11 


Aucun nuagrï. 


.\ucun nuage. 


KG WSW. 


KG G W. 


Xuag. moy. W, str. S. 


KG, G W. 
A W. 


11 


12 


K W. G h, ENE. 


K W, G h. ENE. 


K W, G hor. NE. 
K KK SW. 


K W. G hor. NE. 


GW. 


12 


13 


AA WSW. 


AA WSW. . 


K KG SW, G au NE. 


G hor. SW. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


KK W. 


KK W, G à rW-NE. 
G hor. W-N. 


KK W, G à rW-NE. 


KK WSW. 


K. 


14 


15 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Fraclo- • ëpars. 
AA KK WSW. 


AA WNW. 


K W. 


15 


16 


KKC W. 


K KG W. 


K KG W. 


AA KG WSW, G SW. 


Nimbus, Gnimbus. 


16 


17 


A W, G SW. 


A W, G SW. 


A W, G SW. 


K KK W, Nimb. SE. 


AA unif. 


GE. 


17 


18 


Aucun nuage. 


G h. N. 


AN. 


A G NNE. 


K G NE. 


G ENE. 


18 


19 


Aucun nuage. 


k. 


K KK N. 


K KKN. 


KN. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Stratus hor. S. 


Stratus SE, A NNE. 


Aucun nuage. 


20 


21 


Stratus moyen E. 
Stratus ESE. 


Stratus moyen E. 


Stratus moyen E. . 


Stratus moyen E. 


Stratus moyen ESE. 


Stratus. 


21 


22 


Stratus moyen E. 


Stratus moyen E. 


Stralus ot C ESE. 


AW. 


Brouillard. 


22 


23 


Stratus E. 


Stratus E. 


Stratus E. 


AA uniforme, G SW. 


A AA, stratus SE. 


Stratus ëpars. 


23 


2i 


G A. 


G AA SW. 


CAAWSW.Nb.àW. 


G A W. [au SW. 


K W. 


Brouill. [G WNW. 


24 


25 


AAW. 


KK W, Gnimb. à l'W. 


KK W, Gnimb. à l'W. 


KG KK W, Gnimbus 


A AA WSW. 


KGKKSW,str.moy., 


25 


26 


Nimbus Gniinb. W. 


G W. 


Nimbus SW. 


Nimbus, Gnimb. SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


26 


27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K W. 


KK W. 


K WSW. 


Aucun nuage. 


27 


28 


KK W. 


KK W. 


K KK WNW. 


K KK WNW. 


G W. 


G. 


28 


29 


G et Nimbus W. 


GNbu8W,AAWSW. 


AA unif., WSW. 


AA uniforme SW. 


Nimbus hor. W-N. 


Aucun nuago. 


29 


30 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK KG SW. 


Aucun nuage. 


KG W. 


KG W. 


30 


31 


KG SW. 


KG SW. 


AA SW, Gn. N-S-W. 


Gros G hor. N. 


Aucun nuage. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt 



NÉDCLOSITÉ. 



7k 9J. 191. i4fc igh 21»- 



2,9 



2,8 



3,0 



3,9 



3,7 



2,5 



INSO- 
LATION. 



h 

5,9 

Il ,0 

i3,o 
8,6 

10,2 

i3,3 
i3,3 
i3,3 
i3,i 

13,3 

i3,o 
.3,0 

13,3 

ta. H 

12,5 
12,4 

"i9 

n 

s-' 

8,0 
5.2 

13,3 
10,1 

3,6 

13,3 

"»7 



3i9,o 



6,0 
4o,o 



0,0 

0,4 



Î2,I 



0,0 

i8,i 



81,1 



RIMAROVBS. 



• del4l>àI6^ 

# de q'' à 10^. 
K. violent à 16*», ( 



Averse à i4''4o. 
• à3^ 



r2o*'3oà30*'45. 
OàiS'-S.S T SWàiqMo,!^* 
T au SW à i4S '^ au SW à 3I^ 



B sur t. hor. à 7*», = à 21^. 

= à6S T auSWàI6^ 

Averse à S*» et n»", B iS**, = 2I^ 

^s.t.hor. T 8W3''45,#R5»'ioà 
[5»^3o,Kà I5^ 



'^ au N à i4*. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 



POIS QUE LE VENT A ÉTÉ 



NB 


B 


SB 


8 


SW 


w 


NW 


I 




1 


3 




3 


I 


3 






I 


I 


3 








3 




5 


3 








l 


4 


8 


3 










i4 


5 








1 




5 


4 






6 


3 


1 


I 


3 




I 


9 




I 

9 


3 


I 


I 


4 


38 


«7 


37 


33 


3 



NOMBRE DE FUIS 
QUE LE CIEL A ÉTÉ 



66 



43 



il 



36 



16 
18 

31 

8 

,1 

18 
i5 



"9 



NOMBRE DE JOURS DE 



Pluie 8 

Neige. ..' 

Grôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 4 

Eclairs 5 

Tonnerro 5 



Ohs, de Nice. — XIH. 



«7 



130 



SEPTEMBRE 190S. 



i 

e 






BAROMÊTIIE 


A ZÉRO 


(700— +). 


VENT (direction 


ET VITESSE PAI 


1 seconde). 




Mat. 

dujuar. 


3'' 


O"» 


O»» 


J2I. 


\b^ 


18" 


oib 


24»' 


Moy. 


3»» 


6»» 


9»» 


12»» 




15^ 


18'' 


oih 


24»» 






m 


m 


m 


ai 




m 




ui m 


m 




1 


34,3 


34,5 


34,4 


34,3 


33,8 


33,2 


33,4 


32,4 


30*89 


C»l. 0,0 


B 1,7 
Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 2,6 


8W 


3,0 


Cal. 


0,0 


E 3,3 


Cal. 0,3 


4,2 


2 


31,9 


3i,5 


31.7 

3o,5 


3i,o 


3o,5 


3o,o 


3o,3 


30,2 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 3,2 


SB 


ï> 


E 


i,% 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,2 


3 


3l,7 


3o,o 


3o,8 


3o,4 


3o,o 


3o,9 
33,4 


3o,8 


30.57 
32. o5 


Cal. 0,0 


B I.O 


Cal. 0.0 


Cal. 0,3 


W 


"»• 


Cal. 


0,0 


8 1,7 


Cal. 0,0 


6,5 


4 


3o.5 


3o,7 
34,4 


3i,8 


3i,q 


32,0 


32,3 


33,8 


C«l. 0,0 


NB 1,2 


Cal. 0,0 


8R 2.8 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


E 1,0 


4,5 


5 


34,1 


35,4 


35,3 


35,0 


lîi 


35,0 


35,0 


34,0* 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 1,6 


w 


.6 


Cal. 


0,0 


B 4,5 


Cal. 0,0 


4,2 


6 


Zi,2 


34.2 


m 


It 


33,6 


34,3 


34.1 


Ctl. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


SB 5,0 


B 


.,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


E 1,7 


0,7 


7 


3i,o 


34,0 


33,4 


33,4 


33,6 


33,85 


Cil. 0,8 


B 3.1 


Cal. 0,0 


SE 5,3 


SB 


5,0 


Cal. 


0,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,0 


8 


33,3 


33,5 


iti 


IH 


33,5 


33,7 


34,3 
34,5 


33,86 


K 1,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,5 


B 


n 


B 


3,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8,8 


9 


33,8 


34,3 


ii,1 


34,6 


3i ,46 


8W 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 1,7 


SW 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


1,5 


10 


34,5 


34,5 


35,0 


35,0 


35,1 


35,3 


34,78 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4,2 


SE 


.,6 


Cal. 


0,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,7 


11 


34,8 


11:3 


35,7 


35,3 


34.8 


11:! 


35,. 


34,9 


35,04 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


8B 1,6 


SB 1,8 


SB 


1,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


B 4,2 


6,5 


12 


34.1 


iJ:S 


34,8 


3/,, 5 
343 


35,1 


35,1 


34,68 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4.0 


SB 


3,0 


Cal. 


0,0 


E 3,5 


B 3,8 


5,0 


13 


34,4 


35,1 


35,2 


33,8 


34,0 


33,6 


34,46 


B 2,0 


Cal. 0,0 


8B 3,7 


SE 3.0 


SE 


3,5 


Cal. 


0,8 


B 3,6 


Cal. 0,0 


7'2 


14 


3a,7 


3i,6 


Si,q 


32,6 


3o,5 


3o,i 


3o,i 


29,8 


3i,i6 


E 1,6 


B 5,8 


C«l. 0,5 


w 8.0 


B 


1:1 


s 


4.7 


Cal. 0,0 


E 1,0 


'li 


15 


29'2 


39.3 


3o,i 


3o,2 


3o,i 


3i,8 


l'.i 


3i,5 


3o,26 


B 4,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 . 


8W 0,9 

sw 4.5 


SW 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


« 4,7 


16 


3.,. 


3i,5 


32,6 


32,4 


32,3 


32;o 


3 1,9^ 


Cal. 0,0 


Cal. 0,8 


Cal. 0,0 


W 


3,0 


Cal. 


0,0 


1 3,8 


Cal. 0,0 


7»2 


17 


3a,5 


33,0 


34,0 


33,9 


33,5 


33,5 


32,6 


32,6 


33,20 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 6,7 


R 


4,4 


Cal 


0,0 


B 4,0 


9,5 


18 


32,6 


32,3 


3i,5 


3o,7 


3o,3 


3o,2 


3o,o 


29,0 


3o,83 


K 1,7 

B 8,8 


Ca». 0,0 


8B 3,2 


SB i5,o 


SE 


SB 


^7 


SK 5,0 


SE 11,0 


.7,8 


19 


30,5 
38,8 


Itf. 


3o,o 


3o,o 


28I2 


iî:î 


29,9 


20,4 
2g, 2 


tP. 


« 5,7 


W 3,0 


:: kl 


SW 


Cal. 


0,0 


> 3,ï 


Cal. 0,0 


«4,0 


20 


39.5 


29,3 


26,3 


E 4,6 


« 4,1 


SE 8,2 


SW 


0,9 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


B 3,6 


10,6 


21 


Véi 


lU 


28,2 


28,6 


28,1 


29 »o 


20,0 
28,0 


29,0 
28,0 


28,40 


Cal. 0,0 


B 1,2 


Cal. 0,0 


sw 3,8 


8W 


î;; 


B 


3,3 


NE 4iO 


w 1,2 


12,0 


22 


28,0 


28',4 


^^;! 


Î2;§ 


28,24 
26.86 


l U 


R 3,3 


Cal. 0,0 


sw 3,0 


SW 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


« 3,4 


n 


23 


27, a 


11'^ 


25,3 


25,3 


26,9 


26,3 


B 5,0 


Cal. 0,0 


8w 3,5 


Cal. 


0,2 


Cal 


0,2 


« 4,6 


B 7,0 


24 


2$ Q 


lïi 


25,9 


26,7 


26,5 


25,68 


B 7,0 


: ?;« 


B 3.0 


SB 5,8 


sw 


3,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


t:l 


25 


26,2 


25,9 


27,0 


27,2 


26,7 


27,7 
26,9 


27,7 
26,3 


26.88 


B 1,0 


Cal. 0,0 


w 1,0 


sw 


0,9 


S 


.,6 


: li 


B 3,1 


26 


a7»4 


a?!? 


11:1 


28,3 


27,7 

25,2 


27,7 

25,0 


27,45 

2D,6o 


E 5,0 


I 1,0 


CaJ. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


B 7,0 


5.9 

«0,4 


27 


2iî 


25,J 


25,6 


.5,0 

27,6 


26,4 


B 3,8 


R 1,1 


Cal. 0.0 


Cal. 0,8 


sw 


3,5 


sw 


4,7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


28 


26,8 


39,4 


28,6 


28,0 


27,8 


27,0 


27,9 
29,3 


27,88 


W 2,5 


« 6,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


K 


7iO 


B 


7iO 


SB 2,7 


«^ 7i7 


'î'? 


29 


30,71 


28,1 


2<),3 


20,8 


29,6 


29,2 


29>4 


E 10,0 


l It 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


B 


It2 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


.3,4 


30 
Moy: 


29,6 


29.» 


26,7 
3i,26 


27 »9 
30,72 


27.4 

3o,66 


27,8 

3o,97 


27,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 3,7 


w 


4,9 


W 


4,4 


E 5,0 


K 3,7 


7,7 


3o,83 


3i,3i 


3o,83 


30.91 


2,32 


2,25 


0.79 


3,55 


3,i3 


.,3o 


•,9« 


2,28 


8,35 



i 






1 


TBMPÉRATURB. 










«UMI 


ITIt RI 
tS' 


.LATIVI 

18" 


. 




i 





6» 




9^ 


12" 


15" 



IS" 



21" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12' 


2t» 


u*' 


Moy. 





























1 


'4,7 
14,1 

l4,2 

«5,0 


'^5 

i3,8 


21,2 


M, 8 


33,3 


18,5 


«5.4 


.5,3 


18,20 


i3,6 


34,. 


i8,85 


82 


83 


60 


64 


4< 


66 


73 
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PORUB rr DIRBCTION DES NCAGBS. 
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K KK W. 


G h. N. 


G hor. N. 


G hor. N-W. 


Strat. à 1*W, C h. N. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


K W. 


K KK W. 


K KK W. 


KK W. strat. à TE. 


Sti-atus E. 
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K KK KG NNE. 


K KK KG NNE. 


KK AA N. 


KK AA NNW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KN. 


KNE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Brunie S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
AAW,GetNirab.ESE. 
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KK AA W. 


AA uniformes. 


AA unif.; G SW. 


Nimb. SW. 


Gouvert. 


28 


29 


K KK WSW. 


K KK WSW. 


KKKWSW^grosGW- 


KWSWCniinb.W-NE 


Nimb. SW. 


Nimbus. 


29 


30 


K KK W. 


K KK W. 


G WSW. [N-E. 


G et Nimb. W. 


K à l'W. 


K épars. 


30 



i 

a 


.7'' 


9^ 


NitDCL 


USITÉ. 




21»' 


INSO- 
LATION. 






RBMAIIOUES. 


i 




NOMBRE 


DE PO 












\ 


U»» 


18'' 


PLUlK. 


IS QUE LE VENT A £Tlt 


■ 




h 


MIUI 




















• 




i 


2 

















11,0 








N 


NE 


E 


SE 


S 


SW 


W 


NW 


a 




2 








1 


3 


7 


9 


8.6 


























5 




3 


6 


6 


5 


6 








10,3 






























4 








I 


1 








10,8 






























5 


G 

















10,8 








3 


I 




i3 






I 


i 




'i 




6 
7 
8 




1 



2 
2 

I 


\ 


l 


3 
4 

4 


2 
2 

3 


10,8 

10,7 
10,5 






B au S à 7'». 


6 
9 
12 




1 


i5 

1 
1 


4 

12 




10 


I 
2 




i3 
1 




9 







I 


3 


I 


1 








15 






5 


7 




10 


4 




4 




10 


1 




' 


1 








10,5 








18 
21 




I 


5 
10 


1 
2 


2 
2 


I 


I 




20 

i5 




11 
12 
13 


1 


2 


1 


4 




I 
5 


I 
I 
8 


3 


1 

'l 

r 


10,2 
10,0 

8,3 






= à rhorizon S à 7". 


24 






«4 


I 






1 




'* 


\ 










li 


. 1 


8 


10 


l 


1 


3,1 


i5 


,7 


• à3'', ii''3oeti2ST SWia''5. 


Tôt : 


I 


2 


64 


28 


4 


22 


10 




109 




15 


\ 1 


3 


5 


•j 


3 


8,0 






























16 
17 


6 

3 


5 
4 


6 
6 


8 
5 


l 


?:i 


















1 1 1 






















18 


6 


5 


6 




9 




10 


i:. 


0,3 


• courte de i5"à 17^. 

• I^à2''. 






Nomi 


IB DE 


POIS 








19 


3 


3 


5 


l 


5,2 


a 


« 


UK LE 


CIEL 


A UtI 


\ 






20 


3 


5 


7 


g 


9 


5,2 


1,2 


• à 12^50. 




,f 




>< 


u 


^ 


NOMIRE DE JOURS DE 




21 
22 
23 


4 

t 

9 


6 
9 


\ 
\ 


5 
6 


l 

10 


10 

7 

10 


5,0 


6,0 


• I2S T NE à i4^ T W-NE à i6\ 
[•dei7''20ài8\ 




• 

1 


e 


a 

1 


II 


3 














24 


% 

10 


10 


lO 


lO 


10 


5 


11,8 


• dei9i'à2ii*etlanuit. 


















25 
26 


6 

10 


8 

10 


3 

10 


6 

10 


813 
0,0 


0,0 


• ài7''5o. 


7 
9 


l 


12 
II 


6 
10 


t 


I 
I 


Pluie 10 

Neige 

Grêle 




27 
28 
29 
30 




5 










l:S 


5,2 

6,0 
3o,'7 

0,4 


• dei'-àS''. 

• i5SK«i9''ioài9M5,#2i^ 

• Kài''45,i6''3oet 18^20. 


12 


3 


9 
9 

7 
q 


1 1 


5 


2 




ï 

1 










14 


3 


8 


l 


3 


Grésil 




9 

a 


9 


10 


10 


10 


18 


5 


S 


5 


Gelée 




2 
I 


a 


1 


10 
1 


ii;î 


21 


6 


3 


5 


7 


Gelée blanche.... 
































Brouillard. 




^ 










Eclairs . 






Moy: 


3,1 


3,5 


4)» 


4,8 


5,0 


4.6 




















Tonnerre 5 




Tôt: 














î43.8 


8a,5 




Tôt : 


29 


57 


43 


32 


'9 







132 



OCTOBRE 1905. 



a 

5 


BAROMftTRR 


4 ZÉRO 


(700—+). 




▼B!IT (direction ET VITESSE PAR SKCONDB). 




Hat. 
dujoar. 


3k 


e' 


9'' 


ri»- 


15* 


18»' 


21'' 


24'« 


Moy. 


3»' 


6' 


9* 


12'. 


ro^ 


18* 


21'' 


24* 














m 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


1 


26,6 


»6,. 


26,4 


26,3 


25,1 


l'.lî 


23,1 


22,0 


24,94 




i\' 


: !;S 


«.âl. 0,5 


Cal. 0,0 


W 6,0 


Cal. 0,0 


RE 1,2 


E 5,5 


9,4 


*> 


20,6 


Q0,4 


22,6 


21,5 


21,7 


22,6 


22,2 


21,56 




Cal. 0,8 


8W 3,1 


E 3,0 


B 2,1 


B 3,5 


CaL 0,0 


10,2 


3 


22, 1 


33,0 


22,7 


22,1 


22,8 


26,4 


111 


23,55 




5,8 


E 60 


E 3,8 


sw 3,2 


Cal. 0,3 


Cal. 0,0 
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32,7 
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CaL 0,0 
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CaL 0,0 


li 


15 


26,6 
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Cal. 0,0 
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23,3 


22,9 
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B 5 S 
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58 
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26,3 


26,-7 
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26,20 
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SE 6,3 
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E 3,3 
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18 
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29.5 
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Cal. 0,0 


w 3,4 
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26,3 


'26,4 


26,2 


27,0 


ti 


f4 


26,71 




2,1 


E 5,0 


E 4,2 


w 1,5 


w 3,8 


w 7,5 


CaL 0,0 


■ ^»2 


8.7 


22 


28,5 


a8,é 


3o,i 


3o,o 


29,6 


3o,2 


29,78 




2,1 


E 5,0 


Cal. 0,0 


w 4,3 


w 5,0 


Cal. 0,0 


E 3,3 


E 3 é 


6, a 


23 


30,^ 


3o,5 


29,6 


3o,2 


29,8 


3o,o 


3o,2 


3o,2 


3o,ii 




3o 


E 5,3 


B 2,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


E 3 1 


73 


24 


Ï9.6 


39,4 


28,0 

22,3 


27,3 


26,5 


25,6 


24,5 
24,1 


27,66 




iî 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 3,2 


E 2,1 


E 6,6 


E 7,2 


W ,;8 


H 


25 


aa,9 


»'i9 


22,7 


22,0 


22,9 


23,3 


22,76 




E n,7 


Cal. 0,0 


E 3,6 


SE 1,2 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


Cal 0,0 


26 
27 


3l;^ 


a5,2 


36,9 


ni 

36,4 


35 3 


37,5 
35,3 


3o,6 
38,0 


32,2 

35,2 


uf. 




w 4»^ 

E 6,0 


E 4,6 


i i'S 


B .7,0 

SB 2,1 


E 4,5 
E 3,0 


E 5,3 

B 4,^ 
B 3,0 
E 4,8 

E 3,6 




28 


36,0 


36,8 


35,3 


11:^ 




43 


B 4,8 


W i ,2 


Cal. 0,0 


w 1,5 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


29 


34,3 


33,8 


34,4 


33,6 


32,5 


32,5 


32,6 


32,1 




3,9 


B 2,1 


E 1,2 


sw 1,5 


w 3,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


6,0 


30 


3i,i 


3i,8 


3i,i 


3o,4 


29,4 


29,5 


2^8;6 
28,93 


28,3 


li^ 




6,0 


S l,U 


Cal. 0,0 


SE 5,0 


Cal. 0,0 


SE 2,8 


SK 3,2 


6,4 


31 
Moy: 


î6,8 


25,2 


25,:. 
28,92 


25,, 


2S,5 


26,0 
28,53 


26,3 




E 7,0. 


B 5,3 


w 4,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 3;2 


.3;. 


î8,4î 


28,43 


28,78 


à8,3o 


28,8, 


28,64 


4,34 


4,40 


«i74 


3,04 


2,92 


1,95 


2,42 


3,58 


• 



î 




TEMPÉRATURE. 










HUMIDITÉ R 


BLATIVI 
18* 


t. 
21* 




i 


3* 



6* 



9* 




12' 




15* 



18* 



21* 



24* 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3* 


6* 


9* 


12* 


15' 


24* 


Moy. 































1 


,3,3 


11,5 


i5,5 


,6,, 


,5,3 


,3,5 


14, « 


.A.a 
i3,o 


'4, '9 


11,0 


18,0 


,-[,.10 


68 


76 


55 


1? 


69 


7' 


7' 


56 


65,6 


1 


2 


,3,2 


,1,1 


.8,5 


«7,3 


i4,3 


,3,2 


,3,0 


'4,20 


10,0 


18,6 


14,30 


53 


o6 


45 

4» 


?l 




86 


60 


69,0 





3 


12,2 


10,1 


'5,7 


,9,3 


,8,7 


'54 


.4.7 

10,8 


,2,1 


'\4 


9,' 


20,0 


14,55 


5i 


66 


43 


5Î 


55 


46,4 


3 


4 


„,5 


,0,6 


'^9 
■6,4 


,7,0 


,6,2 


,8,4 


,1,3 


9,6 


'9fO 


,r,3o 


62 


74 


59 


28 


5o 


s 


8, 


64,4 


4 


5 


11,2 


",2 


19*3 


20,2 


,6,, 


'4,1 


9,0 


20,6 


i4,8o 


55 


c 


67 


48 


36 


32 


s 


49.6 


5 


6 


13,4 

'«,4 


,2,é 


11,0 


22,3 


20,, 


,36 


,3,6 


",7 


1,,0 


22,9 


«6,95 


J! 


38 


36 


îl 


^ 


4/.. 


6 


7 


10,3 


lé.i 


,8,6 


,5,9 


'2,4 


'0,4 


10,1 


13, 40 


9,0 


'8,9 


13,95 


s 


5o 


54 




60,0 


7. 


8 


11,1 


,0,0 


i6,5 


,7,8 

,é,2 


«5,9 


,3,6 


'2,1 


,1,7 


13,59 


8,5 


22,0 


,5,25 


61 


5i 


5, 


s 


5o 


6, 


69 


56,6 


8 


9 


10,6 


9,4 


16,8 


'5,9 


"»2 
10,8 


10,2 


10,0 


12,60 


?:! 


'7,6 


12,75 


69 


u 


îl 


56 


62 


70 


76 


6t,6 


9 


10 


9,6 


9,0 


16,3 


18,2 


12,7 


9,8 


10,3 


12,09 


,8,0 


12,70 


8^ 


52 


?î 


89 


76 


7' 


7»,3 


10 


11 


8,6 


2»? 


i5,3 


,6,8 


,4,, 


",9 


,0,0 


,0,1 


M, 01 

10, 3o 


6,5 


17,0 


",75 
11,40 


^6 


i 


ïl 


n 


^ 


52 


62 


64 


56,3 


11 


12 


,0,0 


8,5 


■0,7 

■4.4 


'2,7 


,2,8 


10,6 


9,' 


8,0 


li 


16,4 


r, 


85 


86 


'4:^ 


12 


13 


2»' 


2'^ 




,5,3 


,0,6 


9,2 


8,5 


10, 8f 


11,20 


83 


5, 


55 


«« 


85 
78 


93 


13 


14 
15 


é,o 

9,4 


é,0 

9,5 


ia,i 
.5,8 


,,,6 


,0,2 
„,5 


9,9 
,,,0 


l,,,2 
12,6.') 


6,8 

li 


15,2 


11,00 

'2,45 


^ 


i 


II 


^9 


e 


u 


î 


??;t 


14 
15 


16 


10,0 


,0,0 


ia,6 


,4,5 


'3,2 


",6 


,1,1 


,0,0 


11,62 


,2,3o 


87 


f. 


u 


6. 


7' 


ii:l 


16 


17 


9,4 


9.S 


.6,8 


,8,0 


16,, 


,2,1 


9,6 


10,1 


12,70 


Z'4 


185 


12,95 


8i 


79 


6, 


V 


2? 


7< 


17 


18 


9,» 


9.» 


■5.7 


16,0 


,2,5 


,2,0 


10,5 


,0,6 


':S 


é,. 


,.,8 

16,0 


12,95 


1& 


II 


H 


62 


81 


78 


8a 


7f,4 
71,' 


18 


19 


9,9 


10,3 


.5,0 
n,5 


,5,2 


,3,0 


,1,8 


",4 


,,3 


8,5 


.2 25 


n 


62 


61 


73 


]l 


75 


19 


20 


,0,2 


9.6 


,2,1 


'0,7 


,0,2 


9,2 


9,3 


'0,47 


8)8 


.a,5 


10,65 


79 


80 


68 


73 


75 


84 


75.4 


20 


21 
22 


8,9 
5,9 


îi 


8,3 
.a,5 


,4,3 


'0,7 
12,4 


8,8 
9,3 


!:; 


6,7 
7,9 


'di 


7,0 

ri 

5,4 


.3,7 
.4, a 


10,35 
9,3o 


II 


Ë 


1? 


^ 


fe 


9^ 


if 


l? 


87,3 


21 
22 


23 


^2 


.5,0 


,2,6 


..,4 


9,4 


,0,0 


il\s6 


.5,0 


10,20 


88 


85 


S 


bh 


77 


(79 


U 


Ih 


23 


24 


8,5 


..,3 


«',7 


,0,6 


9.» 


9,2 


11,5 


10,10 


2;? 


■4,1 


11,00 


87 


80 


78 


79 


92 


9» 


24 


25 


,0,7 


,1,0 


.a, a 


«',9 


,3,1 


>>,4 


10,, 


,0,7 


8,79 
10,24 


i3,a 


10,65 


89 


80 


94 


97 


92 


97 


i 


^ 
'i 


tl:î 
V4 


25 


26 

27 


t:t 


?:t 


9,3 

7.9 


,0,2 


,2,5 


8,a 
9.3 


i:i 


'4 


8,3 
4,2 


\î:i 


9,5o 
9,00 


V, 


Ê 


II 


^ 


i 


76 


26 
27 


•28 


1:1 


7,0 


..,0 


\i:i 


.0,5 


,0,1 


9,' 


5,1 


:î:5 


9,60 


76,4 


80 


58 


64 


80 


82 


84 


28 


29 


9,4 


.0,5 


i4,4 

i5,o 


9,5 


8,9 


9,6 


10,63 


7,4 


10,95 


80 


2^ 


58 


89 


89 


87 


28,0 
81,1 


29 


30 


8»' 


9,9 


.a,4 


,1,3 
13,93 


,,,0 


11,0 


9,9 


11,28 


7,5 


,5,0 


11,25 


84 


21 
63,9 


65,5 


82 


79 


86 


30 


31 
Moy: 


9,68 


7,i 
9,24 


7.0 
•3.74 


11,8 
'5,37 


10,2 
11,60 


9,4 
'0,49 


9,» 


9,40 


7,0 


i4,o 


10, 5o 


98 


,00 


9' 
72,5 


92 
76,7 


88 


9',6 


31 
Moy: 


,o,,9 


11,78 


7,73 


16,47 


12,10 


77,2 


61,8 


77,9 


7«,5 
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FOmiB BT DIRECTION DES NUAGES. 








i 








,^_ 






1 

o 


7»* 


O"» 


121. 


\A^ 


IS»» 


21»' 


1 


ce wsw. 


AA uniforme. 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


KK AA W. 


G 


1 


2 


C AAW. 


Nimb. W. 


Nimb. W. 


Nimb. W. 


K WNW, G au NE. 


AA et G. 


2 


3 


C E. 


G E. 


G E. 


G et Nimb. à TENE. 


G N, K NNW. 


Aucun nuage. 


3 


4 


KN. 


KK KG NNW. 


KG A NW. 


A NNW. 


AA WNW. 


AA WNW. 


4 


5 


AA Strat. moy. W. 


AA sli-at. iiioy. W. 


K W. 


K W, G NW. 


G h. W. 


Aucun nuage. 


5 


6 


C. 


Aucun nuage 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


6 


7 


K NW. 


K NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
A W, G m. 


K NW. 


KNW. 


7 


8 


A KW. 


AK W. 


A W. 


Gouvert. 


C GG. 


8 


9 


C W. 


G W. 


G W. 


G W, 


GW. 


G W. 


9 


10 


K AA NW. 


K AA NW. 


Nuages moyens W. 


Nuag. moy.W,nimb.E. 


Nimb. E. 


Nimb. E. 


10 


11 


KNW. 


K KG NW. 


K KG NW. 


K KG NW. 


ANW. 


G NW. 


11 


12 


C W. 


G et Nimb,, W. 
G E, K NW. 
GNW. 


G et Nimb., W. 


G W. 


G à W-N. 


Aucun nuage. 


12 


13 


KN. 


C E. K W. 


K W, G E. 
G NW. 


G h. NW-NE. 


Aucun nuage. 


13 


14 


GNW. 


G NW. 


Stratus E. 


Stratus. 


14 


15 


Aucun nuage. 
KG AA W^W. 


Aucun nuage. 
KG AA WSW. 


K W. 


K W. 


GàW. 


GGG W. 


15 


16 


A AA WSW. « 


A AA WSW. G SW. 


A AA WSW. 


AA. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun Duage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K WSW. 


K W, G E. 


GE. 


G E. 


18 


19 


C WSW. 


G WSW. 


G WSW. 


G W. 


G W. 


Gouvert. 


19 


20 


C W. 


GW. 


G W. 


C W. 


Gouvert. 


Gouvort. 


20 


2t 


Uniformément gris. 


G W. 


G W. 


G W. 


G W. 


G W. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G W. 


KKG W. 


KK et G. 


22 


23 


A W. 


A W. 


A A uniforme. 


AA uniforme. 


Nuages moy. W. 


GG W. 


23 


24 


AAW. 


AA uniforme. 


AA uniforme. 


A A uniforme. 


Indistinct. 


Indistinct. 


24 


25 


Nrmb. W. 


Nimb. W. 


C et Nimb. WSW. 


Nimb. et C WSW. 


Gouvert. 


Gouvert. 


25 


26 


Brouillard. 


Nimb. SW. 


Nimb. SW. 


Nimbus S. 


Nimb. WSW. 


G W. 


26 


27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G à I-W. 


G W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


27 


28 


G bas SE. 


G bas SE. 


K WSW. 


K NW, G W. 


AA uniforme. 


AA uniforme. 


28 


29 


GG W. 


GG W. ^ 


A GG W. 


A W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


29 


30 


GE. 


K WSW. G E. 


KWSW,GetNimb,E. 


KWSW,GetNimb.E. 


G K, A W. 


Gouvert. 


30 


31 


Nimb, W. 


Nimb. W. 


G et Nimb. W. 


G et Nimb. W. 


Gouvert. 


Nimbus. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8* 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt 



5,3 



NÉBULOSITÉ. 



9^ 12^ U"* 18'' 2t'' 



5,4 



5,5 



5,9 



9 


3 


a 


4 


f 





7 


6 











o 


3 


3 


10 


9 



5,1 



5,0 



INSO- 
LATION. 



ta 
1,0 
3,5 

^ 

9»f 
9if 
9»? 



7.0 
1,5 

9»o 

3,2 

'■•i 

8,9 
5,0 

0,0 

3,3 
8,4 
a. 9 

0,2 
0,0 
0,0 

7.4 

1:1 

6,4 
>.9 



■57.4 



i4,i 



0,0 
0,2 

0,0 



1,5 



0,4 

20,3 



6o,3 



io6,9 



REMARQUES. 



# Il''4o, I^ # ^ I2'*20-I'i'*40. 

# à aoi^ao. 

# ài4''io, T •ài5«'4o. 

àio"». 



• de6^à7>'. 

[I8^-2l^ 
Gourte # ii^, fine i3^5o, bruine 
Bruine et # par intervalles. 

# = à 7'', # jusque vers i3^. 



la nuit et jusqu'à 12^ 5o. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt; 



NOMBRE DE FOIS QUB LE VENT ▲ ÉTÉ 



7 
9 
12 
14 
IR 
21 



Tôt 



NB 


B 


SB 


8 


SW 


W 


NW 


I 


24 


I 


I 




I 




I 


.25 
1 1 




2 




I 
3 






6 


4 


I 


6 


6 






6 

,1 


3 




5 


1 




3 


2 


I 




1 




I 


22 




1 




2 




6 


ii4 


i3 


6 


II 


37 





3 
2 

8 

'7 

II 

5 



V 



NOMBHB DB FOIS 
QUE LE CIEL A ÉTÉ 



32 



Ai • 



37 



33 



I8 



47 



37 



NOMBRB DB JOURS DB 



Pluie 9 

Neige 

Grôle 

Grésil I 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard i 

Eclairs 1 

Tonnerre 3 



13b 



NOVEMBRE 1905. 



t 


BAROMftTIIB A Z&RO (700""-h). 


VBNT (1 


AIRFXTION KT VITESSE 


PAR seconde). 








Ê 


3»» 


6' 


9»' 


t^b 


15^ 


18" 


21" 


24'' 


Moy. 


S" 


6'' 


O" 


12" 


IS' 


18" 


21" 


•iV 


Max. 

du jour. 
























Dl 


0. 


Dl 


m 


01 


0. 


m 


m 


m 




1 


î»5,9 


î5,< 


25,9 


25,2 


23,7 


23,. 


20,0 


18,4 


23,15 


E 3,0 


w 4,3 


F 6,5 


Cal. 0,0 


8W 4,0 


B .0,7 


B 8,0 


E 4,fi 


i3,6 




2 


i8,o 


m 


22,6 


j3,o 


j3,o 


23,8 


24,8 


25,5 


22, 5o 


S\V 10,0 


w 6,5 


w 7,5 


Câl. 0,0 


l II 


' 7»7 


w 3,0 


i3,o 




3 


268 


3o,5 


3l,3 


3i,4 


3->9 
29,0 


32,9 


3u,8 


30,76 


Cal. 0,0 


R 1 ,2 


K 4,0 


Cal. 0^0 


Cal. 0,0 


B é,S 


B 3,3 


10,0 




4 


32,5 


3ï3 


32,3 


3i;3 


Soli 


28,9 


28,. 


3o,é3 


E 3,8 


B 2,1 


B 5,^ 
F. .4,4 


Câl. 0,0 


■ 9,0 


B 9,0 


SB iA,6 
w 5,8 


s> 4,3 

w 5,0 


16,0 




5 


26,6 


î4,6 
îi,6 


23,8 


23,2 


»9i9 


21,0 


23,1 


23,9 


23,33 


<:«!. 0,0 


R i3,o 


SR i4,2 


SE .3,8 


W 11,0 


«7.8 




6 


2A,0 
23,0 


20,6 


24,2 


23,8 


23,7 


23,6 


23,0 


j3,86 


B 2,1 


B Z,3 


B 2,1 


Cal. 0,0 


B 1,8 


B 3,2 


« 9,2 


s 8,0 


..',3 




7 


25,5 


i5,6 


26,6 


27,5 


26,5 


20,49 


B 5,8 


B 4,0 


E 3,0 


SB 3,0 


NE 9,0 


W 3,8 


NE 2,4 


t sU 


10,0 




8 


^f:i 


a6,o 


27.0 


35,7 


250 


25,3 


20,0 


254 


25,6it 


B i ,5 


8B 5,0 


NB 1,2 


w i;5 


Cal. 0,0 


B 4,5 


NB 6,5 


r ti 


9,2 




9 


28,0 


ivi 


28,9 


3o,i 


3o,? 


28,24 


NE 8,5 


NE 8,4 


na 6,6 


Cal. 0,0 


sw 3,0 


B -3,3 


B ^,5 


'1,3 




10 


3o,9 


3... 


3i,. 


3i,7 


3i,7 


3,,7 


3.,7 


3i,53 


B 4,3 


B 6,2 


B 4,0. 


8W 1,8 


SB 3,3 


Cal. 0,0 


B 3,3 


B 5,3 


7»' 




11 


3x,3 


3i,o 


3o,9 


3o,6 


illo 


28,8 


27,3 


25,2 


i!| 


NW 3,6 


lAi 


B 4,0 


W 4,5 


^ 4>? 

N 6,3 


Cal. 0,0 


N 2,» 


N 5,4 


8,2 




12 


îê;? 


18,3 


.8,; 


i7>3 


«9,> 


18,5 


«7>9 


NW 12,0 


?iw 9,6 


NE 6,5 


NB 3,0 


B 5,0 


i5,o 




13 


.45 


.4 . 


12,4 
10,6 


11,2 


11,0 


.0,8 


9,9 


W 2,3 


:fw 3,8 


«• 6, à 


Cal. 0,0 


NW 3,5 


NW 6,0 
NE n,o 


W 4,5 

B 6,2 


N 2,1 


7,8 




14 


r^ 


0,3 


,?:! 


10,8 


11,5 


.2,4 


i3,b 


10,88 


N 1,2 


NB 2,8 


N 7,0 


N 3,0 


NW 7,4 


B 3,0 


.2',3 




15 


.4,3 


.3,7 


12,1 


11,9 
33,2 


10,2 


10,5 


12,71 


: l\i 


B 5,3 


B .,0 


B 12,0 


R 12,7 


B 8,5 


B 5,8 


^ 2,9 




16 


11,5 


u,7 


i3,7 
35,2 


14,4 


10,0 


20,2 


22,2 


l5,Q0 


NB 6,0 


B 6,6 


Cal. 0,0 


NW 4,2 

W 5,3 


NW 4,0 


B 4,3 


B 6,0 


10,2 




17 


242 


î64 


3o4 


3l,2 


34,4 


35,2 


3o,55 


Câl. 0,0 


NB 3,0 


N 1,5 


XV 3,3 


W 7,0 

B 4,2 


B 5,4 


. 5,5 


10,1 




18 


35,. 


35,0 


33,9 


32,5 


32,3 


3i,j 


3o,7 


33,28 


. 4,0 


. 4,5 


. 5,0 


E 4,0 


B 7,0 
SB 4,0 

•W 6,0 


B 3,6 


9,0 




19 


29,6 
28,7 


18,3 


27,6 


27,0 


26,1 


26,8 


34,0 


28,2 


3.,7§ 


B 3,8 


Câl. 0,0 


B 6,9 


B 7,3 

w 5,7 


SB 6,0 


Cal. 0,0 


w 3,1 


10,8 




20 


ag.S 


31,5 


3i,6 


3i,8 


33,0 


34,1 


Cal. 0,0 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


W 3,4 


Cal. 0,0 


B 5,0 


8,0 




21 


34,0 


2^' 
33,1 


34,5 


33,1 


32,0 


32,4 


32,8 


32,7 


33,20 


I 5,é 


B 5,2 


K 3,3 


Cal. 0,0 


B 4,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,1 




22 


32,8 


337 


33,4 


32,3 


3i 8 


3l,2 


30,2 


32, 3i 


B 2,1 


B 2,4 


B 4,8 
w 4,0 


« 2:4 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


B 0,0 
w 5,3 


1:1 




23 


39,3 


3916 


3i>i 


3i;2 


^2M 
26,3 


3o,7 


3o,2 


29,» 
25,5 


3o,24 


. 4,3 


. 2,8 


. 2,1 


w 1,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




24 


25,6 


358 


m 


36,0 
29,6 


257 


25,4 


26,25 


C«l. 0,0 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 4,0 
B 5,2 


B 4,5 


11,0 




25 


«67 


302 


3« 7 
34,4 


32,9 


33,7 


S:?! 


w 3,4 


Câl. 0,0 


B 5,3 


w 4,2 


w 2,4 


Cal. 0,0 


B 1,8 


6,0 




26 


li;? 


iî:! 


34,6 


34:4 


34,1 


34,0 


33,. 

2U,3 
26,4 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 3,0 


Cal. 0,0 


Câl. 0,0 


« 7,8 


8,8 




27 


3. 3 


20,8 
28,5 


28,8 


'9,0 


29,3 


3o,24 


B 6,5 


B 3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


N 3,0 


B 


B 


^~ • 




28 


39l> 


^9)^ 


3;; 


m 


24I0 


27,4 


2K II 


, 


Cal. o,u 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 1,2 


W 3,8 


B 5,8 






29 


Xs 


2?;8 


23,5 


25,2 


26,2 


24,34 


B 7,. 
B 4,2 


« 4;» 


B 4,5 


« 4,8 


Cal. 0,0 


B 6,0 


i 1:1 


Cal. 0,0 


8,1 




30 


M,9 


27 »9 


29.9 


30,4 


3i,o 


3,,6 


32,6 


33,1 


30,43 


B 5,2 


Cal. u,o 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 4,0 


B 4,6 


7,0 




Moy: 


»5,93 


^5,89 


.6,67 


26,39 


25,88 


26,33 


26,53 


26,44 


26,26 


3,89 


3,69 


4,08 


3,17 


3,98 


4,27 


4,a8 


/„45 


• 





i 


3" 











tbmpAraturb. 




Moy. 
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' 


2 


6' 




9" 



12" 



15" 

V 
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Moy. 


Min. 


Max. 
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0" 


îi" 


12" 


15" 


18" 


21" 
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Moy. 


V 
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o* 






1 


8,0 


?•' 


2'^ 


«0,7 


10,8 


«0,4 
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7,8 

5,9 

10,0 


9,>> 


«,4 


•Vî 


9,3o 


83 


79 


1! 


t 

52 


82 


90 


93 


7^ 


84,3 


1 


2 
3 


n 


Ï-X 


é,8 

",7 


i3,o 
.3,1 


10,1 
II, I 


kl 


|:J5 


5,0 
4,5 


i3,3 
i3,6 


9,'5 
9,o5 


^5 


§3 


84 
61 


t 


t 


Ê 


84,4 
65,1 


2 
3 


4 


10,0 


10,0 


é 
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i5,5 


.5,; 


.6,î 


,6,ï 


i3,54 


7,0 


.6,5 


1/75 


61 


55 


63 


57 


64 


V 


67 


64,6 


4 


5 


16, î 


17,3 


i3,8 


.3,3 




8,8 


8,3 


■3,4o 


.é,î 


.8,, 


15,65 


02 


53 


t 


82 


98 


94 


81 


75,8 


5 


6 
7 
8 


6.» 
9,4 


8,1 


10,6 

8;ô 


«4,9 
«0,9 
10,0 


'l\l 

;?;§ 


8,5 


9,9 

8,7 


8,5 


8,73 


5,0 
7,5 
5,0 


i5,4 
11,2 
12,2 


10,20 


85 


75 
§3 


68 

t 


% 


9" 
90 

?5 


a 


88 

II 


il:î 
71,6 


6 

7 
8 


9 


8,3 


1, 3 


l5,2 


10,8 


80 


2>» 


10,43 


5,7 


16,2 


10,95 


t 


37 


39 


59 


52 


h:& 
66,4 


9 


10 


6.7 


5,6 


8,5 


i3,5 


II, I 


10,1 


7,4 


é,6 


8.69 


3,7 


x3,7 


8,70 


6a 


56 


63 


70 


69 


8a 


77 


10 


11 


',;î 


5,5 


9,3 


11,4 


10,1 


8,5 


7,6 


6,6 


8,.o 


4.» 


12,6 


8,40 


Z 


■ 7' 


45 


58 


i 

i 


7' 


II 


% 


70,1 

46,3 


1( 


12 


8,4 


12,0 


»3,9 


i3,3 


..,5 


10,6 


?;3 
2:î 


10,83 


5,5 


«4,8 


io,i5 


l 

57 


42 


32 


33 


12 


13 
14 
15 


5,2 


\:ï 


10,5 
10,4 
7,3 


11,1 
■ 3,3 


..,4 

i3,. 
9,3 




5,» 


9,44 

8»42 
6,78 


6,0 

4,4 
3,9 


,2,6 
'4,6 

10,0 


9,3o 

?:5 


î 


i 


S? 
37 
70 


39 
39 

7? 


II 


78 


5a, I 
46,3 
67,9 


13 
14 
15 


16 


5:î 


5,0 


0,0 


10,5 


7'° 


6,3 


5,5 


6,56 


4,0 


10,6 


7,3o 


% 


oi 


97 


70 
41 


40 


46 


iB 


69,* 


16 


17 


4,6 


8:1 


'li 


0,8 


é,6 


4,3 


5,8 


7,»4 


!;s 


.1,5 


7,70 


m3 


'!« 


48 


01 


63 


g 


Ai 

87,6 
74,0 


17 


18 


S,9 


7.7 

.2,5 


6,0 


7.6 


■ 0,4 
10,6 


11,5 


8,59 

» 1 , 19 


,.t,5 


7, «5 




6 


m8 


64 
84 


78 


i 


8a 


18 


19 


11,0 


i,,5 


i3,3 


n,4 


10,6 


10,0 


6,6 


.4,0 
iâ,a 


10, 3o 


89 


70 


90 
65 


l\ 


95 


95 


19 


20 


9,5 


8,5 


11,2 


«2,4* 


n,o 


9,2 


8;o 


7,4 


9,65 


6,3 


9,75 


88 


9« 


69 


74 


?8 


20 


21 


8,» 


7.7 


10,2 


9,5 


9,5 


10,0 


8,9 


8,1 


9,o3 
8,53 


5,9 


10,6 


8,25 


66 


67 


% 


69 


81 


69 


8a 


79 


m 


21 


22 


8,. 


2'/ 


9,2 


11,1 


9,» 


8,8 


7>9 


6,8 


5,à 


i»,4 


8,95 


83 


80 




85 


89 


93 


92 


22 


23 


6,0 


é,8 


'0,9 
10,8 


i3,8 


.0,5 


8,8 


8,7 


8,6 


9,26 


4,> 


.4,0 


9,o5 


t 


u 


% 


00 


68 


85 
80 


Jl 


k 


7«,9 


23 


24 


",4 


11,5 


.2,0 


9,8 


9,2 


9><» 


8,2 


i5,36 


6,5 


i»,5 


950 


62 


83 


72,» 


24 


25 
26 


8,8 
66 


n 


",9 
10,1 


i3,o 
.3,1 


10,8 
9,5 


7.7 
9,« 


^ 
n 


6,9 
8,0 


5,26 


6,0 


;t;2 


9,60 


?3 


63 

■ 75 


55 

72 


60 
7' 


68 
76 


81 
82 


81 
93 


9^15 
80,0 


25 
26 


27 


8,6 


9,8 


",4 


«2,9 


11,5 


10,0 


8,9 


10,33 


n 


i3,a 


10,35 


t 


02 


95 


s 


98- 
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98 


i 


27 


98 


"3t7 


4,9 


80 
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8,5 
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8,96 
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79 


24 


74 


64 


28 


29 
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h 
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3,7 


4,5 


10,78 
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5,7 

8,ao 


5,6 


4,98 
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6,é 


4:75 


9' 


^ 


2? 

63,9 


^7 


^ 


QO 


88,9 


29 


30 
Moy: 


4,5 
7,79 


9,« 
9,80 


10,1 

11,8. 


«.7 
8198 


6,a 


7,01 


4,5 


10,1 


7,3o 


96 
72,6 


93 


70 


84 


66 


70,9 


30 
Moy: 


8,04 


9.14 


5,46 


«2,94 


9,20 


71,0 


67,3 


68,6 


75,2 


75,9 


73,8 


7«,o 



NOVEMBRE 1905. 



135 



t 


FORME KT DIRECTION DBS NUAGES. 


8 


'i 


7'' 


9^ 


121. 


U"» 


IS"» ' 


21'» 




1 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


KK et G. 


G 


Indistinct. 


Gouvert. 


1 


2 


K SW, C. 


Aucun nuage. 


AA uniforme, G. 


Nimb SW. 


Nimb. SW. 


Gouvert. 


2 


3 


K W, 


K W. 


K W. 


G WSW. 


G WSW. 


Gouvert. 


3 


4 


Nimb. SW. 


Nimb. SW. 


Nimb. SW. 


GE. 


CNE. 


K. 


4 


5 


KK SE. 


AA. 


Uniformément giis. 


Uniformément gris. 
A AA et G WSW. 


Unifor gris G W. 
AA G W, strat. E. 


A W. 


5 


6 


A W. 


KG A WSW. 


A AA WSW. 


Couvert. 


6 


7 


Couvert. 


Nimb. W. 


Uniformément gris. 


Brouillard E. 


G W. 


G W. 


7 


8 


Slrat. moy. 
C hor. NK-SW. 


Str.moy.:Gnimb.ESE. 
G hor. "NE-SW 


A A uniforme. 


KK AA S. 


Aucun nuage. 
AA hor. SW. 


Aucun nuage. 


8 


9 


G hor. N. • 


G hor. NE. 


Aucun nuage. 


9 


10 


Gros C W. 


G W. 


GG WNW. 


A G WNW. 


A G très lents NW. 


A G NW. 


10 


11 


Aucun nuage. 


K W. 


KNW. 


KNW. 


G nuages moyens. 
AA W. 


Couvert. 


11 


12 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KNNW 


K NW. 


AA W. 


12 


13 


Nimb. W. 


Nuiures moy. W. 


Nuages moyens, W. 


GG WSW. 


AW. 


Aucun nnage. 


13 


14 


A W. 


G hor. W, 


G hor. W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


14 


15 


KK et G. 


KK unif.; nimb. SE. 


Nimbus SE. 


Nimb. E. 


Nimb. E. 


Nimbus. 


15 


16 


Uniformément gris. 


Unifoimément gris. 


AA W. 


KK AA W. 


AA. 


Aucun nuage. 


16 


17 


Aucun nnage. 


Ancun nuage. 


AA à rw. 


AA W. 


G hor. WSW. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Uniformément gris. 


AA uniforme. 


A A unif., stratus E. 


AA Slrat. E. 


AA strat. E. 


Couvert. 


18 


19 


AA unif., C S. 


AA unif., C S. 


Nimb. S. 


Nimb. SE. 


Nimbus. 


Gouvert. 


19 


20 


AA KK W. 


A W. 


AA W. 


AA W. 


AA GG W. 


AA. 


20 


21 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 
K SW, G ESE. 


Uniformément gris. 


AA. 


Gouv^.-t. 


Gouvert. 


21 


22 


K W, «trat. E. 


K SW, G ESE. 


KSW,GetNimb.ESE. 


G et strat. ESE. 


Stratus. 


22 


23 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K W. 


AA unif. 


AA unif. 


23 


24 


AA SW. 


AASW. 


AA SW. 


A G W. 


AA W. 


Couvert. 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K à rw. 


K W. 


KNW. 


K. 


25 


26 


K WNW. 


K WNW. 


A WNW. 


G GG. 


Gouvert. 


Gouvert. 


26 


27 


Brouillard bas. 


'1 et Stratus SW. 


Brouillard S. 


Nimb. WSW. 


Aucun nuage. 


Strat. S. 


27 


28 


K W. 


K AA W, nimb, SE. 


G fracto-strat. W. 


Stratus et G W. 


Strat. moy. W. 
Nimbus WSW. 


Gouvert. 


28 


29 


Uniformément gris. 
C fractOHî ENE. 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 


AA, G SW. 


C. 


29 


30 


G et Nimb. E. 


GG E. 


A KG E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


30 



a 






nAbulosité 






INSO- 












. 






K 
^ 












■" — 


LATION. 


PLOIE. 


RBMABQOBS. 


i 

s 




NOMBRB DK POIS QOE LB TINT A 


ÉTt 




O 


7^ 


9"» 


12h 


14^ 


IB»" 


21^ 






























b 


Dim 




















«ï 


1 


10 


10 


^ 


8 


10 


10 


1.4 


2,0 


• à7*, ^ài8M^«àiq''35. 

• K 1^35. R 15"» i5, -û. # i7''35. 

[• ^ igS ^ T8u8à2iV 




N 


NB 


E 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


a 


2 


3 





lO 


10 


10 


5,? 


46,5 




















ô 


3 


2 


3 


5 


10 


10 


10 


3,9 


ii 






















4 


10 


10 


7 


10 


5 


2 


3,0 


• la nuit, • légère jusqu'à i4^. 








16 














5 


4 


10 


10 


10 


7 


3 


0,0 


17,7 


• à 10^50, 15»- et iB"». 


3 


1 


1 






I 


2 


1 


5 


6 


6 


3 


5 


6 


10 


10 


0,0 


2,0 


• ài6*2ooti8'», T angwàig»* 12. 


6 




4 


«4 


1 






I 


2 


6 


7 
8 
9 
10 


10 

9 


2 


10 

8 



I 


10 

6 



f 


10 

4 



3 


4 




7 


6 




3 


7.9 
7.9 


i3,3 


• jusqu'à 15'', S à 14»'. 


9 
12 
15 
18 
21 




2 

1 
2 

3 


i5 
5 
6 
11 
16 


2 

3 

1 
f 




3 


2 

l 

5 
3 


I 

3 
2 


6 
i3 
8 
8 
6 


11 





2 


4 


3 


10 


10 




0,0 


• à 22»". 


24 




1 


18 


1 






5 




2 


12 
13 



10 



10 


I 

lO 


3 
9 




4 

2 


6 




5,0 


• jusqu'à i"". 






























14 


I 


2 











8,0 


, 


^ au SB à 18*'. 


Tôt : 


9 


'4 


101 


9 




5 


3o 


10 


54 


15 


10 


10 


lO 


10 


10 


10 


0,0 


i»2 


Gài2^3o, •àiSS I8^et2I^ 






















16 
17 


10 



10 



8 
1 


8 
1 


I 








3;8 

8,3 


8;3 


• la nuit. 




























18 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


o,o 


0,0 


Bruine. 






NONB 


KE DE POIS 








19 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


q4 


• légère par intervalles. 


2S 


u 


DE LE 


CIEL A ATÉ 








20 
21 


8 

10 


8 

10 


7 

10 


9 

10 


7 

10 


8 

10 


4,4 

0,0 


3.7 
1,5 


• la nuit. 

• fine par intervalles de 10'' à iS**. 


a 

M 
X 


i 

5 


II 


M 


|| 


3 


NOMME DE 


JOURS 


DE 


22 
23 


3 




4 




5 




6 




10 

l 

1 

10 



7 
7 


6,3 
7-3 








^ 


^5 

e 


yr. 




Q 




















24 
25 
26 
27 


1 



4 

id 


5 



4 

9 

7 

10 

8 


6 

1 
4 
8 


7 
I 
5 

10 


10 

3 

10 

I 




0,0 

3.9 
0.0 


G à l6^ 

• lanuitotài4''i5.= basetint.sur 


7 

9 

12 


6 
6 
3 


6 
5 
5 


î 


3 
5 
5 


11 
II 

8 


Pluie 
Neiçe 
Oréîe. 






18 







28 


6 


2 


3 


1 


9 

10 



ele 


• à 22''. [Nice mat. 


14 


3 


6 


5 


11 


Grésil 





I 


29 
30 


10 

7 


10 

5 


10 

4 


9 




0,0 
5,2 


25:2 


• jusqu'à ii'»4o. 


18 
21 


6 

7 


ï 


3 
2 


6 
4 


II 
12 


Gelée 

Gelée blancl 
Brouillard . . 
Eclairs 


10. . . . 


2 

3 


1 








iMoy: 
Tôt : 


5,5 


5,8 


5,6 


6,3 


5,8 


5,8 


ii8,3 


i5o,5 




Tôt: 


3i 


3i 


26 


28 


64 


Tonnerre... 




3 
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BAROlItTRI A 


ZtRO 


(700— +). 


VBKT (DIRBCnOIf ET VITIêSE 


PAB seconds). 




3^ 


e». 


9' 


IS"-- 


15* 


IS"" 


21* 


24b 


Moy. 


3* 


6* 


g* 


,21. 


ts* 


IH* 


21" 


24* 


Uai. 

do Jour. 














m 


m 


m 


m 


m 


M 


m 


a 


m 


l 


33,1 


33,0 


34,4 


3-f,3 


34*7 


35,0 


35,5 


35,2 


34,^0 


E 2,0 
E 3,2 


E 5,3 


E 6,0 


SB 1,8 


SB 3,0 


B 5,2 


B 6,6 


E 7,9 

R 6,2 


7,0 


2 


35,0 


ïî:; 


■34,8 


34,5 


33,9 


34>5 


34,5 
35, i 


3i ,49 


: 'â 


CaL 0,0 


SB 6,8 


E 0,3 
E 4,0 


B 5;i 


128 


3 


k\ 


34/4 

35,4 


34,5 


3f,, 


34,0 


355 


34,63 


1 4,3 


Cal. 0,0 


SE 7,5 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


i;; 


4 


354 


34,2 


34,0 


34.0 


33,6 


3a,56 


SE 1,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


SB 2,4 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


5 


33,, 


3} 8 


33,1 


3^,6 


32,3 


32,5 


33,0 


33,1 


32,81 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 




, , 




6 


33,o 


33,3 


34,3 


34.» 


3^,0 


34,6 


35,2 


35,3 


34,24 
37,36 


B 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 1,0 


w 1,2 


Cal. 0,0 


: n 


Cal. 0,6 


6,2 


7 


35,8 


36,4 


36,0 


37,» 


37,4 


37,6 


33, D 


g;i 


B 1,7 


CaL 0,9 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


* a.4 

W 1,5 


B 2,0 


B 2,4 


5o 


8 


ii;? 


kl 


40,1 


40,3 
34,0 
34,0 


3o,95 
35^70 


Cul. 0,0 


B 3,1 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


R 6,0 


E 6,0 


E 5,2 


6,8 


9 


35,1 


3i,i 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


E 3,5 


6,0 


10 


29»9 


29,3 


3o,i 


3.,7 


32,8 


36,0 


37,4 


32,65 


Cal. 0,0 


. 5;, 


b" 6,5 


K 12,0 


B 16,2 


E ,4,6 


B 12,5 


B 5;2 


17,0 


11 


38,. 


38,5 


39,7 


39,8 


39i7 


40,3 
40,1 


4«,9 


4o,Q 


39,74 


B 7,0 


Cal. 0,0 


B 5,8 


« 4,8 


R 4,0 


E 3,3 


w 3,0 
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11,2 


12 


4i,o 
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4.,S 
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7^ 


9^ 


12'' • 


• 14" 


is»- 


21b 


a 


1 


Aucon Doage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


l 


2 


AA S. 


AA S. 


AA unir. 


Unif. gris. 
C ce E, K W. 


Unif. gris. 


Unif. gris. 


2 


3 


ce stratus mov. ESE. 


ce E. 


A ce E. 


Couvert. 


Couvert. 


3 


4 


Nimbus W. 


C W. 


C et Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


Indistinct. 


4 


5 


G ce WNW. 


e ce NW. 


A ce NE. 


A ce NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


5 


6 


ce W. 


ce w. 


C ce WSW. 


C ce WSW. 


Ancun nuage. 


KSW. 


6 


7 


K KC KK NE. 


KC KK NE, str. à E. 


KC KK NE, strat, E. 


Stratus ENE. 


C ENE. 


C ENE. 


7 


8 


KK à WSW. 


Aucun nuage. 
KC A WNW. 


Aucun nuage. 
KC A WNW. 


KCE. 


KNE. 


KK. 


8 


9 


K KK NW. 


KC A W. 


ce W. 


Couvert. 


9 


10 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


10 


11 


C E. 


AE. 


A E. 


A AA E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


11 


12 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK NE. 


Aucun nuage. 


12 


13 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucon nuage. 


14 


15 


Aucun nuage. 


Aucon nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


15 


lo 


Stratus au S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucon nuage. 


16 


17 


Stratus au S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C W. 


C W. 


C W. 


17 


18 


CE. 


C et stratus E. 


C et stratus E. 


C ce E. 


cec E. 


Couvert. 


18 


19 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus fi. 


Nimbus SE. 


C ESE. 
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20 


Str.E,CetNimb.SW. 


Str.E,CetNimb.SW. 


C et Nimbus SW. 


C et Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


C. 


20 


21 


Aucun nuage. 


CE. 


Aucun nuage. 


KNE. 


Aucun nuage. 


Stratus E. 


21 


22 


Aucun nuage. 


C E. 


C E. 


CE. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


22 


23 


KC E. 


A stratus E. 


A stratus E. 


Ores C E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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A E. 


AE. 


AE. 


Gros e E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C stratus au S. 


CSW, 


Couvert. 
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Nimbus E. 


Brouillard. 


Nimbus E, C SW. 


Nimbus E. 
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Couvert. 
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K W, ce E. 
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C SE. 
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Couvert. 
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Ancun nuage. 


Aucun nuage. 
KK unif. 


Aucun nuage. 
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K KK. 


KKKN. 


KKK N. 


KNW. 


KK unif. 
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"7 


f 


87 


15 




















7t^ 


























16 

n 


; 








1 




t 




9 


O 

9 


u 




tm^ 








• _l _ .il 












18 


9 


10 


9 


7 


9 


10 


2,1 


0,0 


Averse à 9" 25. 






NOMBRB DB 


POIS 




19 


10 


10 


10 


10 


10 


3 





0,0 


0,1 


Bruine. 


m 


(J 


UB LB CIBL 


A ÉTÉ 




20 

21 
22 
23 


9 




I 


10 

1 
I 

4 


10 


1 
3 


10 

I 
.1 

3 


10 






0,0 

7,0 
7,0 
.\9 


0,8 


Bruine par intervalles. 


5 


4 

e 


M 


e 


i 

1 


NOMBBB DB JOOBS DB 








24 
25 
26 
27 


I 



10 


I 



10 


I 



10 


I 



I 

10 




10 
10 




10 
10 


6,9 

0,0 


9,6 


U.kJ 

u-j4iq"20, # 

• S le matin. 


1 

9 

12 


9 
10 
II 


l 


ï 
5 


l 

3 




Pluie 
Neige 
QHlo 




8 






28 


5 


8 


10 


9 


10 


10 


0,7 


o3 


• à9"20,ài3"5oetlanuit. 


14 


8 


12 


1 


4 


QtéBïi 1 

Gelée 

Gelée blanche. .. 4 10 | 


29 
30 


6 
6 


8 
5 


4 




2 











5,1 

6;5 

5,7 


5,9 


3 bas dans les vallées à 7". 


18 
21 


i5 
14 


3 

3 


2 


\ 


t 


31 


3 

4,3 


3 

4,5 

1 


5 

4.1 


6 
3,7 


7 


7 










34 


;8 


27 


40 


BfH>ui 
Eclaii 
Tonne 


Ilard 

•s. , , 


2 




4,' 


4,î» 


i46,5 


25,8 


Tôt: 


67 


jrre 
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MOTBNNBS TRIHORAIRBS EN CHAQUE MOIS. 



FÉVRIER. 



MARS. 



JOUXKT. 



OCTOBRE. 



DÉCEMBRE. 



Pression barométrique (70o'""-t-). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
îi. 
24. 



34,94 
34,66 

35,4i 
35,43 
34,93 
35, a8 

35,77 
35,7a 



33,86 
33,68 

34,11 
33,92 

33,19 
33,34 
33,54 
33,60 



^9,07 
29,17 
29,55 
î»9,46 
28,85 
29,12 
29. 63 
^9,79 



27,82 

a7,77 
28,26 
28,12 
27,66 
27,70 
28,17 
28,22 



29,80 
3o,o3 
3o,36 
3o,3i 

•^9,99 
29,86 
3o,38 
30,27 



29,98 
3o,oo 
3o,3o 
30,42 
3o,o4 

^9,79 
30,27 
3o,25 



3i,36 
3i,6o 
3i,92 
3 1,94 
3i,6i 
3i,4i 
3i,86 
3i,73 



30,87 
30,95 

3 1,47 
3i,45 
3i,o6 
30,89 
3i,39 
3i,38 



Moyennes 35,27 33,66 29,33 27,97 3o.,i3 3o,i3 3i,68 3i,i8 

Moyenne générale de Tannée 



3o,7i 
3o,83 
3i,3i 
3i,26 
30,72 
3o,66 

3o,97 
3o,83 



30,91 



îï8,42 
îi8,43 
28,92 
28,78 
28,30 
28,53 
28,93 
28,81 



28,64 



25,93 
a5,89 
26,67 
26,39 
25,88 
26,33 
26,53 
îi6,44 



26,26 



35,5i 
35,34 
35,92 
35,80 
35,36 
35,54 
35,84 
35,74 



35,63 
30,90 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
U 



yitesse du vent {en mètres par seconde). 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



Moyennes . . . . 
Max. — Jour. . 



m 


m 


m 


m 


m 


m 


■1 


m 


■ 


■ 


■ 


■ 


3,65 


3,52 


3,26 


«,77 


1,55 


• ,98 


a,. 6 


1,57 


a, 3a 


4,34 


3,89 


3,a5 


3,94 


îi,9' 


a,99 


1,89 


i,9^ 


1,57 


o,«9 


1,46 


a, 25 


4.40 


3,69 


a,63 


3,90 


^M 


«,9» 


2,25 


2,l3 


«,77 


..86 


0,9a 


0,79 


1,74 


4,08 


a,.8 


■3,07 


4,5i 


3,97 


4,60 


3,10 


4,00 


3,74 


a.69 


3,55 


3,04 


3,17 


.,86 


4. a? 


5,o5 


4,55 


4,46 


4,:^9 


a, 74 


3,5. 


3,ai 


3,.3 


a, 9a 


3.98 


3,.. 


3,^9 


a, 4^ 


3,36 


\% 


3,04 


1,36 


<,45 


1,78 


.,3o 


•,95 


4,a7 


3,3o 


4,07 


4,02 


^,39 


2,08 


1,4» 


.,.•» 


.,56 


'.9« 


a,4a 


4,a8 


3,83 


3,99 


3,59 


2,30 


1,87 


2,^)3 


1,1.1 


a,07 


1.5» 


a.aS 


3,58 


4,45 


3,61 


3,r 


3,61 


3,09 


2,52 


2,58 


a,i3 


2,08 


1,84 


a, «9 


3,o5 


3,98 
17,8-5 


a,97 


17,8-17 


20,0-21 


19,4-1 


16,8-20 


19,7-5 


14, i-a4 


17,1-04 


.5,5-16 


17,8-14,18 


i5,o-5 


i7,o-.o 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée • 2,82 



Température. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 


















. 








u 











3,53 


3,76 


6,80 


9,a7 


10,8a 


i5,o5 


20,36 


17,96 


i5,3i 


9,68 


7,79 


6,80 


3,23 


3,59 


6,58 


9,75 


..,83 


17,34 


22,65 


19, i3 


i5,ii 


9,a4 


7,7a 


6,52 


5,38 


6,16 


10,75 


i3,5o 


.5,48 


a. ,5a 


^7, «4 


24,14 


20,95 


i3,74 


9,80 


7,9« 


8.25 


9,49 
8,17 


12,73 


15,07 


«7,47 


aa,36 


28,62 


25,88 


22,01 


.5,37 


11,81 


10,08 


7,35 


11,66 


14.48 


16.61 


a 1,73 


î»7,99 


24,56 


21,35 


.3,93 


10,78 


9,37 


5,01 


5.94 


9:02 


«",90 


.4.50 


.6,93 


^4,71 


2", 74 


18,33 


11,60 


8,98 


7,61 


3,81 


4,57 


7,85 


10,27 


ia,.3 


^«,79 


19,10 
18, 3i 


16, 38 


10,49 


8,20 


7,01 


3,38 


4,4. 


7,33 


9,56 


.1,34 


.5,90 


20,90 


i5,8i 


10,19 


8,04 


6.73 


4,99 


5,76 


9,09 


11.73 


«3.77 


18,78 


^4,^7 


21.35 


18,16 


M.78 


9.14 


7,75 



9,69 


II, II 


1:5? 


17,33 


19,30 


•.4,73 


3o,62 


27,27 


23,86 


16,47 


«2,94 


11,35 


',19 


1.92 


7,69 


14^63 


14, 21 


«9,44 


17,07 


i3,8i 


7,73 


5,46 


4,39 


5,44 


6.52 
i3,3-ii 


9,91 


I2,5l 


«9,47 


25, o3 


22,17 


i8,83 


12,10 


9,20 


7*87 


20,8-7 


19,4-8 


ai, 4-5 


26,o-3o 


3o,o-2i 


36,6-3 


30.6-II 


28,2-l3 


22,9- 6 


18,1-5 


15.6-3 


- 7.5-2 


-2,5-i4 


0,2-2 


4,0-8 


5,2-14 


11,0-12 


15,7-8 


i2,6-3i 


9,0-28 


4,2-27 


2,8-18 


1,8-17 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 13,05 

Moy: desmax:.. 
Moy : des min : . . 
Moy:max:etmin: 
Max- abs:— Jour. 
Min :abs:— Jour. 

Maximum absolu de Tannée. — Jour 36,6 le 3 juillet Minimum absolu de l'année. — Jour . . —7,5 le 2 janvier 



Humidité relative. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



65,7 


80,0 


80,7 


i6,i 


83,4 


8a, 


68,5 


7a,7 


8a,3 


76.4 


7a, 6 


69,8 


65,0 


78,8 


8.,6 


80,9 


77, a 


65,8 


67,6 


83,, 


77. a 


71,0 




6a, 5 


70,3 


75,. 


84, a 


74,7 


66,6 


59,5 


61,8 


66.7 


6i,8 


67,3 


66,5 


58,. 


65,. 


75,6 


80,7 


68,4 


63,6 


54,. 


58,5 


65,. 


63,9 


63,9 


68,0 


63,4 


74,0 


77,9 


8., 6 


73,9 


64,5 


5a,8 


61,8 


65,9 


65,5 


68,6 


60,4 
73,7 


71.5 


79.8 


85,6 


86, a 


76,4 


70, a 


6a, 1 


69, a 


78,0 


7a,5 


75, a 


71,0 


8a, 


87,1 


90,1 


84,6 


77.5 


67,9 


74,7 


8«,9 


76,7 


73,8 


73,4 


68,3 


80,1 


84.3 


9a.o 


84,8 


81, a 


68,8 


74,9 


8., 4 


77,9 


71,6 


65,7 


76,3 


81,0 


86,5 


78,4 


7a,9 


6a,4 


• 67,7 


75,6 


71,5 


7«,o 


7o,a 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 73,26 
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Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet.... 

Août 

Septembre 
Octobre... 
Novembre. 
Décembre . 

Année .... 



NÉBULOSITÉ 
moyenne 

entre 
7* et 21^ 



3,7 
4,1 
5,1 

5,7 
6,3 

<,7 
2,5 
3,1 
4,î» 
5,4 
5,8 



4,5 



INSOLATION 



en 
heores. 



h 
i55,9 

167,0 

184,7 
208,9 

>89»9 
293,3 
348,1 
319,0 
243,8 
157,4 
118,3 
146,5 



2532,8 



en 
fraction. 



0,55 
0,57 
o,5o 

0,52 

0,42 
0,63 
0,75 

0,74 
0,65 
0,46 
0,41 
0,53 



0,57 



PLUIE 
en 

millim. 



"0,9 
21,7 
5o,i 
68,1 

74,7 

64,4 

»,« 

84,1 

82,5 

106,9 

i5o,5 

25,8 



741,8 



Ploie. 



114 



Neige. 



3 


2 


6 


4 


10 





8 





i5 





i5 





4 





8 





10 





9 





18 





8 






Ordie. 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

'O 

o 

O 

o 
o 



NOMBRE DR JOURS DE 



Orëtil. 



I 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 
I 
o 



Broaill. 



o 
3 
3 
6 

7 
6 
o 

4 
o 

I 
2 
2 



34 



bUncbe. 



i5 
II 

2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10 



38 



à glace. 



9 
6 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



i5 



Éclairs. 



o 

2 
I 
1 


7 
I 
5 
3 
I 
3 
o 



a4 



Tonnerre. 



o 

I 
I 
2 
I 
8 
5 
5 
5 
2 
3 
o 



33 





NOMBRE DE POIS . 




QUE LE CIEL A tlt 




QUE LE VENT A SOUFFLA DBS DIRECTIONS 




Clair. 


Peu 
nuageux. 


Nqageux. 


Très 
nuageux. 


Couvert. 


N 


NE 


E 


SE 


S 


sw 


W 


NW 


Calme. 


Janvier 

Février 

Mars 


63 
58 
3o 
18 
i5 
3i 

77 
66 

^9 

32 

3i 
67 


44 
27 
46 
39 

32 
52 

47 
43 
57 
37 
3i 
34 


27 

23 

36 
38 
33 

25 

38 

37 
43 
33 
26 
18 


32 

40 
3i 

52 

61 
53 

23 

36 

32 

47 
28 

27 


20 
20 
43 
33 
45 

'9 

I 

4 
'9 
37 
64 
40 







2 




1 


9 


26 
18 

7 

4 

3i 

'9 
10 

4 
2 
6 

14 . 
2 


76 
56 
64 
60 
24 
35 
3f 
38 
64 
114 

lOI 

120 


4 

5 

10 

8 

23 

^9 

32 

«7 
28 
i3 

9 
8 





4 
5 

7 
2 
2 

9 
4 
6 


I 


7 
17 
^i 
14 
5i 

5 
16 

37 

, 22 

II 

5 




ï9 
3i 
10 
«7 
7 
33 

19 
22 
10 
27 
3o 
ï7 


7 
3 
8 

4 



2 


10 
I 


47 

38 

59 

68 

io3 

117 

i38 

119 
109 

7« 
54 
87 


Avril 


Mai 


Juin 


Juillet 


Août 


Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 


Année 


5i7 


489 


377 


462 


345 


i3 


143 


783 


186 


40 


209 


242 


35 


1010 





ANNÉE 1906. 



Obt. de Nier. — XIII. 

•9 



1^2 



JANVIER 1906. 



i 


BAROMÈTRE A Z6A0 ( 700"" H- ). 






VENT (direction 1 


rr titbssb 


PAR seconde). 


- 


3^ 


6^ 


9»» 


12* 


15" 


18»» 


21'' 


24* 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


■n. 

imjvn. 


















B 


m 


m 


m 


m 




m 


m 




m 


■ 


1 


35,4 
33 5 


m 


36,3 


35,8 


34,9 


34,3 


34,4 


33,1 
33. é 


35,o3 


s 


6,1 


E 6,7 


« 6,9 


E 5,0 


E 7,0 




7,3 


E 2,1 


Cal. 


0,0 


10,3 


2 


34>5 


33,0 


330 
3i,8 


34,5 


344 


34tOi 


B 


3o 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8E 8,5 




tt 


E 8,0 




9,2 


i3,o 


3 


33,4 


m 


3a, 5 


3i,5 


33,1 


34.4 


34,9 


ll]li 


B 


80 


E 3,0 


B 4,6 


E 10,8 


B i3,4 




B 4,8 




1,0 


ti 


4 


36,0 


38,5 


38,5 


39,0 


39,0 


39,9 


inlt 


B 


3,2 


Cal. 0,0 


E 1,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




0,9 


B 6,0 


Cal. 


0,0 


5 


feî 


lO,2 


Ai,o 


40,4 
35,1 


in 


38,2 


'7'2 


39,29 


Cal 


0,0 


Cal. 0,0 


E 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




2,1 


Cal. 0,0 




3-,ô 


4,3 


6 


36,3 


36,a 


3i,o 


aé,é 


Î2.1 


32,89 


E 


4,0 


Cal. 0,0 


E 4,7 
E 7,é 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




4,0 


»W 8,0 


8W 


5,8 


10.3 


7 


ivi 


22,0 


27,3 


16,6 


26,4 


26,6 


36,8 


26,79 


Cal 


0,0 


« 9,0 


E 8;. 


E 5,0 




6,8 


« 7.3 

:<w 4,2 




4.4 


9.8 


8 


a3,o 


ao,7 


& 


17,1 


16,0 


18,0 


>8,9 


, 


4,3 

«4t9 


. 2,8 


Cal. 0,0 


8W 4,0 
E 6,2 


Cal. 0,0 


w 


3,6 


NE 


11,3 


11,3 


9 


».,3 


a3,o 


<i 


26,0 
29,4 


î»7>7 


37,5 


27:3 


E 


E 7,5 


r. 10,0 


Cal. 0,0 


e 


2,8 


K 7,0 
w 4,3 




3,0 


>4,8 


10 


î7,8 


38,0 


39,^ 


29,3 


29,7 


3o,4 


3o,o 


29,26 


Cal 


. 0,0 


E 1,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 


3.4 


Cal. 


0,0 


8,9 


11 


3.,i 


3i,5 


3a,8 


33,2 


g;i 


35,1 


36,4 


37,1 


33,86 


Cal 


. 0,0 


E 7,0 


E 6,0 


Cal. 0,0 


% 5,0 


Cal. 


0,0 


B 1,8 




4.6 


6,0 


12 


38,1 


38,4 


39,8 


39,8 


4o,3 


4o4 


40,0 
32,0 
38,0 


3q,58 


B 


5,2 


E 62 


E 5,2 


w 2,1 


w 3,2 


w 


3,3 


B 3,6 




li 


?:6 


13 


U:i 


38q 


ZÏln 


Ui 


3^,6 


m 


37,5 


383. 


E 


1,8 


B 3,6 


. 4,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


, 


4,2 


. 2,1 




14 


36,a 


35,3 


37,5 


36,63 


Cal 


0,0 


. 3;o 


. 3,0 


Cal. 0,0 


B 6,3 


E 


7,2 


R 3,0 


Cal. 


0,0 


8,0 


15 


38,4 


38,a 


p 


38,8 


38,3 


39,1 


39.3 


39,1 


38,24 


E 


4,' 
4,0 


E 6,0 


W 0,2 


■ 4,9 


« 8,7 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,5 




4,5 
4,0 


13,1 


16 


39ii 


39,' 


38,8 


38,6 


39,5 


4o,i 


4o,i 


B 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 2,8 


w 1,2 


Cal. 


0,0 


B 2,1 




5.a 


17 


Ao,3 

1?:? 


40,3 


4o,8 


'm 


3§;6 


§;l 


39.7 


3q,2 
33,3 


39,88 


E- 


5,0 


E 4,0 


Cal. 0,0 


w 2,8 


w 4,2 


E 


5,8 


B 4,0 




5,6 


6,3 


18 


3g,4 


3g,4 


34,7 


37,18 


E 


5,0 


E 0,9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


W 1,2 


W 


1,2 


Cal. 0,0 




3,8 


5.9 


19 


a8,o 


27,0 


26,6 


36,6 


37,3 


27,7 


27,9^ 


W 


5,0 


8W 3,0 


8W 4,0 


8W 1,2 


Cal. 0,0 


E 


4,0 


Cal. 0,0 




Î.8 


7'2 


20 


as,» 


»9,« 


29,9 


3o,2 


3o,5 


3i,4 


31,6 


29,98 


B 


4,4 


■ 4,7 


E 2,9 


E 6,7 


E 5,0 


E 


7,6 


t 5,3 




3,3 


9.3 


21 


3.,5 


3o,6 


3o,3 


29,0 


^i 


a6,8 


16, a 


25,3 


28,38 


B 


5,3 


î ïi 


B 4.0 


w 3,2 


w 5,3 


W 


î:l 


B 6,0 




bî 


8,« 


22 


ï4,« 

M, 9 


41 


a4,i 


23,7 


ï4,4 


35,1 


25,2 


28,98 


K 


4,8 


Cal. 0,0 


B 3,0 


E 6,0 


E 


E 5,4 

B 6,4 




5,8 


9.0 


23 


a8,i 


28,6 


28,3 


3o,i 


3i,5 


32,5 


B 


5,7 


E 5,5 


B 6,8 


B 2.3 
w 3, fi 


B 8,0 


E 


8,2 




5,0 


'8:? 


24 


33, i 


33,5 


33,9 


33,^ 


32,5 


33,4 


33,3 


332 


33,28 


E 


6,2 


E pO 
E 6,0 


« 4,3 


ve 6,3 


Cal. 


0,0 


B 5,6 




6.9 


25 


33,1 


32,<) 


33,-, 


33,2 


32,4 


3a,5 


333 


3i,3 


32,70 


B 


7,5 


W ^,8 


w 4,2 


Cal 


0,0 


B 4,0 


Cal. 


0,0 


VX 


26 


3o,6 


3o,o 


3o,é 


3i,3 


3i,9 


33,a 


34,5 


35,3 


32,20 


N 


1,0 


E 5,3. 


R : 2,1 


Cal. 0,0 


8 2,1 


Cal. 


0,0 


E 4.6 




7'* 


27 


36,î 


36,6 


38,0 


38,8 


38,5 


39,8 


40,4 


40,8 
4i,5 


38,6^ 
3i,o8 


B 


5,8 


E 5,5 


: a 


Cal. 0,0 


6W 3,0 


Cal. 


0,0 


B 4,0 




î'5 


2:î 


28 


Ai, 5 


4o,'o 


4»,5 


42,0 


41,5 


4i,6 


E 


5,4 


E 6;2 


Cal. 0,0 


W 5,1 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 




3,5 


29 


kl 


39,6 


3o,3 


37,3 


37,. 


35,2 


E 


4,7 


E 6,0 


B 2,8 


w .%4 


w 4,3 


Cal 


0,0 


B 5,n 

NE 5,4 


NE 


.,8 


9,0 


30 


3a,6 


3a,. 


3i,i 


2q,6 


ag.e 


3o,i 


32,6 


Cal. 


0,0 


NE 4,6 


Cal. 0,0 


>Y 3,0 


Cal 0,0 


Cal. 


0,0 


NE 


7'* 


7.8 


31 
Moy: 


29.4 

33,54 


a9»3 
33,33 


Î9.3 
33,80 


28,5 
33,40 


27,' 
32,82 


a8,4 


3o,4 


29.40 


NE 


5,5 


Cal. 0,0 


NE 3,3 


w 3,8 
2,78 


w 5,9 


Cul. 


U,0 


NE 6,0 


NE 


9,4 


11,2 


33,. 4 


33,43 


33,4i 


33,36 


4,21 


4,o3 


3,4. 


3,88 


3,o5 


4,10 


4.21 


• 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

MÔy^ 



TBMPÉRATURR. 



3" 6" 9" 12" 15" 18" 21" 24" 



4,77 



4,38 




3,3 

1,6 
3,6 
^,6 
6,1 

'''2 

Ifr 
9,» 
9,2 

5,8 

l\z 

6,0 
4,9 

^' 

6,2 

é,'o 
6,7 
5,8 
3,8 
3,9 

1,0 

0,6 

l'I 

7 



5,87 



o 
3,2 

5,5 
5,4 

9,3 
10,8 
10,2 
11,2 
12,0 
12 

12,6 
11,4 

9,7 
10,1 

>',7 
10,1 

8,9 

i.,é 
6,0 

îi 

0,0 

5,2 

6,6 

9,4 
12,1 
11,0 

f0,0 

'4,7 
9,34 





2,8 
5,8 

5,2 

8,8 
8,0 

9'2 
10,8 

11,3 

i3,6 

",7 

10,2 

11,0 

9,3 

9,6 

10,1 

8,5 

9,0 

9,4 
10,5 

6,4 
8,3 

li 
5,4 

9i5 
10,0 
12,0 
'4,8 

8,88 





4:; 

5,4 

7.5 

^:8 

8,0 

9,5 

9,5 

12,6 

2'7 
8,2 

6,5 



7.0 

l\ 

6.3 
6,0 

,6 
.,6 

2,5 

2,6 

4,2 

6,5 

11 
8.7 

9-9 
6,68 



0,6 
4,6 

5,3 

6,0 
7,6 

7,7 
7»9 

5, 

6,6 
6,1 
5,6 

1:1 

6,0 

2, 

1,5 

0,1 

1:1 
4,5 
8,0 

4,7 
7,9 
9,0 

5,68 



0,8 
5,0 
5,0 

6, 
5, 
9,8 

^^l 

8)9 
8,7 

i: 

6,5 

!:s 
?:' 

5,9 

5,2 

2,8 

4,3 

0,5 

-0,3 

2,9 
2,2 

4,0 
7,0 

5,2 

il 

5,54 



Moy. 





2,18 
3,59 
4,59 
6,80 
6,85 
8,21 
8,o3 
8,8q 

9,98 
10,09 

7,88 

é;4^6 

'4 
6,34 

^4 

7.63 
01 



l 



79 
5,o3 

m 

',59 
2,20 

5;? 
2,53 

6,88 
'8,33 
'0,78 

6,39 



Min. Max. Moy. 



2,74 



4,6 

*7 
9.4 
10,6 

11,1 

'2.4 

'3,4 

l5,2 

i3,6 
.2,8 

'2,7 
10,0 
10,6 

12,5 
11,0 

10,8 
10,6 
12,6 
8,5 

10,4 
9,4 

6,0 

6,4 

7,5 
10,2 
12,6 
12,0 
i3,6 
'5,4 

10,55 



'3,5o 
3,80 

It 

7,95 

9,'o 
10,65 
9,80 

8,40 
8,20 
6,80 
6,00 
7,55 
2,3o 
6,60 
7,60 

5,70 
5,10 

4,4o 
1,70 

2,l5 

4,20 

5,60 
7,55 
7,45 
8,o5 
10,85 

6,65 



HUMIDITÉ RELATIVE. 



3" 



50 

II 

88 
58 

r3 

3i 

39 
39 

U 

83 

I? 

88 
33 

67.9 



6" 



9" 



63,9 



12" 



58,5 



15" 



7' 

72 



II 

86 
45 



83 
60 
60 
85 

52 

68 
88 



39 
5o 
3i 



6a, 4 



18^ 



69,3 



21* 



88 
6, 
93 

9§ 



69 
97 



32 

ïi 
i', 

83 



71,0 



24" 



66,6 



Moy. 



66,0 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Moyl 



•jjiNViÉR idoc: 



itô 



i 


i 


' ■■'■' ■ ' 


' POllME ET DIRECTION DBS ffpÀGBS. 






\ 


. » 


1 


\2^ ' ' 


. . — r - 

14" 


16" 


21" 


1 


AA et stratus moyen. 


AA et stratus moyen. 


Unif. gris. 
K et AA E. 


Unif. gris. 
K et AA E. 


Couvert. 


Couvert. . . 


l 


2 


AA et stratus moyen. 


KK AA ENE. 


KetAAE, C. 


AA E. 


2 


3 


Brouillard. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Unif. gris. 


Nimbus E. 


Couvert. . • 


3 


4 


Nimbas E. 


Nimbqs E. 


Nimbus E. 


AA et str. moy. W. 
AA NW, C WSW. 
A AA SW. 


C et Nimbus SW. 


Couvert. ' , . 


4 


5 


C et Nimbus W. 


C WSW, 


C SW, AA. 


ce AA NW. 


AANW. . 


5 


6 


AA. 


AA. 


AA. 


A AA SW. 


A AA SW. 


6 


7 


C ce KSE. • [SW. 


C ce ESE. [SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K. . . 


7 


8 


AA ce W, str, moy. 


AA ce w, str. moy. 


C et stratus moy. W. 


C et str. moyen W» 


A ce W. 


Aucun nuage» 


8 


9 


Aucun nuage. 
KK AA NW. 


Aucun nuage. 
KK A!A WNW. 


Aucun nuage. 
KK AA WNW, 


Aucun nuage. 
A AA W. 


K Qt AA. 


KK<?tAA.. . 


i 9 


10 


AA et' str. moy. W. 


Stratus moyen W, 


10 


il 


Stratus £. 


C à rw. 


CSW. 


CSW. 


Couvert. 


G. 


il 


12 


Stratus et Ç ENE. 


Stratus et C E. 


KK. 


K W. 


AAW, 


AAW. 


12 


13 


K W. 


K W. 


K NW. 


K NW. 


Aucun nuage, 
C ce WSW. 


Aucun nuage. . - 


13 


14 


AA. 


AA K W. 


KG KK WSW. 


KG KK et A W. 


G et stratus E. 


14 


15 


Aucun nuage. 


KNW. 


K très légers. 


K très légers. 


KK. 


K. 


15 


16 


A AA SE. ' 


A AA SE. 


CNE. 


G et str. moy. ENE. 


C. 


Couvert. 


1)6 


17 


KNNW. 


KNW. 


Stratus et G W. 


G W. 


C et Nimbus W, 


Couvert. 


.n 


18 


C W. 


C W. 


C W. 


C W. 


Couvert. 


Couvert. 


18 


19 


e et str. moy. WSW. 


A et C WSW. 


A SW. 


A SW. 


Stratus E. 


Stratus E. 


19 


20 


C ENE. 


C ENE. 


C ENE. 


CENE. 


Couvert. 


C. 


20 


21 


Stratus et C W. 


C W. 


AA. 


AA SW. 


Nuages h. SW. 


Aucun nuage. 


21 


22 


Aucun nuage. 
K et AA SW. 


Aucui^ nuage. 


AA E. 


AAE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


22 


23 


Aucun nuage. 


K et AA 5W. 


K et AA SW. 


C WSW. 


Aucun nuage. 


23 


24 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C W. 


Couvert. 


25 


26 


CE. 


CE. 


CE. 


AA et C E. 


Nuages h. SW, 


Aucun nu8^. 


26 


f27 


Stratus E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


27 


28 


ce W. 


ce W. 


Aucun nuage. 


KSE. 


C SW. 


C SW. 


28 


29 


K. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K légers. 


K W. 


Aucun nuage. 


29 


30 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage.. 


30 


31 


KSE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuajg^e. 


31 



8 




NÉsoLOSfrA. 




INSO- 




7^ 


9" 


} 


1^" 


W 


21" 


LATION. 


IB. 




. •' . ■ 


Bm 


1 


10 


10 


i.^ 


1^ 


10« 


10 ' 


0,0 ; 





2 


7 


3 


.4 


% 


^ 


7 


6,3 ! . 




3 


lO 


10 


ilo 


10 


la 


10 


0,0 . 19 


5 


4 


10 


10 


9 


9 


9 


'0, 


0,0 





5 


10 


10 


n 





l 


6 


2,9 




, 6 


. 8 


9 


!9 


10 


a 


0,0 




7 


4 

8 


I- 


•0 








7 


i;l : 0- 




. 8 


5 


•7 


9 


6 





I 


9 








o 





I 


6 


7'7 




10 


. 3 


:4. 


5 


6 


9 


6 


1,7 




11 


I 


I 


ï 


9 


IQ 


6 


4,1 ^ 




12 


7 


3 


7 


1; 


I 


7,8 




13 


I 


I 


1 


a 








7,9 




14 


4 


3 


6 


a 


7 


6 


7,' 




15 





I 


I 


, 1 


ai 


1 


2:1 ■ ■ 




16 


6 


ï 


4 


a 


6. 


10 : 




17 


5 


6 


4 


10, 


10- 


6.3 




18 


\ 


q 


8 


10 


10 


10 . 


0,3 




19 


3 


6 


4 


3. 


i 


1:1 . 




20 


8 


8 


9 


9 


10 




21 
22 


4 

o 


I 




5 
3 


3 
1 










1:1 




23 


1 





I 


1 


1 





li . 




24 

















o 




25 














6 


10 


8,0 




26 


10 


10 


7 


i 


0' 





4,2 • 




27 


a 

















8,1 i 




28 


7 


3 





a 


9 


8 


(i> ! 




29 


1 








1 


1 





8,1 




30 




















ti ■ 




31 


I 

4>4 




3,6 




4,1 


6 

4,1 




4,6 




4,7 




Moy: 






Tôt : 














170,8 ' 19 


.6 



IBUAROUBS. 



Légers flocons de -K* de. 1 4" ao à 16". 

Oçlée. 

• de 6" à ai"ao, ^47". 

Bruine à 11". 



• à,i5"5o. 
Visibilité de la Corse. 



^^ partielle, 
u^ partielle. 



Oeléo. 
Gelée. 



/partielle. 
Forte i-u B. 



3 
6 
9 

15 
18 
2! 
24 



Tôt : I 



NOMBhB DB rois QUB LE VENT A ÉTÉ 



•NB 



ai 
ai 

.? 

ao 
18 



ia7 



SB 



SW 



a 

9 ' 
fo : 

' 5 ; 
' I ; 

I ; 



39; 



NW 







NOMBRB DB 


rots 


1 


1 


QUE LI 


t CIEL A ÉTÉ^ 1 




"TI 


1"^»?^ 


1 ^ 


" ^ 


" 


. u 

■ "m 


'1 

8 


l 

S 

6 


e 

6 


1 
5 


. 7 


6 


9 


: 9 


II 


3 


3 


5 


12 


9 


4 


8 


7 


a 


14 


• 7 


î 


5 


4 


18 


i 9 


34 


6 


6 


21 


II 
5i ' 


a 

40 


5 
3a 


7 
29 


Tôt': 



6a 



NOMBRE DB JOURS DB 



— r : 

Pluie ...i 4 

Neige ; i 

Qrôle 

Grésil.. .; ,. 

Gelâe / 3 

Gelée blancbe....< 5 

Brouillard.' , i 

Éclairs ...' ; ' ' 

Tonnerre..'....... 



lu 



FEVRIER 1906. 





BAROMÈTRE A ZÉRO (7OO— -h). 


YBIfT (direction 1 


ST VITB88E 


PAR seconde). , 






3»» 


6»? 


9^ 


12»» 


15»» 


18^ 


îl» 


24». 


Moy. 


Z^ 


e*" 


9'' 


121. 




15' 


18»" 


21b 


241. 


Max. 

da Jour. 




















m 


m 


m 


m 




m 


n 


m 




m 


m 


1 


34,6 


35,3 


36,6 


lui 

21,2 


36,4 


37,3 


32,3 


36,8 


36,43 


XE 4,2 


NE 3,4 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


SB 


5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


3,6 


9,6 


2 
3 


36,2 
25,é 


24,-5 


34,6 

23,1 


3.,2 

18,2 


3o,i 


27,5 
14.8 


32, o3 
20,10 


Câl. 0,0 
Ctl. 0,0 


B 3,6 
Cal. 0,0 


B 4,6 
Cal. 0,0 


Cal. 0,4 
Cal. 0,0 


W 
SB 


tl 


w 3,2 
SK 2,1 


E 5 5 
E 5,5 


E 
E 


2,8 
6,5 


6,4 
7><> 


4 


i3,7 
16,3 


.3,6 


i4.4 


14,6 


14,5 


ii,3 


16,0 


,6,3 


,4,80 


NE . 6,0 


NE 5,0 


NE 4,3 


NE 3,3 


Ctl 


0,0 


NE 6,5 


NE 0,9 


NE 


6,2 


9.0 


5 


.6,7 


24,8 


18,6 


«9.» 


20,7 


21,5 


î'1 
il'4 


19»2D 


E 6,5 


E 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


5,5 


B 5,8 


NE 6,0 


NE 


9»o 


.5,5 


6 


a3,o 


24,0 


24,2 


22,0 


21,2 


«9,9 


22,30 


NE ,0,0 


:«E 0,0 
8w 3,5 


E ,0,0 


K 


B 


10,6 


K 6;2 


NE 6,3 


NE 


6,7 


16,6 


7 


18,8 


m 


20,4 


21,9 


23,1 


23,6 


24,0 


21,93 


!«E 5,3 


Cal. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl 


0,0 


Ctl. 0,0 


E 2,1 


E 


4.8 


7.» 


8 


a4,9 


14,8 


ià,5 


"S'î 


26,0 


25,2 


22,8 


25,54 


E 3,8 


E 5,2 . 


E 5,0 


w 4,0 


W 


5 , 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 


5,8 


7,» 
'4)0 


9 


«9.9 


17,0 


i3.4 


243 


ill 


'9,7 
24,1 


16,49 


E 6,6 


Cal. 0,0 


SE 2,8 


NE 11,0 


NW 


6,5 


NE 6,2 


NE 8,0 


NE 


6,5 


10 


ai,i 


22,2 


23,6 


24,4 


23,8 


a3,5. 


NE 6,3 


B 6,9 


B 3,2 


8W 5,0 


W 


î'.S 


ir 3,0 


E 4,3 


E 


4,4 


' 9.» 


11 


a3,5 


22,4 


à;,9 


21,1 


»9,5 

l4,2 


»9'' 


18,6 


«6,9 


ao,38 


Ë 6,1 


E 5,5 


B 5,0 


B 6,6 


E 


8.0 


E 12,8 


E lj[,2 


E 


i5,o 


«6,7 


12 


i5,5 


16,8 


i4»o 


i3,8 


16,2 


17,0 


«7»2 


i5,A6 
18,80 


E 12,6 


B 8,6 


B 0,0 

B 6,5 


B 12,2 


E 


9>o 


NE 8,0 


NE 0,0 


B 


3,8 


.5;a 


13 


17,3 


'7»7 


18,8 


»9.3 


'«,9 


'^A 


io,G 


'9,4 

25,2 


E 3,0 


B 6,3 


B 2,1 


W 


.8 


Cal. 0,0 


E 3,8 


B 


II 


8,2 


14 


19,2 


«9»' 


20,2 


21,1 


2i»7 


2]J,3 


2Z,5 


21,79 


E 6,2 


E 6,6 


B 2,4 


B 3,5 


B 


3o 


E 4.3 


E 


t:t 


15 


3o,6 


25,7 


26,2 


26,3 


25,7 


26,4 


26;8 


27,4 


a6,2Z 


E 3,4 


E 5,5 


Ctl. 0,0 


W 5,3 


W 


68 


8W 3,0 


«w 5,0 
E 5,5 


B 


6,0 


16 


Î7'7 


f.:i 


28,5 


28,3 


29,4 


3i,3 


3o,5 


28,83 


K 4,7 


B 6,6 


E 4,7 


w 4,0 


W 


5;o 


Cal. 0,0 


B 


5.» 


8,0 


17 


3l,2 


3i,5 


3o,7 


1^.1 


3i,5 


3, ,16 


E 2»o 
E 6,8 


B 5,2 


Cal. 0,0 


Vf 3,8 


W 


5,0 


w 1,8 


R 6,3 


B 


tl 


7»' 


18 


3i,6 


3i,é 


3a,4 


32,5 


3i,. 


32,6 


3a, 3 


32,09 


E 6,0 


Cal. 0,0 


w 3,2 


w 


6,0 


w 3,3 


Cal. 0,0 


E 


2'8 


19 


32,0 


32,0 


3i,6 


3o,7 


3o,5 


3i,o 


3i,o 


3i,3o 


K 4,2 
E 5,2 


E 3,0 


Cal. 0,0 


w 3.5 


w 


i>< 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 


l;i 


é,. 


20 


3o,i 


3o,i 


3o,5 


3o,5 


29,9 


39,9 


29» 9 


29,4 


3o,o4 


K 2,1 


Cal. 0,0 


8E 3,0 


SB 


ï,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 


7.» 


21 


28. Q 

29,? 


^,7 


29» 2 


29»2 


28,8 


29,3 


ii:i 


29,9 


29,24 


NE 3,2 


îl 1,8 


Cal. 0,0 


8 5,0 


SB 


5,0 


SB 1,8 


E 4,4 

E 3,0 


B 


5,0 


9.0 


22 


39»» 


3o,o 


3o,i 


3o,o 


3i,5 


29,9 
21,5 


3o,ii 


E 6,2 


E 6,2 


B 3.5 


w 5,0 


W 


6,0 


w 3,5 


B 


2,1 


a 


23 


39.0 


27,5 


^7,3 


25,4 


22,6 


î»',7 


ii:i 


24,5q 

22, l3 


e 1,2 


E 5,0 


B 6,3 


E 5,3 


B 


5,8 


B 8,0 


NE 1,2 


E 


2,4 


24 


20,8 


20,7 


21,7 


21,8 


21,2 


22,2 


25,, 


E 3,7 


B 6,0 


Cal 0,0 


w 0,0 

w ,,8 


W 


4,0 


E 1,8 


E 4,1 


B 


4,3 


6,3 


25 


a^»9 


,1.1 


28,5 


29,7 
2§,4 


29,5 

28,8 


29»6 


29,8 


3o,o 


28,74 

20,30 

26,66 


E 1,2 


E 3,8 


E 4,3 


W 


.;8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


6,4 


26 


29»o 


29»« 


i?:i 


20,8 

23,8 


3o,2 


Cik 0,0 


Cal. 0,0 


E 0,9 


8E 3,2 


W 


».« 


Cal. 0,0 


Cal. 0,6 


Cal. 


0,6 


4,« 


27 


^9»7 


29ii 


29,3 


26,4 


2,, 8 


Cal. 0,0 


E 4,2 


K 0,9 


Ctl. 0,0 


Ctl. 


0,0 


E 4,0 


Cal. 0,0 


8 


8,3 


9.» 


28 


20,6 


20,6 


20,5 


20.7 


20,3 


24,1 


25,9 


21,81 


E 5,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 3,0 


w 


4,0 


SE 1,2 


E 7.0 


B 


9,0 


10,1 


Moy: 


î»4,98 


24,90 


25,36 


25,25 


24,5i 


»4.97 


25,22 


25,11 


25, 04 


4,79 


4,43 


2,62 


3,52 


4,36 


3,09 


3,75 


5,16 


• 



i 




.... 


TEMPÉRATURE. 








HUMIDITÉ RELATIVE. 


1 




3^ 












15'' 


18»» 


•il" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3»» 


6" 


9" 


12" 


15»» 


18»» 


21»» 


24" 


Moy. 

























1 


6,7 

3,é 


5,6 


7.0 


10,4 


8,2 


6,0 


3,8 


4.4 


6,5. 


3,2 


11,7 


7.45 


36 


36 


36 


43 


îl 


48 


61 


62 


46,3 


1 


2 


3,4 


é,S 


10,3 


.0,0 


6,5 


3,9 


3,6 


5,84 

ta 

543 


2,3 


11,7 


2:6^ 

4.85 
5,80 


62 


61 


67 


«4 


64 


76 


81 


66,8 


2 


3 

4 


4.6 

2.4 


3,0 


8,3 
5,1 


8.8 
3'4 


7.4 
8,1 


5,7 

5,é 


1 


».6 
3,0 


2,2 
1,0 


i:5 


ï 


■72 


II' 


46 


lï 


80 

25 


86 

25 


83 
3o 


3. ,5 


3 
4 


5 


3,1 


3,0 


5,5 


8,4 


6,8 


5,2 


6,1 


1,6 


,0,0 


32 


36 


35 


33 


29 


3o 


4^ 


5 


6 


4,6 


6.2 


5,9 


C 


9.0 


7.6 


5,4 

2,5 


8. 


3| 


3,5 


q;6 


6,55 


34 


32 


32 


27 


35 


$' 


43 


35.9 


6 


7 
8 
9 


9.0 
5.9 
3,0 


9.» 
5.7 
4,> 


9.' 
7,9 


10,1 
12,6 
6,9 


9.5 

10,0 

5,7 


8,7 

^:6 


',7 


S;5 

1,5 


'"'9 


8,4o 
8,35 
4,95 
3,70 


1 

69 


II 


48 

V 
41 


47 
35 


24 


65 




52 

74 

^7 


35,6 


7 
8 
9 


10 


0,8 


0,0 


7.0 


7,2 


3,8 


2,3 


',9 


3)50 


- 1,1 


8,5 


3o 


01 


28 


26 


29 


36 


39 


4i 


3a,5 


10 


11 


1,0 


>.7 


3,6 


3,4 
7.5 


3,3 


3.0 


'.8 


3,3 


2,78 


- 0,9 


ii 


2,25 


45 


46 


45 


5, 


?2 


83 


78 


5o 


12.1 


U 


12 


0,9 


0,0 


.,b 


3,5 


',4 


-0,4 


- 0,1 


i,»8 


- 0,7 

- 2,4 


1,95 


80 


82 


82 


68 


80 


96 


95 


12 


13 


0,0 


-0,8 


.,5 


5,8 


3,4 


',8 


0.7 


VM 


li 


l'Z 


le 


92 


78 


t 


8> 


73 


87 


91 


83,3 


13 


14 


-0,3 


-0,3 


1,8 


8,5 


6^8 


4,5 


3,5 


3,0 


- 1,4 


76 


II 


60 


78 


t 


ï 


23,8 
§.1 


14 


15 


»,4 


'.8 


5,6 


8,8 


4,6 


3,3 


26 


là 


0,0 


9,7 


4,85 


74 


i 


5. 


5q 


74 


15 


16 


2,4 


«.7 


6,4 


9,5 


8,3 


• 5,5 


3,8 


3,5 


0,1 


,0,6 


5,35 


II 


5o 


54 


U 


77 


16 


17 


a.» 


î,a 


8,2 


9.3 


9,4 
9,4 


6,6 


^:i 


3,9 


1,1 


,2,0 


6,55 


54 


48 


77 


82 


71 


17 


18 


3,. 


8,6 


10,3 


6,5 


h 


6,,8 


1,3 


".7 


6,5o 


II 


V, 


u 


67 


63 


79 


85 


90 


73,. 


18 


19 


3,î 


3.7 


9.5 


9.8 


»o,9 


9.' 


7,0 


7,32 


2,5 


.2,6 


7,55 


7' 


81 


SI 


83 


90 


78.4 


19 


20 


b,. 


5,0 


10,8 


.0.5 


9,6 


8,2 


7.4 


6,3 


7,86 


3,1 


11,1 


7,10 


91 


92 


68 


V 


84 


93 


^ 


84.6 


20 


21 


4,3 


3.9 


2'? 


10,0 


2'9 
8,0 


5,1 


3,8 


3,6 


5,70 
5,40 


2,2 


10,0 

,0,6 


6,55 


90 


û 


II 


67 


lî 


6, 


90 


90 


78,5 
é6,5 


21 


22 


3.7 


4.; 


é.3 


9.6 


5,4 


3,4 


2.7 


2,0 


6,3o 


II 


53 


69 


'â 


73 


22 


23 


2.9 


2,4 


3,3 


2.8 


3,1 


3.. 


2,0 




0,5 


3, y 
9,4 

,2,9 


2,10 


62 


66 


98 


99 


90 




83,3 


23 


24 
25 


3,0 


3,0 


4,3 


7.8 

'2,7 


7,7 
10,2 


5,0 
8,0 


3,9 
6,0 


li 


4,56 
7,35 


1,0 
1,0 


5,20 
6,95 


% 


U 


58,1 


i 


lï 


65 
60 


i 


rd 


24 
25 


26 


6,0 


6,1 


.3,. 


i3,8 


'0,4 


V 
7.3 

4.65 


6,8 
.4.14 


9;o3 


4,2 


»4,o 


9,10 


ei 


■94 

66.5 


64 


74 


83 


89 


7>.3 


26 


27 
28 


7.« 
7.9 


6,' 
5,5 

3,44 


8,7 

10,1 

6,5i 


8.9 

'2,1 
8,89 


8,7 
«2,9 


9.6 


3;; 


10,06 


l'Xs 


88 
80 

68,9 


99 

V 
58,0 


.92 
^9 

62,0 


100 
63 

66,4 


71,3 


il 


^:l 


27 
28 

Moy: 


Moy: 


3,6. 


8,19 


5,95 


5,67 


1,65 


5,85 


70.7 


65,2 
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FOBMB KT DIRBCTION DBS NUAGES. 


i ; 

2 




■ ''\ 


9»» 


n»» 


14»» 


■ \S^ 


21'» 




1 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. * ' 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


1 






AA W. 


AA W. 


Aucun nuage. 


Kh. N. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


2 




3 


AA E. 


AAE. 


AAE. 


AA. 


AA NW. 


AA. 


3. 




4, 


AA. 


AA. 


AA. 


AA. 


AA E. 


AA E, 


4 




6 


AA E. 


AA E. 


AAE. 


AA E. 


AA GG NE. 


Gouvort. 


5 




6 


G et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


AA. 


AASW. 


AA GG SW. 


Gouvort. 


6 




7 


AA WSW. 


AA. 


AA. 


AA. 


Nimbus E. 


A AA ENE. 


7 




B 


AA et G ENE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Quelques K épars. 
G ot Nimbus E. 


KK NW. 


AA NE. 


8 




9 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G E. 


Stratus moyen E. 


K AA. 


9 




10 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuago. 


AA SW. 


AASW. 


10 




11 


AA. 


AA. 


Nimbus, E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


11 




12 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Gouvert. 


12 




13 


Gnimbus h. SE. 


G SE. 


G SE. 


Gnimbus, Nimbus SE. 


G KNE, Nimbus. 


GE. 


13 




•14 


K. 


K KK NE. 


KK KG N. 


A AA NNW. 


Nimbus E. 


G E. 


14 




15 


AAW, Cnimb.h. SE. 


G AA W. 


G W. 


G W. 


G h. SW. 


Aucun nnage. 


15 




16 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


G h. SW, K h. N. 
AA et KK NW. 


Aucun nuago. 


16: 




17 


AANW. 


AA NW. 


AA NW. 


AA NW. 


AA. 


17 




18 


A NW. 


ANW. 


KG A WNW. 


A W. 


Stratus moyen et G W. 


G. 


18 




19 


Quelques G h. SW. 


G WSW. 


G WSW. 


G W. 


Aucun nuaffo. 


AA. 


19 




20 


AA et stratus moy W. 


A A et stratus moyen. 


G W. 


G. 


GN. 


G. 


20 




21 


GN. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


G h. NE. 


G. 


21 




22 


Nimbus. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


G W. 


Aucun nuago. 


Aucun nuago. 


22 




23 


Nimbus 


Nimbus. 


Urouillarii. . 


Nimbus et stratus E. 


Gouvort. 


Gouvort. 


23 




24 


G et Nimbus E. 


G et Nimbus E. 


G ESE. 


G SE. 


G au N. 


Aucun nuage. 


24 




25 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 
KG KK W. 


Aucun nuage. 
KG KK W. 


Quelques G au SW. 
KK W. 


G et KK au SW. 


K. 


25 




26 


KG W. 


KNW. 


Aucun nuage. 


26 




.27 


G W. 


Stratus ESE. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus et brouillard E. 


Gouvort. 


27 




28 


G et AA W. 


AA W. 


KK AA WSW. 


K et AA SW. 

• 


Nimbus E, Guimb. SE. 


G E. 


28 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 



Moy; 
Tôt : 







NÉBULOSITÉ. 






INSO- 




— ■■ 


^^* 


■^M- ^-^ 


^^■^ 


"■~-~- 




PLUIE. 


7b 


O" 


121. 


14k 


18»» 


Olh 


LATION. 




Il 


mm 




















8,4 




3 


I 














8,1 




l 


9 


î 


8 
8 


6 
3 


9 

3 


0,0 

0,8 




7 


6 


7 


8 


10 


t:î 




9 


10 


9 


7 


10 


10 




10 


10" 


10 


10 


q 


8 


0,0 


o,o 


3 








1 


I 


3 


8,5 







o 


6 


8 


3 


I 


6,3 




o 











7 


6 


8,5 




7 


10 


10 


10 


10 


10 


0,5 




ÎO 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


i4,4 





3 


5 


9 


9 


3 


6,8 




4 


4 


6 


9 


10 


6 


3,0 


3,8 


I 


a 


I 


2 


o 





8,8 
















o 





9,« 

8,8 




I 


I 


I 


3 


3 


3 




5 


2 


I 


I 


4 


3 


9'î 






8 


2 

7 


I 
9 


3 

9 




9 


I 

7 


'4 




3 














G 


9,5 


i8,4 


9 


I 





I 








9,0 


0,4 

7w 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


0,0 


10 


7 


4 


6 


î 





l^ 













1 


3 


I 




8 


6 


3 


3 


I 





7,3 




7 


10 


10 


10 


.10 


IO 


0,0 


i8,o 


I 
4,6 


5 

4,4 


6 

4v4 


5 
5,0 


4 
4,6 


3 

4,3 


8,0 


0,0 


















i56,9 


6i,5 



RBII ARQUES. 



Visib.de laGorsem.jbruinep.int 



Gelëe. 



Gel. € interv.i3»'4o-i8''"^àp. 3i"» 
•X- j usq . 1 3 •'5o,gel .-K-gran . i6*'"X-3 1 '• , 
-X- la nuit. B^ gelée. 
Gelée, ©AI<I7>»45àl8^ 



®K/i. o'»-i»'3o, 3»«3oM*'f • 23^ 
• iincinlerv.ttelajourn.©=i3'». 



.[=l8^©I8*'20-34^ 
• ii'*io, = i5*', • i7'»io-i7»'4o, 
à iS**. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt: 



/ 

9 
12 
14 
18 
21 



NOUBRE DK rOlS QUE LE VENT A ÉTÉ 



NB 


B 


SE 


8 


SW 


w 


NW 


6 


i8 












3 

1 


n 


1 




1 






3 


6 


•À 


1 


1 


10 




3 


6 






I 


1 


I 


6 






I 






4 

35 


31 

io4 




I 

2 


4 






10 


29 


I 



Tôt ^ 



NOMBRE DE FOIS 
QUE LE CIEL A tlÉ 






43 



33 



33 



13 

6 
3 



48 



NOMBRE DE Juins DE 



Pluio 10 

^'oi^'c 3 

Orélo 

iirésil 3 

Gelée 5 

Oelée blanchr.... 6 

Brouillard 

Éclairs 3 

Tonnerre 3 



tUi 



MARS ltM)6. 





i 

a 




BAROIfÉTRB 


A ZÉRO 
15^ 


(700- -4-). 








VEUT (DIBBCnON I 


ST Y1TBS88 PAB SECONDE). 


Max. 

da Jovr. 




3^ 


6* 


9^ 


12^ 


18^ 


21* 


• 

24^ 


Moy. 


3>» ■ 


e»- 


9* 


12^ 


15»» 


„j 


21^ 


24* 














m > 




m 


■ 


j m 


m 


KW 7|2 


■ 


m 


■ 




. 1 


26,6 


28,5 


3o,9 


32,0 


3l,2 


3o,2 


3o,. 


3o,6 


3o,oi 


B 3,0 


B 


VJ 


B 5,2 


w! 5,3 


w 3,8 


« 9,6 


W 0,9 


10,5 




2 


3o,3 


3o,2 


3o,7 


3o,6 


29,5 


29,1 


m 


ao,5 


39,88 


B 


Cal. 0,0 


CM. 0,0 


SB 4,2 

SE 5, a 


CaL 0,0 


« 3^7 


CaL 0,0 


^:3 




3 


28,6 


2q,i 


3o,o 


3o,i 


3o,i 


3,,8 


36,. 


3i,.4 


Ctl. 0,0 


B 


4,3 


Cal. 0,0 


SB 3,1 


Cal. OjO 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 




4 


37,5 


3o,5 
43,0 


41.5 


42,2 


41,8 


112, 1 


42,6 


h 




eu. 0,0 


Cal. 


0,0 


8B 3,5 


SB 10,0 


SB 6,0 


W 2,4 


B 5,8 


B 4,5 


12,0 




5 


43,9 


43,5 


43!4 


42.8 


43,5 


44,3 


i^il 


B 3,0 


B 


1,8 


CaL 0,0 


w, 4,2 

w . 3,0 


w 4,7 


CaL ojo 


B 2,7 


B 2,0 

B 4,2 


; 7,3 




6 


44ii 
44,7 

4i,6 


44,3 


45.2 


45,1 


43,4 
37,4 


44,8 


45,5 


ib 


K 2,1 


E 


3,3 


Cal. 0,0 


w 4,3 


CaL 0^0 


CaL 0,0 


5,0 




7 


44,4 


44,6 


44,3 


ki 


43,4 


43,85 
38,65 


E 1,8 


B 


3,8 


CaL 0,0 


xr 3,2 


w i]6 


CaL OiO 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 




8 


4t,3 


4o,7 


40,2 


36,1 


35,3 


C«L 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


w 3,2 


w 10,0 


SW 4i3 


B 3,2 


Cal. 0,0 


'3.7 




9 


34.1 


32,0 


3i,2 
27,3 


29,5 


27,0 


26,7 


37»' 


37,0 


29,50 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


B 4,0 


w 7,0 


w 2,3 
w 3,7 


w 10,6 


S 1,8 


Cal. 0,0 


■a 




10 


ao,9 


25,15 


27»6 


î»7,« 


28.; 


39,5 


3o,i 


27,68 


. ..8^ 


B 


'|3 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0^0 


Cal. 0^0 


B 2,8 




11 


3o,a 


2'?:? 


3i,7 


32,0 


3i,o 


3o,8 


3o,4 


39,4 


^30, 80 


B 2,1 i 


CaL 


0,0 


B 2,1 


s ; 8,2 


s 2,1 


Cal. 0^0 


B 5,2 


B 4,3 


8,a 




12 


27,6 


23,0 


20,5 1 


16,6 


16,5 


»7^3 


19,8 


30,84 


K 2,1 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


SE, 6,3 


w 12,4 

SE 2,5 

SE 3,0 


w 7^0 
si; éÎ5 


SW 7,3 


KW 3,8 


u,8 




13 


21,0 


22,5 


24,e 


35,4 
28,5 


26,6 


28,3 


36,6 


3o,8 


26,23 


B 5,2 


■ 


1:1 


■ 0,9 


E 1,2 


Cal. 0,0 


II 




14 


3o,6 


m; 


29,6 


28,2 


39,6 


3i,3 


33,0 


3o,o8 


E 1.8 


B 


CaL 0,0 


w 1 <(,5 


SB 4io 


B 4,0 


Cal. 0,0 




15 


33,5 


35,6 


3615 


36,5 


37,3 


38,4 


38,3 


36,20 
37,65 


« 4,8 


B 


5;. 


B 3,2 


w i[,0 


SW 6,8 


SW 3Jo 


B 6,5 


Cal. 0,6 


6,2 




16 


37>7 


37.7 


^'8 


37,7 


3^,2 

36,5 


3^,3 


37»9 


3^,8 
36,0 


C»l. 0,0 


Cal. 


0,0 


ÇaL 0,0 


«i 0,7 


SE 4,8 

w 3,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


ia,o 




17 


n4 

3i.é 


37,1 


37,0 
23,6 


36,1 


36,5 


CaL 0,0 


B 


3|I 


CaL 0,0 


^ 3,7 


w 4,2 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


5,f. 




18 


34. q 


33,5 


32:4 


3i,2 


i 3o,7 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


4.3 
i5,o 




19 


3o,2 


'h 

«0,4 


26,5 


«9»7 


18,8 


in 


; 30,0 


23,38 


CiC 0,0 


W 


3,0 


W 3,6 


SW 2,8 


SW 10,0 


MIT i3-o 


w 5,8 


W 2»<> 
B 3,9 




20 


20,3 


21,2 


21,4 


21,4 


22,2 


23,0 


21,68 


w 5,8 


B 


8,0. 


« 9»8 


SB 3,8 


CaL 0,0 


B 2,1 


B 3,6 


,3.» 




21 


22,9 


M,8 


23,1 


23,8 


33,4 


24,2 


34,5 


33,0 

.5,5 


23,58 


B 6,0 


B 


5,5 


B ' 8,6 


B 3,2 


» 9,0 


B 6,2 


B 3,8 


B 6,0 


II, a 




22 


22,7 


»o.9 


18,5 


i7»3 


'7,9 

l3,2 


•a 


17,3 


i8,4i 


B 6,8 


B 


5,8 


B 12,0 


B 11,8 


B 7,0 


8 9,3 


« 8,9 


B 10,6 


ia,5 




23 


i3,o 


11,5 


11,5 


««,9 


17,1 


17,3 


i3,88 


' Il 


B 


6,0 


E 6,3 


w 1,2 


w 2,7 
w 6,0 


w, 7,0 

w 4,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


u,8 




24 


i6,8 


.6,, 


16,5 


16,8 


16,4 


16,6 


21,6 


»7i3 


16,66 


B 


5.7 


B 3,0 


w 1,8 


B 1,2 


W 3.5 


6,1 




25 


17,0 


17,0 


18,1 


«9,3 


19,4 


20,3 


31,0 

«9,8 


19,33 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


•« 6,7 


w 5,6 


w 6,2 


Cal. 0,0 


B 7,0 


B 6,7 


8'3 
i3,o 




26 


ai, g 
20,5 


'«.<> 


22,4 


21,8 


20,4 


>9i6 


«9»8 


20,95 


B 6,7 


B 


li 


B 12,2 


B 6,8 


B 3,3 


B 7,6 


B 7,8 


B- 2'^ 

B 6,2 




27 


ai.o 


21,6 


21,6 


21,4 
>9»? 


21,0 


21,6 


31,1 


21.23 


B 4.1 


B 


CaL 0,0 


w. 2,8 


SB 5,2 • 


CaL 0,0 


B 2,8 


^ 




28 


20, A 


'9.» 


19,2 


»9,7 


'9'^ 


20,2 


'9,9 


'9,70 
20, 5o 


Cal. 0,0 


B 


8,0 


Cal. 0,0 


s 6,0 


« 7,9 


« o<9 


CaL 0,0 


CaL 0,0 




29 


■9,4 


Iti 


lit 


20,2 


20,3 


20,0 

ni 

38,44 


21,8 


22,2 


Cal. 0,0 


B 


3,0 


w 1,2 


SW 4.3 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


8,8 




30 


22,4 


28i83 


26,3 


30,5 

33,8 
39,09 


3o,4 


26,18 


E 5,5 


B 


ii 


SW 3,2 


SW 5,7 


SW 2,1 


Cal. 0,0 


.'«B 5,0 


B 6,2 


7»3 




31 
Moy: 


3i,5 


32,4 

28,59 


33,6 
î8,9S 


33,, 
28,18 


33,9 
,39,35 


33,18 


E 4,3 


B 


Cal. 0,0 


w 4,é 


w 6,2 


W 4«o 


E 7,0 


B 8,0 




28,67 


28,75 


2,86 


3,46 


3,76 


4,53 


5,38 


3,53 


3,32 


3,98 


• 



i 










tempiSr^ltube. 




• 


HUMIDITE BELATin. 


2 


3^ 






9^ 



12^ 



, 15" 

U. 


18'« 




21» 



24"' 


Moy. 


Min. 



Max. 


Moy. 


3»- 


6' 


9»- 


12»' 


15' 


IS" 


21" 


24h 


Moy. 


















1 


6,0 


6,1 


i: 

n,4 


i3,4 


.«3,4 

9,3 

I2jO 


10,3 


9.' 


10,1 


8:^3 
0,68 


3,0 


14,1 


8,55 


84 


36 


3o 


35 


i 


4a 


44 


5o 


Il 


1 


2 
3 


6,0 


7»3 
6,6 


i3,4 


8,6 
10,2 


i:i 


7.7 

5,6 


58 

P 

3,2 


i?;? 


8,25 
9,60 


1 

78 


82 
66 


23 
63 


78 
90 


88 
93 


88 
93 


2 
3 


4 

5 


6,' 


9.9 
11,0 


12,3 
'3,9 


.'0,7 

12,2 


8,3 
.8,6 


ti 


'M, 6 


9,5o 

II 


13 


73 

V 


s 


i 

95 


n 


i; 


80,5 
77.6 


4 
5 


6 

7 


4.9 


6,0 

4,4 


8,5 
10, a 


12,1 
11,1 


8,3 
9,3 


7.3 


;;? 


8,55 

8,66 


li ,0 

'4,0 


79 

74 


M 


6^ 


1 


84 
II 


s 


2?:! 


6 
7 


8 


6;7 


6,ï 


11,6 


»4,' 


l3,2 


10,1 


2.9 


9,80 


a 


i5,5 


9,90 


<> 


89 


g 


63 




9» 


8 


9 


7»^ 


7.5 


9,3 


20,0 


'9,0 
'4,7 


i3,8 


,1,3 


é,3 


12, o5 


20,6 


'3,95 


n 


9^ 


45 


^ 


9» 


ii:t 


9 


10 


7.4 


7.« 


'0,7 


12,0 


9,5 


8,6 


8,0 


9»75 


5,5 


16,8 


ii,i5 


85 


8i 


73 


64 


94 


10 


11 
12 


7.3 


6,8 

1:1 


.3,1 


,3,3 

10,4 


'1,9 
i3,i 


9,0 
7,4 


6,9 

?;2 


2:^ 


8,49 


5,0 
6,0 


i5,i 
14,0 


10, o5 
10,00 


7« 


84 
90 


l 


l 


?: 


H 


t 


SI 


83,4 
6a, I 


11 
12 


13 


ia,a 


'0,4 


7»9 


68 


7i70 


,5 


.2;6 


7,o5 


Aô 


42 


î 


60 


35 


46 


&; 


13 


14 


5,5 


9,6 


ia,6 


12,2 


§:5 


2-' 


5,9 


Ô 56 


i:: 


14,0 


9,00 


39 


59 


48 


54 


53 


66 


î 

»? 


14. 


15 


4,8 


4,0 


.a,6 


ia,3 


12,2 


6,5 


2,7 


8,64 


'4,4 


8,70 


§0 


78 


65 


1 

73 


82 


86 


70,9 


15 


16 
17 


6,8 
8,2 


^:| 


.3,7 
10,3 


i3,8 
■4.4 


12,3 

.3,4 


9,6 


9'i 
7,8 


6,6 


10,21 
9»93 


?:> 




10,20 
",45 

7,40 
11,00 

7.60 


^ 


70 
93 


U 


7' 
93 


& 


t 


11:1 


16 
17 


18 
19 
20 


7,6 
2»5 
4,4 


6,3 
li 


7»3 


8,9 


'r,6 

'0,7 


H 

4,5 


7,8 
4:? 


é 


é,5 
6,0 
3,0 


9,3 
16,0 
12,2 




'3n 


100 


100 


100 

3î 

47 


100 
26 
59 


99 


t 

66 


98,8 
66,0 

5o,6 


18 
19 
20 


21 


4,3 


P 


2»3 


7.9 


5,0 


6,1 


5,3 


5,a 


5,88 


a,o 


t:i 


5,60 


61 


67 


75 


■» 


64 


7» 


73 


62 


68.. 


21 


22 


4,8 


3,6 


S,a 


5,6 


6,6 


5,1 


5,06 


a,5 


5,25 


66 


7' 


93 


9» 


qa 




n 


n 


P 


23 


23 


4,3 


3,7 


1:1 


3.3 


i:i 


0,0 


- »,» 


- 0,7 


1,56 


1,0 


5,1 


3,10 


q8 


2 


100 


100 


t 


§0 


23 


24 


0,4 


I,' 


1:? 


4,9 


Ô.1 


- 1,0 


2,76 


--'d 


8,0 


3,00 


79 


66 


60 


60 


t. 


62 


24 


25 


- 2,2 


-3,1 


3,3 


f;f 


a, 9 


0,8 


2,00 


1,60 


V 


1? 


57 


48 


58 


74 


'ii:t 


25 


26 


0,1 


S,0 


4.9 


3,a 


3,3 


5,a 


5,8 


8,23 


-1,6 


5,4 


',90 


73 


M 


^ 


89 


75 


73 


26 


27 


5,6 


5,1 


II, I 


"»,7 


10,0 

5,8 
8»' 


8,4 


6,3 


1^ 

5,7 


a,o 


•4,0 


8,00 

1% 


73 


1 

95 


59 


7' 


t 

II 
76 

77,7 


90 


74,0 


27 


28 
29 


6,' 
5,6 


5.5 
5,»9 


10,5 

p 

6,1 

8,68 


8.9 
9.9 
9,5 
9,3 

10,81 


7'^ 

li 
5,3 

7,74 


6.9 


2,33 


1,1 


a:l 


U 


81 

74 


r. 


U 


83 
76 


1; 


r^l 


28 
29 


30 
31 

Moy: 


3,9 
3,9 

5,40 


8,0 

8;5 

10,25 


3,9 
»,9 

6,45 


a 


5,33 
5,18 


'S 

3,35 


'î,9 
'0,7 


IX 


76,8 


76,8 


68,4 


68,9 


67,p 


75^4 


,'5 


?g;4 


30 
31 

Moy: 


5,90 


2,55 


.a,64 


8,00 


78,5 


73,8 



MARS 1906. 



IW 



t 


rORME RT DIRECTION DBS N^€BS. 




i 


1- 

1 


^ ■ ', 


■ 9^ 


lOh 


U- 


18»" 


21'' 


AacuD nuage. 


Aucune nuage. 


K. 


K KK SW. 


t KK SW. rmoy. 
C et qq. nimb. W, str. 


KK. 


1 


2 


AA. 


AA NE 


AAN. 


AA et e NW. 


Stratus moyen. 


2 


3 


AA N. 


KNNE. 


K NNE. 


K NNE, C SE. 


Stratus E. 
Aucun buage. 


Stratus E. 


3 


4 


Stratus E. 


Stratus E. 


CE. 


CE. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun liuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Stratus E. 


Stratus E. 


Aucun nuage. 


e SE. 


Stratus WNW. 


C W. 


6 


7 


Aucun Duago. 


Aucun (nuage. 


C SSE, 


e ssw. 


Couvert. 


CSW. 


7 


8 


Stratus S^ 


Stratus S. 


Aucun nuage. 


c b. NE. 


Aucun buage. 
AA et C W. 


Stratus. 


8 


9 


Stratus. 


Stratus. 


AA W. 


AA et C W. 


AA. 


9 


10 


K NW. 


KNW. 


KNW. 


K WNW. 


K NW, brouillard SE. 


Brouillard. 


10 


11 


Stratus E. 


CE. 


K.CE. 


KW, CE. 


Stratus E. 


Stratus E. 


11 


12 


Cet.strathsW. 
K N. 


C W. 


Nimbus W. 


e et Nimbus W. 


Nimbus WNW. 


C W. 


12 


13 


KN. 


KN. 


CàW. 


C à rw et au NE. 


ANE. 


13 


14 


AA. 


KNW. 


KNW. 


K KK NW. 


K W. 


Aucun nuage. 


14 


15 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK. 


KK NW. 


KN. 


AA. 


15 


16 


ce W. : 


KKNW. 


KK NW, e E, 


KK. C E. 


K NW, stratus E. 


Stratus. 


16 


17 


Stratus Yf, 


C W. 


K. C W, 


K W, stratus. 


KK W. 


KK; 


17 


18 


Brouillard. 


Brouillard. 


Couvert. 


Brouillard. 


Couvert. 


Couvert. 


18 


19 


pouvert. 


Couvert. 


C W. 


C W. 


Àuciih bùàgè. 


Aucun Auage. 


19 


20 


C E. 


Nimbué et Cnimbus E. 


Nimbus et Cnimbus E. 


C et NimbuR NE. 


Nimbus N. 


Aucun nuage. 


20 


21 


G et Nimbuft E. 


K W, C et Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus £. 


KK, minbiis E. 


Couvert. 


21 


22 


Couvert. 


Couvert. 


Couvert. 


Couvert. 


Nimbu» ESE. 


Couvert. 


22 


23 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


C, stratus SW. , 


AA. 


23 


24 


C E. 


CE. 


CE. 


Gros C W. 


C su|<. SW, C inf. SE. 


C. 


24 


25 


Aucun nuage. 


KC W. 


KK W. 


Quelques CàW. 


C e; 


Aucun nuage. 


25 


26 


KK NW. 


aa: ' 


AA. 


Couvert. 


Nimbu» E. 
A et KC W. 


Couvert. 


26 


27 


ce WNW. 


C W. 


C du NW au NE. 


Ch. N. 


C et stratus moyen. 


27 


28 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. : 


Couvert. 


AAet stratus rôoyeà E. 


AA. 


28 


29 


AA. 


C W, stratus E. 


C W. 


C W. 


AA, stratus moyen W. 


Couvert. 


29 


30 


C ce WSW. 


e W, nimbus E. 


e W, nimbu^ E. 


C et Nimbus W. 


Nimbus W. 


Couvert. 


30 


31 


C W. 


C W. 


C W. 


C W, 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
31 



Moy: 
Tôt; 



7^ 9^ 



6,1 



MÉBOLOsrri. 



5,6 



12»» iA^ 



— 1 
5^. 



il8'» 21»» 



là 



4>i9 



10, 


3 
6- 

8! 
a; 
3; 
a' 
if 
4, 
6. 
lo; 
o. 
I 

10 

lo: 

10' 

7; 
a 

io> 
3; 
9* 

10'. 

lo! 
o! 



5,3 



a 
6 

4 
o 
o 
3 

10 

a 
3 

10 

8 
a 
a 
o 
6 
8 
3 

10 


o 

10 
10 

3 
o 

10 

4 

10 
10 j 

10 ! 

o « 



»9 



INSO- 
LATION; 



0,5 
9>a 
7»9 

h 

8,8 

5;? 
:l 

5,8 
8,6 
8,0 
8,0 

0,0 

5,4 
7»5 

iA 

0,0 
0,0 

?»9 

10,0 

8,5 



»79>7 



0,4 



0,3 



o,<} 

A,6 

38,6 

1 0,0 

7i9 

i3*,3 
o,t 
0,5 



65,7 



■BHAtOUBS. 



Faible ... 
Faible u^ 
= ài8^etàai^ 



• i3''ao et 17* i5, r» à B i7*'ao. 



S bruine. 



G à 11^40. 



• ~ jusqu'à i3^5o, gelée le soir. 

Bruine à 5^, 

Gelée. 



> gelée. 



Gelée, • à lo^io et l'après-midi. 
! [S>5^ 

• m. ondée 9*^50 # io^55 a 141*40 
Oadéeàii\#fin0ài3^5o. 
G à t7»'5o, # à 18* et i8»'3o. 



6 

9 

12 

î^ 

21 
24 



Tôt: 



7 
.9 
12 
14 
18 
21 



Toi: 



MOMBRB DB FOIS QOB LB VBMT À ttt 



NE 


B 


âB 


â 


8W. 


W 


NW 


1 


k 

aa 

io 

3 

4 
4 


3 
5 
6 


a 
I 


I 
3 
3 


» 1 

i5 ' 
i4 


• 


• I 


3 


I- 


a 

1 


3 


a 


■ I 


9^ 


'? 


5 


10 


44 


3 



HoAbrb de pois 

OUE LK C<BL a Ait 



a6 



M 

II 



4 



(46 



II 



33 



44 



II 
8 
i5 
3 
•3 
la 
10 

i4 



nombre de 



JOÛRà 



Pluie.,... ; io 

Neige.....;..;..; 

Grêle \ 

Grésil. ..; f 

Gelée. .........; 3 

Gelée blanche. . . i a 

Brouillard. : 4 

Éclairs. ...'..;..; 
Ton^efrè.. 



us 



AVRIL 1906. 



i 


BAMOsiÊrafi A ztno (70o'*»-+-). 




VENT. — (DIBECnOM ET VITESSE PAB SECONDE). 




3h. 


6" 


9" 


i2^ 


15" 


IS"» 


21" 


24" 


Moy. 


3" 


G" 


9' 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Max. 

dtt Joar. 




m 


n 


m 


u 


m 


Dl 


m 


m 


m 


1 


35,0 


34,5 


35,0 


35,3 


35,0 


35,2 


36,0 


36,4 


35, 3o 


B 7,0 
E 3,7 


B 4,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 2,1 


SW 2,4 
Nw 5,3 


B 3,8 


Cal. 0,0 


7,0 


2 


36,4 


37.6 


38,1 


38,1 


37,5 
36,8 


m 


37,6 


37,1 


37.48 


E 2,1 


Cal. 0,0 


SE 5,0 


sw 5,6 


B 5,0 


B 5,0 


M,o 


• 3 


37.0 

38,0 


37,' 


37.7 
40,4 


37,5 


37,» 


37,5 


37,13 


■ 4,0 


Cal. 0,0 


SE 7,7 


SE 3,6 


SB 5,0 


B 3,8 


E 5,8 


E 5,0 


8,0 


4 


39,. 


40,5 
37,6 
3é,q 


40,1 
37,0 


39,8 


39,6 




39,58 


E 12,0 


B 5,7 


SB 9,6 


B 4,0 


B 5,2 


E 5,0 


B 6,8 


18,0 


6 


l]i 


37,6 


37»7 


37.7 


38,4 


37,75 


K 8,7 


B 7,0 


SE 12.3 


SB l4,2 


SE 12,2 


NE 9,8 


yt 12,0 


KE 9,4 


16,5 


6 


37,4 


37 >6 


36,3 


36,7 
36,5 


3^:8^ 


36,0 
36,8 


32,<i8 
36,84 


E 6,0 


E A,2 


SE 8,3 


SB 8,2 


SE 6,7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,6 


Cal. 0,6 


i4,o 


7 


37,0 


3?;; 


37,3 
3d,6 


37,1 
35,2 


36,2 


Cal. 0,0 


E 4,8 


Cal. 0^0 


W 4,0 


SE 0,0 

W 4,7 


sw 3,0 


B 3,0 


NE 4,^ 
B 6,0 


11,0 


8 


36,1 


34.0 


33,5 


33,7 


33,4 


34,65 


E 3,8 


B 3,8 


SB 4,2 


«K 4,4 


Cal. 0,0 


B 3,6 


9,3 


9 


3i,6 


32,9 


33,6 


Un 
35,6 


33,8 


lï:i 


33,5 


35,1 


33,74 


B 4,0 


B 6,2 


HE 6,3 


SB 8,2 


SE 5,0 


Cal. 0,0 


K 9,9 

NE 10,4 


E 9,2 


10,0 


10 


34,5 


34.7 


35,4 


35,5 


.37,1 


37,4 


35,75 


E 7,0 


B 8,8 


NE 12,0 


NE 11,2 


SE 10,5 . 


NE 8,8 


«. 7,3 


«4,5 


11 


37,5 


38,1 


38,8 


39,0 


38,0 


39,4 


4o,2 


37,3 
35,3 


38,o5 
38,56 


E 7,2 

" 4,8 


B 7,8 

E 4,2 


SE 7,2 
SE 5.0 


8F. 11,9 


SE 12,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 6,2 


12,7 


. 12 


kl 


36,0 


36,1 


39,4 


38,4 


In 


.37,8 


SE 7,2 

SB 8,8 


SR 6,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 5,3 


9,0 


13 


36.0 


35,Z 


3d,8 


•35,79 


Cal. 0,0 


E 2.1 


SE 5,8 


SE 3.4 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


B 3,2 


11,0 


14 


i^y^ 


35,4 


U 


35,7 


35,4 


35,6 


36,5 


36,5 


35,79 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 4,2 


sw 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 4,8 


2:8 


15 


36,4 


36,7 


in 


kl 


37,2 

3A,5 
26,8 


lin 


37,7 


ll'nl 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 2,8 


sw 1,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


16 


36,0 


37,1 


33,8 


B 2,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 3,5 


SE 4,5 
SE 6,0 


SE 5,3 


Cal. 0,0 


E 5,2 


8,0 


17 


3a,5 


3;,8 


3i,7 


3o,i 


28,3 


26,1 


25,. 


29,05 


t 2,9 


E .,8 


Cal. 0,0 


SE 3,7 


E 10,0 


E 5,8 


B 10,6 


167 


18 


17,6 


22,2 


22,2 


21,2 


19,» 


18,5 


18.7 

24>4 


17,8 
24,8 


20^66 


SE 6,2 


K 10,8 


e 10,0 


■ 7,9 


E i3,8 


B 0,0 

SW 8,6 


E 5,4 


sw 6,3 


l5,2 


\Q 


n,i 


18,5 


20,1 


20,5 


22,1 


E 4,8 


E 5,8 


sw 3,7 


sw 5,3 


sw 10,2 


sw 4,5 


sw A, 8 
B 3,3 


12,0 


20 


27,3 


3814 


3o,3 


3,,, 


3.,6 


3i,6 


32, y 


32,9 


30,76 


»w 3,0 


€•1. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,1 


sw 5,9 


sw 2,4 


E 9,0 


9,0 


21 


33,0 


33,4 

3o,3 


32,-7 


32,9 


3i,8 


3i,5 


32,2 


3i,3 


32,35 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 8,1 


Cal. 0,0 


E A,o 
sw 4,5 


SB 0,9 


NE 3,6 


E 3,9 


10,0 


22 


3o,3 


3o,; 


29*3 


28,8 


28,6 


ll^ 


28,6 


26.78 

24,é9 
24,90 


Cal. 0,0 


Ul. 0,0 


Cal. 0,0 


» .5,4 

w 2,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


913 


23 


28,0 


28,0 


28,3 


27»7 


25,8 


25,6 


25,0 


Cal. 0,0 


E 3,0 


Cal. 0,0 


s 2,7 


w 3,9 


sw 3,5 


Cal. 0,0 


7,7 


24 


■Il 


25,3 


26,1 


il 


24,6 


il 

20,3 


24,2 

25,2 


24,4 
25,4 


TH 


E 6,0 


E 6,2 


Cal. 0,6 


SB 5^0 


E 6,7 


E 6,4 


E 5.0 


10,6 


25 


24,5 


25,0 


23,2 


E 5,0 


Cal. 0,0 


r n 


sw 6,5 


sw 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


10,0 


26 


25,3 


a4T5 


22,2 
17,3 


20,3 


i9»5 


18,8 


22jIO 


: i:g 


« 4;3 


SE 5,2 


E 7,3 


Cal. 0,0 


NE 2.1 


Cal. 0,0 


Vo 


27 


«7.4 


17,3 


17»! 


17.5 


,j,6 

23,1 


18,6 


19,' 


«7,74 


E 3,5 


SE 4,4 


SE 2,9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


« 4,1 


28 


19,3 


20,5 


21,8 


22,6 


21,3 


23,4 


23,7 


22,16 


8 3,3 


« 5,7 


Cal. 0,0 


W 5.0 


sw 4,3 


Cal. 0,0 


« 7,0 


Cl. 0,0 


84 


29 


ï3,o 


22,8 


22,7 


22,4 

'9,4 
3i,34 


21,2 


21,2 


21,1 


21,96 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,8 


sw 11,6 


w 6,8 


::?:? 


»w 7»5 
.w i,8 


l5,2 


30 
Moy: 


30,3 

3i,oi 


20,0 

3i,io 


%0,2 

3i,47 


i9»5 
3o,66 


20,2 
3o,64 


22,2 
3l,I2 


22,7 


20,56 


8W 6.7 


«w 4,8 


Cal. 0,0 


sw 10,7 


sw 11,6 


sw 10,3 


i5,o 


30,96 


3i,o4 


3,88 


3,75 


3,87 


5,78 


6,38 


3,44 


4,oî 


4,3o 


• 



1 






TEHrÉkATOEE. 








3" 






Homi 


)nÉ RE 

15" 


(LATIVI 
18" 


21" 






i 




3" 



6" 



9" 

U 


12" 



15" 



18" 



21" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


6" 


9" 


12" 


24" 


Moy. 


. 


















1 


4,8 


3,5 


«0,0 

11,4 


12,3 


i.,5 


8.1 


5,1 


5.7 


7,74 
8,19 


2,0 


•3,6 


7.80 


^ 


8a 


^ 


5 


55 


76 


80 


5o 


65,4 


1 


2 


5,3 




.1,6 


'3,4 


8,6 


6,2 


6.' 


3,0 

i:! 


'4.' 


9,00 


i 


63 


83 


90 


73 


71,0 


2 


3 
4 


6,4 

5,2 


":' 


12,8 
6)3 


11,9 
5,0 


?;ô 


83 
5,7 


2:5 




.4,. 

7-4 


5,3o 


5? 


80 


■è 


U 


7' 

70 


75 


83 


S:! 

58,4 


3 
4 


5 


7i' 


8,î 


8,6 


7,5 


7,4 


7,7 


2:1 


7 if 9 
10,43 
10,35 


3,9 


r^ 


6,45 


Il 


61 


59 


63 


62 


54 


5 


6 


é5 


8,5 


.3,4 


«5,9 


)ii 


10,6 


10,6 


5,9 


II, i5 


46 


i' 


48 


52 


i 


77 


85 


'S 


6 


7 


6,0 


5:s 


i3,. 


i4,Ô 


11,8 


8,8 


l'6 


16,6 


10, 3o 


II 


II 


53 


'47 


52 


s 


tl 


7 


8 


8,2 


16,5 


'7,8 


i5,7 


'».7 


10,2 


12,63 


18,2 


12,40 


1? 


MO 


38 


44 


5o,o 


8 


9 


10,2 


««,7 


•5,9 


'7,7 


l5,3 


i3,î 


•12,3 


i3,5 


«3,71 


8.1 


18,2 


l3,20 


5o 


4» 


^3 


47 


It 


n 


40 


m 


« 9 


10 


i3,6 


i3,é 


.6,? 


'7»7 


18,, 


i5,5 


«4,4 


i3,5 


i5,3i 


10,1 


«9,0 


.4,55 


39 


36 


^2 


32 


38 


10 


11 


12,5 


«3,4 


'7.9 
«7,4 


«7,9 


16,5 


u,5 


JI,2 


8,7 


i3,83 


11,4 


«9,5 


15,45 


40 


Js 


34 


$' 


44 


f 


V 


87 


53,8 


U 


12 


11,0 


11,0 


«6,7 


«7,2 


.4,5 


i.,4 


10,2 
10, 
9,3 


«3,99 


8,0 


20,8 


iA,4o 
«4, «5 
14,20 


57 


44 


35 


33 


bi 


5o 


46,4 

5o,o 
77,6 


12 


13 
. 14 


«0,0 

i:I 

10,0 
11,8 


'i:t 


ié,8 
■ 4.9 


16,7 
16,0 


«7,2 
l5,2 


i3,6 
ia,a 


'0,7 
9,8 


13,70 
11, q5 
12, 5q 
«4,45 
13,29 


i:I 


18,5 
«9.8 


5o 


1 

64 
68 


43 

68 


il 


^ 


89 


53 


56 
83 


13 
U 


15 
16 

17 


9.9 

ia,o 
•«.7 


16,0 

«4,3 


17,6 

«9.« 
i5,i 


15,4 
18,3 

12,5 


.?.4 

10,0 

i3,8 


«3,4 


11,3 
,1,6 
«3,7 


8,0 
9,0 

9>9 


«9,3 

«9,9 
16,5 


iS,65 


58 


56 
d3 


56 


î 


^ 


61,1 


15 
16 
17 


18 


«4,9 


ii,à 


12,2 


11,1 


\i:i 


10,0 


9,« 


8,3 


11,20 


10,0 


'3,a5 


58 


94 


66 


83 


u 


87 


li 


n 


80,4 


18 


19 


7»7 


8.» 


i3,8 


,6,1 


«4,3 


12,2 


10,8 


«2,46 


6,9 


«7,9 


uit 


r. 


77 


66 


5! 


H 


63,0 


19 


20 


7,3 


8,« 


i3,3 


i5,o 


'4,8 


.2,8 


9,7 


10,1 


11,48 


5,9 


«7,0 


V 


59 


75 


62 


72,3 


20 


21 


9,7 


9.7 

1 


««,4 


\ii 


16,3 


i5,6 


11,2 


12,8 


12,64 
««,74 


8,5 


20,0 


14. i5 


8) 


92 


80 


78 


7» 


5i 


î 


66 


il;: 


21 


22 


,.,é 


12,4 


'4.3 


11,6 


10,3 


8,8 


8,0 


16,6 


12, 3o 


78 




77 




lï 


U 


î 


22 


23 


8,4 
7,5 


«5,4 


«7,7 


i6,a 


«4,0 


10,3 


7,4 


■I;î? 


îf. 


18,5 


i3,o5 


tl 


§4 


V 


^ 


68,8 


23 


24 


5,1 


10,2 


.î,3 


8,4 

12,4 


7,' 


6,6 


«3,2 


9,20 


83 


t 


84 


55 


64 


68 


^8;? 


24 


25 


65 


é,î 


i3,3 


«4,8 
6,9 

10,3 


tl 


9,2 


7,5 


10,83 


5,1 


16,5 


10,80 


63 


54 


44 


4« 


s 


43 


57 


25 


26 


5,6 


5'2 
4,5 


9,6 


5,5 


li 


A,8 


6,06 


4,2 


10,6 


7,40 


68 


78 


63 


l§ 


g? 


U 


1 


'â:ï 


26 


.27 


3,7 


11,2 


10,1 


133 


é,3 


7,64 


li 


.3,4 


8,o5 


100 


98 


68 


V 


27 


28 


5,2 


7,4 


«4,8 


16,3 


«6,0 


ti 






18,0 


«1,25 


82 


70 


59,0 


48 


46 


éi 


73 


61,5 


28 


29 










i3,o 


11,3 


7,2 


, . 


«7,5 


11,85 


II 


II 


58,4 


^5 
57,6 


53 


68,3 


78 


71,0 


29 


30 


7,ï 
8,56 


7,0 

8,68 


11,6 
»a,97 


i5,o 
14,42 


i5;i 

13,70 


12,6 
««,49 


9.56 


7,0 
9,00 


10, 5o 


6,8 


«7,5 


12, i5 


34 

63,5 


7' 


56,9 


30 
Moy: 


11,05 


6,40 


16, 04 


11,22 


68,7 


70,1 


67,6 


64, î 



(') Les observations des 28 et 29 n'entrent pas dans les moyennes. 
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rOKMS IT DIHKCTIOM DES l«l«AGBS. 




. 


3 

< 








,>^ 




! 
















7»' 


9^ 


12^ 


14" 


IS»» 


21" . 




1 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


• 1 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G E. 


G E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


2 


3 


Stratu» E 


C E. 


Nimb. et G E, GG W. 


A et G W, Nimbus E. 


G W. 


Couvert. 


3 


4 


Unif. gris. 

C et Nimbus E. 


Unif. gris. 

G et Nimbus E. 


Stratus moyen. 


Unif. gris. 


Nuages moyens E. 
Nimbus E. 


G. 


4 


5 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Couvert. 


5 


6 


A W. 


A et KG W. 


KG W. 


KG W, GG E. 


GG E. 


G à rw. 


6 


7 


KNE. 


KNE. 


K NE. 


KE. 


KE. 


Aucun nuage. 


7 


8 


Aucun nuage. 


KG SW. 


KG KK WSW. 


KG A et AA WSW. 


Gft'acto-cN.KKàW. 


GG W. 


8 


9 


K, C ot Nimbus NE. 


K KK, C NE. 


K KK, G NE. 


C et Nimbus E. 


Nimbus E. 


Couvert. 


9 


10 


AA. CE. 


AA. CE. 


G E. 


G E. 


K.G E. 


Kau S. 


10 


11 


KE. 


K KG E. 


KG A E. 


G E. 


A et GG SE. 


AA. 


11 


12 


KK W. 


KKSW. 


K. 


K. 


K SSE. 


K. 


12 


13 


Vélum K. 


Vélum K. 


KK et G E. 


KK et G E. 


K SE, G E. 


KK et G. 


13 


14 


Brume S. 


C SE. 


C E. 


G E. 


Stratus au S. 


Aucun nuage. 


14 


15 


K. 


K, C au NE. 


G hor. N. 


K au SW, G au NE. 


KSW. 


K. 


15 


16 


AA. 


AA W. 


AA W. 


AA. 


KG W. 


K. 


16 


17 


A A et stratus moyen. 
Nuages moyens E^E. 


A A et stratus moyen. 


A A et stratus moyen. 


AAetstrat.moy.,GE, 


Nimbus SW. 


Couvert. 


17 


18 


Nimbus E. 


CE. 


G E. 


Nimbus E. 


Couvert. 


18 


19 


AA ot KK E. 


Nimbus E. 


G E. 


G SW. 


GauN-NW.KauSW. 
KG et C W. 


Aucun nuage. 


19 


20 


C et stratus SW. 


G SW. 


GSW. 


GC SW, 


KK. 


20 


21 


AA WNW. 


AA WNW. 


AA W. 


G WSW. 


Nimbus SW. 


Couvert. 


21 


22 


Nimbus E. 


ce W. [SE. 
Gros G W. Nbus Cnb 


G W. 


G W. 


C W, brouillard S. 


Practo-ftratus au S. 


22 


23 


Gros C W, Nimb. SE. 


CW,Gnimb.NW-NE. 


G W, Gnimb. au N. 
KSW,Nimb.etGW- 


K WSW. 


K. 


23 


24 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


G ENE, K W. 


Nimbus ENE, Gnimb. 


C. 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Gb. N. 


G h. NE. [ENE. 


KW. [NW. 


KK. 


25 


26 


K ot A W, Nimb. E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Nimbus et stratus S. 


Brouillard. 


26 


27 


C E. 


Nimbus E. 


Nimbas E. 


Nimbus E. 


Nimbus WNW. 


Stratus; 


27 


28 


Au<!un nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G h. N. 


C h. N-NW. 


Aucun nuage. 


28 


29 


KK et gros G £. 

C ce W. 


A et G W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. • 


Nimbus W. 


29 


30 


A et ce W. 


G W. 


Nimbus W. 


K au N, G à rW. 


Aucun nuage. 


30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy 
Tôt: 



7'' 



5,3 



9'' 



NltBCLOSlTA. 
12'' 



5,4 



5,3 



U" 



5,4 



18»* 



5,5 



ï>^ 



INSO- 
LATION. 



Il 
10,3 
10,7 
8,2 
0,0 
0,0 

8,5 

7Î 
o,o 

3.7 

10,0 
10,0 

9»» 

10,1 

8,0 
0,4 

0,0 

10,6 

10,0 

1,5 
5,0 

«0,9 
4,7 

11,5 
1,6 
5.7 

II, s 

6,9 
9*' 



2i3,7 



0,0 

0,8 






0,0 

3,0 
4,5 



«9.9 

0,1 



46,7 



BBMABOUBS. 



B intense au 8 à7''. 
Gà7S»fineài4". 
• par intervalles. 



• fine de 17" 55 à 18" 20. 



G à 14". 

T auNài3''4o. 

B le matin. 

• à i4", 18" 5 et la nuit. 

• le m., • -û. à 8^ 8^30 et g'-ao, 

[•ài4''»tlanuit. 

G à 18" 10, # la nuit. 
Courte • à 7", = à 18". 
^ auNà2I^ 

• à 7'', • ^ à 7*4o» •9*' et lo". 

eà9''a5eti6»i5, =ài4"et3i". 

• àia'*2oet i4\Gài8". 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt: 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 



NOMBRS DB POIS OUB LS VBRT A tTÈ 



NB 


B 


SB 


8 


SW 


W 


NW 




«7 


I 


I 


3 








30 






I 








3 


10 




I 








3 


i3 


I 


5 


4 






î 


13 


1 


10 


3 




3 


3 




6 


3 


I 


4 


13 






i 






3 


16 










i3 


80 


38 


3 


33 


8 


I , 



8 
8 
i4 
3 
I 

13 

10 

8 



64 





NOMBRK DB 


FOIS 


1 


QU& Ll 


CIBL 


A ÉTÉ 1 




M 


>i 


M 


j 


• 

G. 


n 


l 

3 


e 


1_ 


5 


6 


i 


10 


5 


A 


5 


8 


5 


A 


5 


II 


4 


6 


3 


6 


9 


5 


7 


4 

8 


l 


3 

6 


8 
5 


l 


,8 


36 


40 


4o 


36 



NOMBBB OB JOCBS DB 



Pluie 13 

Neige 

Grôle 

Grésil 3 

Gelée 

Gelée blanche ... . 

Brouillard 3 

Eclairs i 

Tonnerre i 



Obt, de Nice. - XUl. 



20 



IHO 



MAI 1906. 



i 




•AROMtmt 


à Uko (700" 


■-»-K 




YBirr (DitscnoN et vinsse rA» sscoms) 


. 






5^ 


e^ 


«^ 


12^ 


ti»^ 


18^ 


2t^ 


24^ 


Moy. 


3^ 


6^ 


.S»- 


t2^ 


15^ 


18^ 


21^ 


24^ 


Max. 


















a 


a 


■ 




■ 


m 


■ 




■ 




m 


■ 


t. 


»a»6 


».v, 


93 »0 


t3,6 


'^i 


'i3,3 


ï5,o 


>5,(> 


33,6. 


Cal. 0,0 


sw 1,5 


sw a, 8 


sw 


8,8 


. 


w 10,0 


w 


5,0 


ifi 


4,8 


13,5 


« 


*tî»5 


»?»3 


18,7 


34i 


3o,i 


3l,Q 

35,5 


î>>9 


3?!.3 


NI 4,0 


NI 6,0 


w 3,0 


s 


3,8 


» 7,3 


SI 4,8 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


9,' 


a 


33»« 


3- .9 


3:.i 


34,3 
3; ,3 


35,. 


Ul. 0,0 


1 6,3 


»« 7»7 


SI 


8,5 


sw i ,3 


sw a,i 


CaL 


0,0 


SW 


4,3 


10,0 


4 


wl* 


.1,7 


35,0 


34.4 


34,0 


34,5. 


CaL 0,0 


CaK 0,0 


Cal. 0,0 


sw 


3,3 


SI K,a 


Cal. 0,0 


. 


4,0 


. 


^»7 


D,2 


vN 


W.7 


33,8 


33,7 


33,1 


33,3 


33,1 


33,40 


1 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SI 


4.7 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


5,0 


« 


3t,ti 


y%A 


3i,8 


3s, 


3». 7 


5>o 


3», S 


3a, 56 


■ 3,0 


i:al. 0,0 


CaL 0,0 


RI 


3,» 


sw 3,0 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 




6,0 


6,3 


7 


.i»,4 


3t»5 


S*,6 


3i,e> 


3«,i 


3i.è 


3>,» 


3»,o 


3j,a6 


■ 5,3 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


S 


•8 


s A, a 
t 4>o 


CaL 0,0 


1 


«,8 




5,3 


7,0 


8 


3i,i 


3i.i 


3», a 


3i,3 


3«,8 


3o,i 


3o,6 


30,4^ 


3«),83 


« 6,a 


1 5,0 


CaL 0,0 


SI 


6,0 


sw 4t3 


CaL 


0,0 




5,0 


7>«> 


9 


r^ 


«51» 


:§;5 


:§:: 


»Î^O 


î8,4 


»9.o 


j8,8 


i<),ii 


c«u 0,0 * 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


SI 


1:1 


1 5, a 


S 3,6 


CaL 


0,0 




3,0 


11,5 


to 


»70 


«60 


»7.« 


«70 


»7,8o 


UL 0,0 


Cal. 0,0 


1 3,a 


s 


Cal. 0,0 


sw 3,0 


CaL 


0,0 




3,5 


4,5 


t1 


V4 


*•♦»» 


1-.5 


•7'T 


«8,8 


>6.8 


»7.i 


174 


a?, ai 
aé,o5 


eu. 0,0 


CaL 0,0 


SI 5,0 


SI 


6.3 


SI 8,0 


1 3,a 


1 


5,0 




i ,0 
3,0 


8,8 


tî 


«•♦,1 


•?»» 


»7»fi 


»-v* 


J-,3 


»8,4 


ii).3 


^r 


■ 6,0 


CaL 0,0 


1 3,0 


SI 


8,3 


SI 8.0 


s 3,3 


CaL 


0,0 




10,6 


1.1 


*^J..< 


H),3 


3ô,o 


3i^4 


»J,8 


1^.1 


3^,1 


:?;.; 


a^;|l 


Cal. 0.0 


1 5,5 


CaL 0,0 


. 


/,8 


. 5.0 


s 3,0 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


6,4 


U 


»^,0 


*?»» 


*7,o 


*i,o 


>4^i 


*4>5 


. 4,0 

» 3,5L 


CaL 0.0 


SI 4>6 




3.8 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 


m 


6,0 


6,5 


ti 


lî^*? 


11,8 


i8,S 


to,7 


*9»7 


19»^ 


«7 -^ 


iU»-* 


ao,i. 


s 4»^ 


Cal. 0.0 


sw 


3.8 


CaL 0,0 


SI 5,0 


CaL 


0,0 


CaL 


0,0 


6,8 


t^ 


i«.- 


18,4 


i8,* 


'r^ 


.6.3 i;.û. 


Cal^OjO 


CaL 0,0 


. 3,0 




4.8 


. 3,5 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 


CaL 


0,0 


6.8 


t7 


i5.5 


li.g 


«5,8 


i5,i 


xi.i 


lé,. 


Gai 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 




5.8 


sw 10,4 


SW 11,0 


CaL 


0,0 


SW 


4,0 


.3,8 


tîl 


!<>.> 


»6»Q 


18, 1 


t8,ï 


ig.3 


K>,3 


»o.3j' .îl,4S 


CaL %,,A 


CaL 0,0 


SW 5.0 


sw 


n,5 


. 


sw 10,0 


SW 


5,6 


sw 


6,3 


13,8 


t9 


>^0 


«9*9 


19.5 


i^^*^ 


»9.5 


«9*^ 


»o.3 


»o.8|' 19.85 


sw 3.5 


w 7.5 


sw 9.3 


sw 


<«.i 


sw 9.0 


sw 10, a 


SI 


4,8 


SI 


3,0 


,3,6 


^^ 


H>»vj 


*t«i 


ti,^ 


il,) 


W.8 


>t«i 


M.Ô 


jj.i) t.,4î 


Cat 0,0 


CaL 0,0 


s 1.8 


SI 


-.i 


« 7.4 


SI 1,5 


w 


1,8 


CaL 


0,0 


«3,3 


?t 


*».<i 


»».3 


«.v> 


»*%t 


t».i 


i».g 


>3.- 


14. »î' U.49 


Cal. 0.0 


CaL o»0 


CaL 0.0 


SI 


II 


CaL 0.0 


CaL 0.0 


1 


3,4 


. 


3.3 


.0.4 




M 4 


ài.vj 


«î.> 


t-.o 


»84 


»8,5 


»94 


tg.7' J-.>Q 


. 4.i 


a.. 


. 4.0 


, 


. 5.5 


sw 4,5 


s 


6.0 


N 


4,0 


6,5 


^ït 


w.ri 


3ov»i ^»»» 


3^.^ 


3i,8 


3t.Q 


3J.0 


3j.ï 3..K) 


Cal. 0.0 


Itt 1.8 


CaL 0.0 


SI 


4.3 


s 5.8 


CaL 0.0 


CaL 


0.0 


CaL 


0.0 


7*2 


t4 


iuii 


s^i.3! ij.^ 


33.1 


33,1 


3*,î5i 


W.J 


3>.<^ 3j.-o 


Cal. 0.0 


CaL 0.0 


w a.i 


CaL 


0.0 


sw 4,3 


CaL 0,0 


CaL 


0,0 


a 


5,3 


7'' 


t5 


>n.» 


3».tî' W,o 


Xt.i 


3t.g 


33.1 


W.4 


33.3 3j.otî 


CaU 0.0 


CaL 0.0 


!« 3.3 


SI 


3. a 


sw 5.3 


Cal. 0.0 


CaL 


0.0 


N 


4.3 


7»o 


^ 


sVt.S> 


W.ti Xt.vi 


«.^i 


M,> 


33. j 


33.3 33.1 33.i> 


1^ 0.0 


ît 5.8 


CaL 0,0 


, 


>«3 


sw 3.0 


CaL 0.0 


s 


6.0 


N 


4,5 


n 


>>* 


.Vt.5 


3.VÎS. Xi.i 


33.si 


33.$ 


33.î> 


Xi.» 34.4. 35.^^ 


CaL 0.0 


CaL 0,0 


CaL 0.0 


sw 


3.8 


sw 3,0 


CaL 0,0 


CaL 


0.0 CaL 


0.0 


• t* 




.^.8 .V^.j 


X^.v^i 


3o.o 


3<î.v» 


3-.» 3-.1 35,» 


CM. 0.0 


Cal 0,0 CaL 0.0 


sw 


3.a 


CM. 0.0 


CaL 0,0 


CaL 


0.0 iS 


3,3 


^ 


^tv.'t 5-.v< 


^U 


3l>.î 


35.3 


34>î^! 3i.i 3<>.i5 


:* 4.8 


C*L 0.0 i*L 0,0 


s 


3.5 


s 3,- 


CaL 0.0 


m 


3, a ;CaL 


0,0 


5,5 


. ^^^ 


sVJ^.'t 


M.v* it,*4 


3i.3 


3t.5 


31.^ 


3i.o: 3o.%3i 3i.ot 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


lai 0.0 


s 


i.a 


CaL o,« 


Cal- 


0.0 iCaL 


• .0 


4.0 


1 51 




3k» 5u> 

• 


3*.- 

"'■•' 




>8.t<» 

. 


Ki.7i 


*g.> 3*. 34 


Cal. 0,0 


CaL ».e 


Cal. 0.0 


SI 


3. a 


1 3,0 


CaL 0.0 


Cal 


0,0 


s 


••' 


8.1 


... 


l 


>S,(>8. *8,44 


i,SJ 


t,48 


1,86 


S,t7 


4,«3 


^M 




«> 




••" 


" 



4 
5 

$ 









T«a««fttLTtfti. 



*^ j *^ i ^ It^ I l>^ I î8^ I tt* I *4* j M^j, 



*.3I 



^ M 






-4 N 






4 .i. 



i3.,^ 



•^ l 

I 

ï> 4 

J - 






Wv4 

t'4x4 

^4..^ 



4 






1X3 

....I 

'>l-^J 



i3.l 



î 4 



vv ^ >* 



14. t 



ï,V4 



•4 









tî 4. *> 4 O,*^ 

*■> . > 14* • • ■ 

: > ? : * ^ > ^ 

'>.^ -.4 4 Ï4.' 

l .^ '> ? îï 4 

«>,- It < r* i 



*. î-l n.,X4 

t^ .^ 14 >^ 

: ,^ t3 4^* 

ï>. iX^> 

It,.^ tï.X» 

W -, 14 S4 



rJt - 



4 4 



1 " 



Î.4 

■Î.N* 

M 4^ 
4 -*«' 



^ «4 ' X- 

* Ni • 4 ^ 
J 



Mîi Mjix 



♦ ,,> I 

3.- ' 

5.Î 

"-4 

i^> ! 

. I 






> 1 
'4 



ï^.4 
J4.? 

Wv5 * 

X- > 



. t 



t,^.:5 

t5,45 
.4-V 



*4 X 



:> 4 
x: ,* 



4 ^ :.r 

:? X 

î,Vx> 

:? J« 

. X♦L.'' 
; -^ , AT 
4 "V 



•* X 



Bcwanm ict^irvi. 



3* ! 6* 



î3 






Ni 



;jw I Aï ! 
» 1 >i i 
*: I ^ 



40 

* I 

^ 1 
<- ! 



>4 



9» 


♦ »• 


5m 


5iQ 


4^ 


>4 
-1» 


*1 




-3 


•V 


^ 


?.4 


X* 


♦? 


Xî 


5c 


«J 


» 


56 




<3 


>. 


"*♦ 1 


^* 


S; 1 


40 



X I — 

iî : X; 

Ti ! >i 

. >J 4»J 
1^4^ 

i ;• I *î 

- -^ I y 

X> *4 

-4 -5^ 

X» î- 



15» 



1$* 



5Ô 

-^ I 

5i I 

S: ' 



3i 

33 

4t 



N3 



I r 



.; I 



^ I 



•a 
-3 

5*? 

4. 



îi" M#T. 



*' i 



•îc I 



4ft 3a.« 

Xî -^^.I 

5i -:.? 

?^ ■ i ? 

^: . : ! 

50 -3^.3 

*« j •^-» 



.^ X 5 

*' ; ^^ ^ 
■î^ 4 



aj . ?e 



X- -J ?^ 

Xi 5.* Xi 

•*z Xî ? . 

X '•■Z 3** 

î< *5' ■ '^a 

X^ X* î.; 

>l >^ ^ 

-ï ît^ Si 

Xi X? ft» 



X 7^ . : 






1 



îC, 



- X- ,. >ii : 



"-* 4^ 



3 
4 
5 
€ 

t 

t: 



l4 



*»i 









MAI 


1906. 






151 








rORMB ET DIRBCTION DES NUAGES. 




? 








1 




7^ 


9" 


42»» 


. H»- 


18»» 


21»» 


1 


C au SSE. 


Aucun nuage. 


C du NW au NE. 


C et Cnimbus N. . 


Cetenb.W,grosCàE. 


Apcun nuage. 


1 


2 


Âucan nuage. 
Stratus h. E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C h.N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


2 


3 


C E. 


CE. 


C E. 


CNE. 


C. 


3 


4 


K. 


K h. SW-W. 


KK S-W. 


KWSW. 


K WSW. 


K. 


4 


5 


Vélum K. 


K WSW. 


K WSW, C W-NE. 


C W, gros C h. W-N. 


Stratus SW. 


Stratus S. 


5 


6 


AA. 


AA W. 


AAW. 


AA W, Cnimbus NW. 


AA.Nb.E,Cnb.auNW. 


AA. 


6 


7 


C E. 


C ENE. 


C ENE. 


C NE. 


C ENE. 


A et C E. 


7 


8 


A et C E. 


C E. 


C E. 


C et Nimbus E. 


C E, Cnimbus à l'W. 


CAA. 


8 


9 


AA C E. 


A et C E. 


Nimbus ENE. 


C et Nimbus ENE. 


AAW, CENE Cnimb. 


A et ce E. 


9 


10 


ce E. 


KK W, gros C à l'W. 


AA. Cnimbus à l'W. 


A E, C W. 


Stratus W. [à' E-W. 


Stratus W. 


10 


11 


C bas NE. 


Nimbus E. 


C E. 


KCE Cnb.delWauNE. 


ANE. 


Aucun nuage. 


11 


12 


ce E. 


A et C E. 


AE. 


CE. 


Nimbus SE. 


CE. 


12 


13 


C. 


C ENE. 


A et e ENE. 


C E. [NE. 
AA SW, CE, K Cnb. 


Quelques C h. NW. 
K W, AA au S. 


AA S. 


13 


14 


K NW. 


K W, strat. E. 


AA SW. C ENE. 


AA S. 


14 


15 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Brouillard. 


Nimbus NE. 


C. 


15 


16 


e ce W. 


C ce W. 


cec W. 


A ce W, Nimb. SE. 


A W. 


Stratus S. 


16 


17 


Nimb. et Cnimb. ESE. 


C E. 


C E. 


C E. ' 


K SW, C h. N. 


KS. 


17 


18 


K h. NE. 


C h. NE-NW. 


C et Cnimb. h. E-W. 


CetCnimb.derWauNE. 


A A Cnimbus au N. 


AA. 


18 


19 


AA WNW, e NE. 


A AA NW. 


CNW. 


A et C NW. 


K E, CW, Nb.au N. 


AA. 


19 


20 


KE. 


K. 


C du N à rJSNE. 


C au NE. 


K AA NE, 


Kau S. 


20. 


21 


G NE. 


AA C et Nimbus N. 


G et Nimbus N. 


C et Nimbus N. 


KK. C NW. 


AA. 


21 


22 


C h. W. 


C à l'ENE. 


C SE. 


C SE. 


Aucun nukge. 


Aucun nuage. 


22 


23 


KK W. 


AAW. 


K WSW. 


K W. 


KK WSW. 


AA. 


23 


24 


ce stratus moyen W. 


ce strat. moyen W. 


AA. 


AA. 


A et G ENE. 


Aucun nuage. 


24 


25 


K W, C et str. h. S. 


C h. S et NE. 


KKWNW,CW-N-NE. 


KKetAAW,CW-NE. 


A et C W. 


Aucun nuage. 


25 


26 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA W, C à W et N. 


AA NW. 


AA W. 


Aucun nuage. 


26 


27 


AA. 


AA. 


AA. 


AA. 


KKNW. 


KK. 


27 


28 


KNW.brouiU.basauS. 


K N 


K N. 


KN. 


KN. 


KK. 


28 


29 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
K et AA WSW. 


Stratus h. SW. 


KWSW. 


K. 


29 


30 


Brouillanf. 


AA WSW. 


KAAWSW,enb.àW. 


KC A et AA W. 


AA. 


30 


31 


Brouillard. 


Stratus. 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Brouillard. 


Brouillard. 


31 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt: 



NÉBULOSITÉ. 



7U Oh 12»' U»- 18»' 21»- 



3,5 



3,5 



3,9 



3,8 



4,4 



3,8 



nso- 

LATION. 



h 
i3,o 
i3,o 
io,6 
ia,o 
8,6 

10,0 

"'« 
ia,o 

12,0 
12,0 

8,8 
ia,9 

l3,2 
2,5 

lî]^ 

,2,3 

11,3 

l3,2 

.1,1 

"•7 
i3,i 

4.4 

10,1 



332,5 



PLUIE. 



REMARQUES. 



Ondée 17^20 T NWi7''4o T Gi7»'5o. 



Ond. 8i»45# int.io>»2oài4'>3o = i4'> 



^lfà2i'». 

Ondée i2*4o T NW i4»'5o partie 
[d*/^h.BNBi9»'. 

Ondées à ii^et i4»'55. 



Mer de nuages 22»», = bas dir. S, 

~ le matin. 

=le malin, B Taprès-midi. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt: 



N 


NOMBRE DE FOIS QUE 


LE VENT À 


ÉTÉ 


NB 


B 


SB 


8 


SW 


W 


NW 


t 


X 


5 




I 


I 






I 


2 


3 




I 


I 


I 






I 


2 


3 


1 


3 


2 






l 




II 


8 


7 










2 


3 


6 


9 










I 


3 


3 


7 


I 




3 




3 


I 




I 


2 




5 


2 


7 


I 


I 


3 






10 


7 


23 


22 


21 


32 


6 









NOMBRE DE 


POIS 


1 


i 


QUE LE 


CIEL 


A ÉTÉ 1 


S 






à 


M 


r. 


a 


1 

6 


o 

i3 


1 

s 

ï 


^1 

5 


• 

1 

3 


7 


9 


l 


i3 


2 


3 


12 


i5 


6 


3 


t 


14 


2 


i6 


l 


3 


18 


3 


i3 


36 


1 


21 


7 

28 


8 
78 


9 
37 


3 

»7 


Tôt: 



20 

21 

'7 
I 
6 
16 
20 
10 



NOMBRE DE JOURS DE 



Pluie 4 

Neige 

Grôïe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanobe ... 

Brouillard 3 

Eclairs i 

Tonûerre ,,. 2 
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# 


















JUIN 1906 
















3 

1 


BAROMÈTRE 


A ZtRO (700"--f-). 


VBMT (DIRBCnOlf ET VITBS8B PAR SECONDE). 1 


3" 


e' 


9»» 


12b 


15^ 


18'» 


2ih 


24^ 


Moy. 


3" 


6"» 


9" 


12^ 


\b^ 


18^ 


21^ 


24»» 


Hax. 

du Jour. 










m 


m 


m 


J^ 


m 


m 


m 


m 


m 


1 


28,4 


38,3 


28,4 


28,0 


2^.5 
23,2 


P 


25,5 


25,0 


27,28 

2^,40 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


SE 3,8 


Ctl. 0,0 


CtL 0,0 


Cal. 0,0 


s 4,8 


4,7 


2 


23,6 


a.3.0 


23,1 


-23,2 


26,6 


28,3 


sw 11,5 


8 6,6 


sw 0,2 

w 5,0 


sw 9,5 


sw 0,0 

w 6,5 


sw 5,0 


N 3,8 


Cal. 0,0 


ia,i 


3 


39)^ 


3i,j 


32.1 


32,5 


32,3 


32.4 


32,4 


32.4 


3i,86 


sxf 1,2 


Ctl. 0,0 


w 7,0 
s 5.3 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


N 4,0 
^ 6,4 


7.3 


4 


Sala 


3î,4 


32.8 


32,1 


32,0 


3i,9 


3i»9 


3«.9 


32, i5 


N 5,0 


N 6.0 


8 2,7 


s 3,8 


Ctl. 0,0 


N 5.6 


2:3 


5 


3o,9 


3.,o 


3..4 


3i.o 


3o,4 


30.2 


3o,7 


3i,i 


3o,84 


H 4.4 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


s 4,0 


» 4.2 
s 3,2 


s 3,0 


Cal. 0,0 


N 5,0 


6 


3i,y 


3>.7 


32,6 


32.6 


32,0 


3i,9 


3.,9 


3'>7 


h M 


Ctl. 0,0 


NE 4,8 


NB 0,8 
s 4,2 


Ctl. 0.0 


Cal. 0,0 


N 5,2 


10,0 


7 


3o,4 
2q,6 


m 


29,8 


29,8 


29,1 


28,7 


î^^7 


29.1 


29.44 


n 4,8 


N 2,8 


s 5,0 


Ctl. 0.0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


6,8 


8 


3o,i 


3o,3 


3o,o 


3o,o 


3o,6 


3o,4 


3o,i6 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


SE 5,4 


M 4.2 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


s. i,5 

NE 5,3 


8.3 


9 


3o,o 


3o,o 


3o.3 


3o,3 


29 »7 


29»« 


28,8 


28,8 


29»^ 


HE 5,2 


Ctl. 0,0 


SB 1,2 


E 2,1 


SB 2,1 


s . 3,8 


Cal. 0,0 


9,2 


10 


a8,7 


28,6 


28.6 


28,7 


29', 


29,2 


3o,i 


3o,7 


29,20 


8 1,2 


SB 4.5 


E 3,0 


SE 3,8 


E 1,8 


N 2,1 


N 5,0 


N 4,0 


7»o 


11 


3o,5 


3o,/, 


3o,4 


3o,4 


3o,i 


29»4 


29.9 
27,5 
26,1 


3o,i 


3o.i5 


Cêl. 0,0 


N 3,3 


Ctl. 0,0 


SE 5,0 


Ctl. 0,0 


NW 4.0 


w 1,5 


Cal. 0,0 


II 


12 


,1:8 


29,1 


28,8 


27,8 


27,2 


it:t 


28.'23 


H 3,5 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


SB 6,2 


s 4,0 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


13 


25,5 


25.5 


24,8 


2/ ,9 




Cal. 0.0 


Ctl. 0,0 


8 3,0 


s 5;2 


Ctl. 0,0 


H 4.3 


N 4.3 


B 7,0 


12,0 


14 


î(i,8 


25, i 


25,3 


25,2 


25,2 


24»7 


24,6 


26,4 


B 4,3 
E 4,3 


E 1.8 


sw 2,8 


sw 4,6 


sw 4,3 


Ctl. 0,0 


B 5,8 


Cal. 0,0 


7»o 


15 


ï33 


26,é 


24,3 


24,5 


25,0 


26,1 


28,4 


Ctl. 0,0 


NE 3,8 


NE 2,2 
SE 3,0 


Ctl. 0,0 


NE 6,0 


NE 8,6 


» 2,9 


n 


16 


a6,5 


27,6 


27,5 


27,5 


27.8 


28,4 


s 1,0 


« 4.3 


8W 2,4 


Ctl. 0,0 


sw 1,5 


Cal. 0,0 


N 5,2 


17 




28,9 


29.5 


29,6 


29,6 


29,2 


3o,é 


29,6 


29,31 


Cal. 0.0 


Ctl. 0,0 


8 i,5 


sw 1,5 


sw 4,0 


Ctl. 0,0 


Cal. 0.0 


' ïi 


6.0 


18 


3o,o 


3o,2 


3o.2 


3o,o 


3o.3 


li:î 


3o,23 


^ 4»9 


N 4,5 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


sw Le 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


6,2 


19 


3i.i 


3o,8 


32,3 


32,6 


32,1 


32.2 


32,5 


32,01 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


NW 3,4 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8.0 


20 


3»,3 


32,9 


33,2 


33,4 


33,6 


33,4 


33,6 


33,5 


33.24 


Ctl. 0.0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


s 3,0 


Cal. 0,0 


n 5.0 


Cal. 0,0 


6,5 


21 


33,7 


11^ 


33.9 


33.7 


33,5 


33,0 


33,0 


32,5 


33,40 


NE 7,7 


NE 6,0 


Ctl. 0,0 


E 5,1 


sw 4,3 


Cal. 0,0 


N 5,6 


N 5,4 


é|o 


.22 


3ï,5 


33,0 


33.0 


33,3 


32,6 


33,0 


32,7 


32,89 


NE 7,0 


NE 4.8 


SE 5,9 


SB 4,0 


Ctl. 0,0 


NE 4,8 


NE 7,0 


N 5,8 


23 


32,7 


32,a 


32.3 


3i,5 


3i,i 


3i.5 


3i,4 


31,96 


M 0.8 


î« 2,8 


Ctl. 0,0 


SE 7,0 
SB 6,0 


sw 7.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


7,0 


24 


3.,4 


32,0 


32 i 


32.8 


323 


34.6 


3i,8 


3i,4 


32,11 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. OfO 


Cal. 0,0 


9,0 


25 


3o5 


3i,8 


33:3 


33,5 


il:5 


35,0 


35,2 


33, 5i 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


sw 3,3 


sw 5.3 


sw 4,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


N 4,3 


2:ô 


26 


35,î 


35,8 


36,0 


36.1 


35,7 


36,1 


36,2 


35.88 


« 3,2 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


sw 5,0 


sw 4,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


27 


36,0 


36,5 


36,9 


m 


36.2 
35.6 


36; 2 


36,5 


36,1 


36,48 
35,59 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


sw 4,0 

sw i,0 


sw 4,3 


sw 3,6 


Cal. OfO 


N 3,0 


5,2 


28 


35,8 


35,9 


36? 


34,9 


34.5 


34,5 


K 4,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


sw 0,0 


sw 3,0 


Cal. 0,0 


NW 3,0 


5.3 


29 


33,4 


33.2 


33;4 


33:3 


3i,8 


3i,o 


3o,5 


3o,3 


32 i4 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


Ctl. 0,0 


sw 8)3 


sw 5,4 

«R 8,i 


sw 5.4 


N 5,2 


NW 1,2 


8,5 


30 
Moy: 


•■"9,' 


28.5 


28,0 
30,75 


27,2 
30,69 


26,5 


25,8 


26,4 
3o,47 


27,2 


17,3? 


Cil. 0,0 


Ctl. 0,0 


NE 1,2 


NE 5,0 


NE 10,0 


Cal. 0,0 


NE 4,0 


10,2 


3o,»4 


Î0.44 


3o,4. 


30.23 


3o,49 


3o,47 


2,63 


1.74 


«.97 


4.70 


3,56 


1,88 


',9' 


3,01 


• 





i 






TBMPéllATURR. 


• 


1 




Bcm 


orrt > 
15» 


EXATIVC. 






1 






3^ 



6^ 



9^. 



12^ 



15" 
o 


>8^ 




21" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 



Moy. 


3" 


G" 


9" 


12" 


18" 


21' 


24" 


Moy. 






















1 


i5,C 


► i5,5 


ui 


18,^ 


28,^ 


.6,3 


i5,i 


16,1 


16,28 


'4,7 


21,0 


'7,85 


i 


î 


9' 


88 


95 


9i 


94 


85 


92,' 


1 




2 


22,0 


«9,9 
16,0 


29,4 


35,^ 

•7.4 


\li 


16,6 


23,36 


i5,o 


3o,8 


22,90 


35 


\ï 


'4 


J* 


i5 


î 


25,5 


2 




3 


14,8 


21,5 


22,5 


20,6 


'3.2 


»7»93 


'4,3 


24 


10, i5 
i8,85 


3o 


38 


32 


Î7 


37 


36,5 


3 




4 


12,6 


16,- 


22,9 


22.6 


21,4 


•9.7 


'5,9 


'4,0 


18,33 


12,5 


25,2 


5i 


45 


36 


l 


34 


39 




42.4 


4 




5 


'4,6 


i8,- 


^'»7 


.22,1 


21,: 


'4,9 


'3,9 


'4,0 


24,» 


'9,o5 


56 


S 


5o 


If 


ïl 


00 


5i,6 


5 




6 


i3,i 


«5.7 


18,0 


18,6 


20,6 


i5,i 


14,1 


16,43 


'2,9 


22,3 


17,60 


55 


60 


60 


52,0 


6 




7 


"4.7 


'7»9 


'9.3 


21,8 


21.7 


■8,8 


'4»9 


i3;6 


17,84 
'6.64 


'2,9 


23.0 


'7,9^ 


65 


60 


65 


52 


57 


58 


t 


88 


65,4 
83!? 


7 




8 


12,0 


'5.4 


20,0 


20,7 


20,0 


i5,8 


i5,o 


'4,0 


12,0 


22,3 


17,15 
18,00 


96 


88 


5 


68 


69 


V-, 


9^ 


8 




9 


.3.1 


'9,5 


21,0 


l5,2 


'H 
.4,8 


'î,3 


1^3 


i6,o3 


i3,o 


23,0 


95 


87 


ei 


t 


û 


85.5 


9 




10 


i3,3 


16,2 


'9,9 


20,8 


«7»' 


i5,5 


i5,3 


16,61 


i3,o 


23,2 


18,10 


100 


81 


73 


63 


97 


77 


77.6 


10 




11 


i3,6 


i5,o 


'9,0 


20,6 


.5,0 

20,3 


.4,6 


.1:? 


12.8 


i5,8o 


nlS 


22.5 


17,70 


85 


t 


58 


61 


88 


87 


74 


i 


77,4 


11 




12 


11,8 


14.0 


19,3 


19.9 


10,7 


i3,5 


16,08 


22.3 


17,05 


18 


1» 


7» 


63 


9' 


^ 


81,5 


12 




13 


>2,9 


'4,6 


20,1 


'9,0 


18,1 


i5,o 


11,0 


10,5 


i5,i5 


12,5 


22,6 


17.55 
16,95 


Vo II 


r 

52 


81 




86,6 


13 




14 


11,2 


'4,4 


18,5 


21,2 


21,2 


...6 
16,1 


i6;5 


167 


17,16 


'0,7 


232 


4 


5i 


65 


59.3 


14 




15 


16,5 


18,1 


2',9 


22,1 


16,6 


i:i 


l32 


17,40 
18,28 


'412 


25,4 


'9,80 
18,90 


69 68 


88 


i 


62 


2° 


60,0 
6Î,3 


15 




16 


i4,8 


16,1 


20,2 


24,0 
24,8 


22,0 


'9>5 


i5,7 


11,8 


26,0 


n 


60 60 


56 


58 


i>9 


61 


16 




17 


18,0 


20,2 


24,7 
20,0 


a», 6 


18,6 


18, 


20,21 


«4,4 


27,1 


20,75 


i 


5o 


80 


5o 


A3 


P 


52 


66 


59,0 


17 




18 


«7*9 
17,8 


20,6 


25,8 


28,8 


ï3,. 


20.5 


.8,4 


":il 


16,8 


29,4 


23,10 


54 


fi 


40 


Ë 


64 


5i,5 


18 




19 


19,8 


22,0 


26,4 


27,5 


Ûi 


20,4 


'9,5 


'7,3 


28^6 


22,95 


62 


54 


M' 


49 


ï 


6a 


r. 


19 




20 


19,1 i8,6 


24,3 


24,2 


21,5 


21,0 


21,6 


21,71 


'7,9 


27.6 


22,75 


7' 


70 


57 


47 


63 


80 


69 


20 




21 


20,8 22.8 


llfs 


28,8 


28,1 


î4,3 


22,3 


21,3 


24,75 


'9,9 
18,2 


3i,5 


25,70 
23,65 


69 


59 


39 


4o 


i 


54 


56 


59 


5a, 8 


21 




22 


20,1 


20,0 


26,9 


22,3 


î.,3 


110,6 


»9,6 
18,7 


22,14 


29,' 
28,6 


81 


6a 


i 


53 


62 


63 


73 


6a, 6 


22 




23 


'9,6 


21,0 


26.6 


tt 


25:4 


•9,0 


'9,2 


22,39 


18,1 


23,35 


64 


60 


5o 


45 


67 


n 


U 


6.,5 


23 




24 


'7.9 


20,2 


25,0 


22,1 


21,2 


19,6 


21, 40 


17,0 


27,2 


22,10 


85 


II 


75 


60 


80 


00 


78.6 


24 




25 
26 


'2'2 
'7,8 


16,5 
22,3 


".4 

a6,7 


'4.1 
37,6 


2^,6 
28,1 


aâ.T 
a5,é 


19,9 
22,6 


19,0 

21,3 


20,93 
24,03 


16,2 
'7,8 


2^,5 

29,6 


21,85 
23,70 


83 

t 


t 


65 


55 


52 


t 


l 


u 


25 
26 




27 


'9,9 


22,8 


î6,î 


27,4 


27,5 


a4,i 


20,0 


l8,2 


23,25 


'9,4 


29,0 


24,20 


65 


t 


53 


60,9 


27 




28 


'7,9 


20,8 


26.8 
22,70 


a7.5 


27,1 


«5,7 

22,5 

23.4 

30,12 


20,3 


20,1 


23, 04 


17,5 


29,7 


23,60 


t 
78 


65 


68 


47 


66 


66,8 


28 




29 
30 

Moy: 


20,7 
20,0 

'6,17 


22,9 
20,0 

18,18 


>3,93 


22,52 


20,0 

'9,' 

.7,64 


22,7 
18,2 


il:M 


'9,9 
18.2 


20,2 
28,2 


24.55 

23,20 


II 


53 

64 

60.5 


4> 
64 

5.,4 


53 

46 
56,9 


65,a 


65 
81 

66,1 


,1 


29 
30 

tfoy.l 


■ 


'6,79 


'9>76 


i5.23 


26,11 


20,67 


V,i 


65,7 


69,6 


63.6 



JUIN 1906. 



153 



g 


FORME BT DIRBCTIOM DBS NUAGB8. 


i 






7'' 


9^ 


12h 


14" 


18" 


21" 




1 


Brouillard. 


Stratus S. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Gouvert. 


1 




2 


A W. 


A KG SW. 


A KG SW. 


A AA W. 


KG WNW. 


Aucun nuage. 


2 




3 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G h. W-N. 


G NW, Gnimb. W. 


Aucun nuage. 


3 




4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AE. 


Aucun nuage. 
A fracto-c NE. 


4 




5 


Aucun nuage. 


Aucun nuage» 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


A NE. 


5 




6 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G h. NE. 


G h. W-N. 


Nimbus NE. 


G. . 


6 




7 


K. 


KNW. 


K NW, G h. N. 


K NW, G h. N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


7 




8 


Brume au S. 


Stratus S. 


Stratus et G SW. 


Gnimb. h. W, G h. NE. 


G. 


G. 


8 




9 


Stratus E. 


Stratus et G E. 


Gnimb. SE. 


Gnimb. E, brouillard. 


G bas SW, 8tr.au SE. 


Gouvert. 


9 




10 


C SW. 


G E. 


A fracto-c W, G E. 


G E. 


G NE. 


Nimbus W. 


10 




11 


Nimbus. W. 


Gnimb. NW. 


Nimbus Gnimb. NW. 


Nimbus NW. 


AA et G W. 


Gouvert. 


11 




12 


C E. 


Gros G E. 


A et G gros G E. 
Gros G E. nimbNW. 


Nnapes moyens W.GE. 
Nimbus N, stratus E. 


Nimbus W. 


Gouvert. 


12 




13 


A et C W. 


G W, stratus E. 


Nimbus NE. 


Gouvert. 


13 




14 


Quelques C hor. N. 

G Ne. 


Quelques G hor. N. 
G NE. 


G h. NW-N-NE. 


Gnimb. àrWetauNE. 


G Nb. N, Gnb. au-NE. 


G et Nimbus NW. 


14 




15 


Gnimbus N. 


Nimbus N. 


G et AA NW. 


G. 


15 




16 


K NW. 


KNW. 


K KK NW. 


K KK NW. 


KKNE. 


KK E. 


16 




17 


Quelques C bor. N. 


Quelques G h. N. 

K au S, G fracto-c NE. 


G et Gnimb. b. W-NE. 


G et Gnimb. NW. 


KNW. 


Aucun nuage. 


17 




18 


K horizon SW. 


AAW,Gnb.àrW-NE. 


CnbàrW-N.NE,AAW. 


K WNW. 


K. 


18 




19 


KKKN,qq.Cépr8h.N. 


KKKN. 


A KK N,GetNb.NNE. 


A et G NE. Gnimb. N. 
Nimbus NE. 


A et Nimbus NE. 


K et G N. 


19 




20 


C NE. '^^ ^ 


G NE. 


Nimbus NE. 


A et G NE, 


Nimbus NE. 


20 




21 


CNE. 


Nimbus NE. 


Nimbus NE. 


G NE. 


Nimbus NNE. 


Nimbus NE. 


21 




22 


C fracto-c NE. 


G NE. 


Nimbus NE. 


Nmbus NE. 


Nimbus NW. 


AA et G. 


22 




23 


AAN. 


AAN. 


Aucun nuage. 


KKNW. 


KG W. 


KK. 


23 




24 


KK W. 


KKNW. 


AA NW. 


AA NW, Nimb. NE. 


Nimb. NE. 


AA. 


24 




25 


K N, C W. 


G E. 


KN,GéparsW-N-NE. 
Gb. NE. 


K N, G épai-s W-N-E. 
G h. NW-N-NE. 


KK AA NE. 


Aucun nuage. 
A et GG NE. 


25 




26 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KG et A N. 


26 




27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Gh. N. 


G h. N. 


Aucun nuage. 


27 




28 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Gh. N. 


G h. NE-NW. 


Aucun nuage. 
KKNNW.Cnb.auNE. 


Aucun nuage. 


28 




29 


AW. 


A WNW. 


A et GG NW. 


AA et G NW. 


KK. 


29 




30 


C E. 


GE. 


CE. 


AA W, G W et N. 


AASW,grosGauNE. 


AA. 


30 





S 




^^^^* 


hAbdi 


.otnt 






INSO- 




»! 






* — 


— * 








FLUIB. 


•4 
O 


7" 


9" 


12" 


14" 


18" 


21" 


LATION. 






h 


miu 


1 


10 


10 


10 


10 


lO 


10 


0,6 


. 


2 


a 


a 


3 


6 


a 





i3,o 


. 


'3 














4 





.a,6 


. 


4 














I 





'^^ 


. 


5 





. 








a 


a 


• i3,4 


. 


6 














9 


3 


11, a 


0,0 


7 


I 


I 


a 


I 








i3,a 




8 





3 


a 





5 


9 


ia,i 


. 


9 


6 


5 


6 


6 


9 


10 


5,5 


0,0 


10 


3 


4 


5 


7 


9 


10 


7.4 


o,a 


11 


î 


3 


8 


10 


g 


TO 


6,0 


0.9 


12 


3 


4 


6 


9 


10 


10,4 


10, a 


13 


I 


4 


7 


9 


10 


10 


7.4 

",4 


11,4 


14 








u 


I 


b 


§ 


9,0 


15 


7 


5 


6 


9 


10 


6,8 


o,a 


16 


I 


a 


a 


I 


7 


3 


'?'" 


. 


17 











I 


a 





i3,a 


. 


18 





I 


I 


1 


n 


I 


".1 


, 


19 


6 


3 


a 


4 


i 


I 


. 


20 


9 


8 


9 


10 


6 


7 


3. a 


. 


21 


t 


I 


3 


5 


9 


5 


11,0 


0,0 


22 


4 


8 


10 


10 


l 


7,5 


0,3 


23 


6 


X 





3 


5 


II, I 




24 


8 


6 


7 


9 


10 


10 


8, a 


o,a 


25 


7 


a 


a 


I 


1 





i3,i 




26 














a 


4 


ia,8 


, 


27 




















i3,3 


. 


28 




















i3,3 


. 


29 
30 


4 

1 
3,0 


l 

»»7 


9 
a 

3,3 


4,0 


I 
3 

5,4 


3 
a 

4.5 


10,8 

12,9 


• 


Moy: 






Tôt: 














3i4,a 


3a, a 



RBMARQUBS. 



Ondée à i8"o5. 



T NW la", G = T NW i4", G soir 

T Wi i"3o,ond. ia"5o,# int.i4"io 

# à partir de i5"3o à la nuit. 

•int.ii"io,i8"3oetn.TNWi3"ao. 

Ondée de 19" à a a". 

T NNWà i4"io, ondées le soir. 

^ au NBàai". 

Violents ^ au NE à ai". 



Gdeo"à 1", "*; auNàaiK 
• 'Ç T ài"3o. 

T au N = G i4"3oài6",I^# 18". 
B le matin. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt: 



7 
9 
12 
14 
IK 
21 



Tôt: 



NOyBRB DB POIS QOB LB VBNT A tTtf 



36 



NB 


B 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


3 


a 




I 


a 






3 


i 


I 


I 








3 


i 


a 


i 


4 


I 




3 


a 


9 


8 


1 




i 


I 


a 


6 


II 


I 


I 


3 






a 


5 




X 


a 


i 








I 




a 


I 


1 . 


I 






a 


ao 


9 


i5 


«9 


3o 


4 


4 





NOMBRB DE 


FOIS 


1 


QUE LB CIBL A Ètt | 


1 


M 

II 

a 
e 


i 

2 


a 


si 


ir 


8 


5 


5 


X 


9 
10 
8 
3 
8 


11 

l 

8 
7 


6 
4 


a 
6 
5 
8 

4 


X 

l 

î 

1 


49 


5i 


3i 


3o 


'9 



iS 
x8 
x5 
3 

. 7 

n 

'9 

10 



NOMBRE DB JOURS DB 



Pluie Il 

Neige 

Grôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche . . . 

Brouillard a 

Eclairs 5 

Tonnerre 6 
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JUILLET 1906. 



a 


•AROMftTKB A UAQ (700**+). 




VBNT (oiBBCnON BT V1TB8SB 


FAR 


sbcondb) 


• 






llâX. 

dâ Joor. 


S»» 


6«' 


9^ 


12^ 


15^ 


18»» 


21' 


24" 


Moy. 


3" 


6'» 


9'» 


12K 


15" 


18" 


21" 


24" 








m 


m 


m 


m 




m 




m 




m 




m 


m 


1 


;7»ç 


28,6 


Î9»^ 


29>3 


29»^ 


29»^ 


30,!, 


3o,5 


29,33 


SB 4,1 
N 5,7 


Cal. 0,0 


NB 8,3 


NB 11,6 


NB 


3,7 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


,3,8 


2 


3o,4 


l;:2 


3i,4 


3i,8 


3i,9 


3a, 


3J.5 


32,7 


Si,68 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


W 3,7 


w 


3,8 


w 


3,3 


Cal. 


0,0 


N 


4,3 


6,1 


3 


3i.7 


33,a 


33,1 


33,0 


33, a 


33,0 


l'^ 


33,08 


!< 6)3 


N 3,5 


NB 4,7 


NB 11,1 


NB 


5;l 


B 


58 


B 


3,3 


CâL 


0,0 


«1.4 


4 


33,1 


33,1 


33,1 


33,6 


33,8 


33,1 


M^X 


33, 3i 


B 7,3 


NB 8,3 


Cal. 0,0 


B 8,3 


B 


t 


6,6 


Cal. 


0,0 


NB 


5,5 


12,9 


5 


3i,5 


3o,i 


20, a 
26,7 


a5,8 


23,9 


25,4 


ï5,3 


32,05 
36,93 


NB 3,1 


n 3,8 


N 4,9 


H 8,4 

8 1.5 


S 


75 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


CâL 


0,0 


19,2 


6 


a6,a 


»6,. 


a6,6 


a6,8 


26,0 


37,8 


28,3 




Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


4^4 


CaL 


0,0 


Câl. 


0,0 


Câl. 


0,0 




7 


a8,8 


'â\l 


29,0 


3o,5 


3i,3 


3. ,5 


3a,5 


S:S 


30,78 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,6 


B 5,3 


B 


6,8 


SB 


3,0 


Cal. 


0,0 


CâL 


0,0 


,0,7 


8 


33,2 


3a, a 


34,6 
35,3 


34t4 


33,9 


3^t,9 
34,0 


34,36 


C«I. 0^0 


NB 3,8 


m ^,3 

8 3,0 


s 3,5 


B 


5,0 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


Câl. 


0,0 


5,8 


9 


34,3 
33,5 


\n 


h 


34,0 


34,41 


.1 5,6 


Cal. 0,0 


8w .;8 


SW 


2,ï 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


SW 


4,2 


?:? 


10 


33,5 


33,1 


32,7 


32,9 


33,3 


33, i3 


. 3,3 


N 4,0 


Cal. 0,0 


8W 3,3 


SW 


3,5 


Cal. 


0,0 


N 


4,2 


Câl. 


0,0 


11 


^è:2 


3i,a 


3o,o 
29,4 


3o,5 


29»9 


28,9 


28,9 


29»o 


3o,i3 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8 3,8 


Cal. 


0,0 


SB 


1,8 


Cal. 


0,0 


CâL 


0,0 


4,5 


12 


29.1 


29,4 
a8,o 


29»3 


28,9 


29,' 


î^'î 


39,10 


« 4,4 


Cal. 0,0 


"'^ 5'î 


8W 3,8 


SB 


2>^ 


SB 


2;s 


Câl. 


0,0 


Cal. 


0,0 


7.7 


13 


29*1 


29»* 


29>2 


27 10 


29»«> 


3o,i 


3o,4 


39,00 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 3,3 


r li 


SW 


8.7 


NB 


Cal. 


0,0 


CâL 


0,0 


17,0 


14 


??;§ 


29,8 


1%?. 


ni 


3o,4 


3o,8 


3a, I 


33,5 


3o,56 


N .,5 


NB 3,8 


Cal. 0,0 


B 


3-3 


B 


1,8 


Cal. 


0,0 


NB 


i;^ 


i;; 


15 


3a ,8 


33,1 


32,7 


33,3 


33,4 


33,08 


NB 4,7 


NB 5,0 


Cal. 0,0 


8W 3,7 


8W 


Câl. 


0,0 


N 


5,0 


NB 


16 


32,0 


33,5 


33,7 

35,4 


34,1 


33,6 


33,0 
35,4 


m 


34,5 
35,9 


33,81 


Ctl. 0,0 


Cal. or,o 


sw a, 4 


Cal. 0,0 


SW 


SW 


3,8 


Cal. 


0,0 


NB 


3,3 


5,0 


17 


n 


35,8 


35,2 
35.6 


35,38 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 1,3 


8W 3,5 


8W 


35 


CâL 


0,0 


N 


3,0 


N 


^f,2 

4,0 


5,î 


18 


36,, 


36., 


35,a 


35,1 


33,4 


35,53 


NB 3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


3,8 


CaL 


0,0 


Cal. 


0,0 


. 


6.Ï 


19 


fA 


li;; 


S:? 


34,8 


34,2 


33,5 


33,5 


34,30 


. 3;o 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


3,8 


Cal. 


0,0 


Câl. 


0,0 


CaL 


0,0 


5,0 


20 


3a, 6 


3i,9 


3i,o 


3o,8 


3o,5 


31,98 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


• 2,1 


8W 1,0 


Câl. 


0,0 


SW 


1,0 


Cal. 


0,0 


CâL 


0,0 


3,3 


21 


a9î8 


29 >9 


ti 


3o,6 


3o,5 


3o,3 


3,,3 


3i,5 


3o,5A 
33,38 


C«l. 0,0 


Cal, 0,0 


Cal 0,0 


» 4,8 

8W 3,0 


Cal. 


0,0 


sw 


1,8 


Câl. 


0,0 


CaL 


0,0 


7,8 


22 


3i,3 


3a ,0 


32,4 


3a, a 


3a, I 


3a,q 


33,0 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


3,0 


CâL 


0,0 


Câl. 


0,0 


CaL 


0,0 


5,» 


23 


3a,4 
î>9»5 


3a,5 


32,0 

29,5 

a8,8 


3a, 5 


ha 
a8,3 


3i,4 


3.,, 


30,1 


3i,83 


C«l. 0,0 


N. 3,4 


Cal. 0,0 


8W Â,0 
SB 3,0 


sw 


4,8 


Câl. 


0,0 


N 


1,2 


Cal. 


0.0 


5 6 


24 


^\ 


28,9 


a8,. 


a8,o 


27»9 
29.4 


28,20 
38,éi 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


NE 


3,8 


6,3 


25 


î»7»9 


28.9 


a8,8 


a8,i 


28,7 
3o,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


2,8 


NW 


1,5 


N 


3,3 


NB 


4>« 


5,8 


26 


29»^ 


3o,i 


3o,6 


3o,9 


3o,4 


29.7 
37,5 


^ 


3o,i3 


NB 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 8,8 


NB 


6,3 


Câl. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


...6 


27 


20,3 

38, a 


2Q,3 

a8,i 


^\ 


\l% 


a8,o 


a8,a 


38,61 


W 4,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 5,8 


Cal. 


0,0 


SW 


3,0 


sw 




NW 




6,0 


28 


a8,i 


r»;? 


38,3 


38,6 


38,31 


yt 


NB 3,0 


, , 


sw 3,8 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 


^,7 


Câl. 


0,0 




29 


18,3 


a8,5 


a8,8 


a8,8 


28,7 


28,(| 


29,0 


38,68 


Ctl. 0,0 


Cal. 0,0 


Câl. 0,0 


sw 4,5 

SB 4,0 


SW 


37 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


CâL 


0,0 


l:î 


30* 


;8,9 


29»^ 


29,6 


29.6 


29>7 


3o,5 


3o,6 


3.,. 


29,94 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


6,0 


Cal. 


0,0 


CâL 


0,0 


CaL 


0,0 


31 
Moy: 


3i,i 


3a,a 


3a,5 
3i,38 


3a, 8 
3i,3a 


3a, é 
3i.o4 


33,6 
30.95 


33,0 
31,37 


34,1 


33,76 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


1,6 


sw 


4,0 


NB 


4,8 


!IB 


1,3 


,0,4 


30,90 


3i,i6 


3.. 42 


31,19 


3,11 


1,34 


«,43 


4,o3 


3,74 


«»7a 


0,83 


1,36 


• 



a 


TEMPtRATURB. 








BUH1D1T< RELATIVE 






i 


!; 




3" 



6" 




9" 



12" 




15" 



18' 




21" 



24" 




Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6' 


9' 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Moy. 


^ 


























1 
2 


i5,8 


«8,9 
«9,^ 


33,9 
24,6 
34,0 


ï.,0 

a5,o 


31,3 
35,7 


«9,5 

33,3 


»7,9 


,6,1 


19.30 


,6.4 
,5,6 


34,3 
27,4 


30,35 

31, 5o 


î 


V, 


67 

4? 


t 


63 
5, 


s 


65 


t 


tA 


1 
2 


3 


, 




as,. 


23,9 

33,3 
,6,6 


31,1 


«9,0 

::? 

,6,8 


«8.9 




«0,9 


37.3 
24,6 

31,4 


31,55 


S7 


4 


1 


55 


88 


60,0 


3 


4 
5 


30,3 
16,0 


lU 


31,3 
18,6 


vé 


30,3 

'4,7 

30,3 


,2,0 
«5,7 


19,56 
«6,49 




«9,50 
18,40 
,8,5o 


59 

9^ 


i? 


29 

89 


7« 


91 

7/ 


% 


m 


4 
5 


6 


»2,7 


'9,7 
«9i4 
«2,0 
,6,2 
18,8 


31,4 


3, ,5 


,6,3 


«9,o« 


«« .8 


35,3 


i 

96 


60 


l 


l 


63 


h 


ï 

64 


70.1 


6 


7 
8. 


«4,9 
«5,9 


33,3 

33,0 


30,8 
2«,Q 
33,6 
3615 


'ai 


«9.Î» 

20,7 


'7,3 
,7,5 


,6;8 

«7,2 


,9,01 
«9,63 


n 


M 


19,55 

30,10 


77 
90 


81 
66 


%\ 


83,3 

é4.. 


7 
8 


9 
10 


i5,o 
,7,6 


36,1 


33,8 

25,2 


33,0 

23,4 


«9>8 

3,,0 


«8,4 
'9,9 


30,06 

33,3, 


'5.7 
«7.» 


35,3 
38,0 


20,45 
33,60 


]l 


t 


t 


^ 


68 
56 


i\ 


9 
10 


i 11 


18,4 


«9iO 
18,0 


22,9 
23,4 


35,5 


34,6 

35,5 


33,3 


18,8 


,8,1 


2«,i9 


18,0 


37,6 


33,80 


87 


88 


83 


67 


60 


63 


90 


89 


.78,4 


11 


! 12 


«7,1 


36,5 


33,3 


\ii 


«7,2 


2«,19 


wx 


32^,5 
•24,3 


33,35 


90 


86 


81 


59 


55 


60 


t 


9« 


74 lO 


12 


13 


«4,4 


16,3 


30,1 


30,1 


35,1 


16,7 


,3,6 


«8.49 


31, o5 


i: 


69 


44 


37 


38 


58 


i 


08.6 


13 


14 


.3,3 


«5,0 
12,3 
«8,0 
iq,5 


a, ,3 


33,3 


33,3 


31,3 


'7;3 


i5,3 


30,33 


12,2 


18,35 


6a 


V 


1 


42 


5i 


V. 


57.8 


14 


' 15 


«5,, 


33,8 


36,0 


24,4 


2«,4 


«8,7 


,6,é 


.4,6 
lS,6 


37,3 
36,6 


20,90 


t? 


61 


39 


33 


53 


47.8 


15 


. 16 


16,3 


31,7 


a6,o 


35,0 


30,3 


30, 3o 


31,10 


56 


69 


56 


64 


03 


5o 


30.0 

58.0 


16 


17 


,6,6 


33,J 


35,8 


36,3 


33,3 


18,0 


31,30 

33,06 


ifi,6 


27,7 


33, l5 


6Ï 


63 


83 


54 


39 


i 


58 


58 


17 


18 


\n 


30,3 


33,6 


'tà 


35,, 


33.6 


«9,9 


18,8 


12,5 

ié,4 


29,0 


33,35 


59 


5o 


60 


Lo 


63 


53 


^7 


54,8 
55:4 


18 


19 


2«,4 
31,4 


a 


36,5 


24,1 


2«,9 


30,0 


'^S 


29,8 


34,10 


60 


60 


74 


h 


58 


39 


5i 


19 


i 20 


i8,8 


t.6,4 


35,0 


33,0 


«8.7 


,8,3 


.7.6 


38.5 


a3,o5 


57 


7^ 


79 


h 


7« 


86 


9« 


9' 


7^,9 


20 


21 


«7i2 


30,3 


33,8 


14,0 


24.2 


23,7 


«9,6 


«9.7 

30.8 

2. ,4 


31,55 


18,4 

'9. a 


27.4 


33,30 


M 


88 


7^ 


7' 


t 


j4 


79 


88 


Mi 

74,» 


21 


22 
23 


«9»" 

30,1 


30,5 

a», 7 


m 


ui 


2014 

38,3 


a3,o 
2415 


ao,6 

33,3 


\VM 


3é,8 
27,2 


33,60 
33,30 


85 

22 


63 
80 


79 
7» 


t 


67 


22 
23 


24 


30,8 


30,0 


33.5 


35,5 


20,4 


«9,7 
«9,8 


,8,8 


22,14 


;î:! 
•H 

«8,4 


20,6 

28,7 


34, 3o 


!î 


79 


t 


70 


89 


90 


76,4 


24 


25 


«9,3 


«9i4 


24,2 


26,2 

i8,S 


31,5 


31,1 


30,3 


31, 5J 


33,55 


n 


25 


85 


t, 


f. 


V 


25 


26 


30,1 


31,5 


3i^,3 


33,8 


22,9 


«9,4 

30,8 


«8,4 


20,08 
22,49 


25,4 


31, 5o 


72 


% 


6, 


90 


72,9 


26 


27 


16,8 


21.5 


2n,4 


35,8 


36,2 


36,0 


•9»9 
«9,6 


38,5 


33,60 




73 


75 


7' 


■& 


is 


92 


27 


' 28 


,8,8 


22,4 


25,1 


27,7 


33,1 


31,3 


22,90 


29,4 


33,90 


q5 


% 


il 


60 


i 


96 


28 


29 


«8,0 

30,4 


3, ,3 


35,3 


27,4 


2^,3 
35,0 


23.4 


31,1 


30,7 


33, Î6 


«7.8 


29,6 


33,70 
3A,45 


88 


t, 


69.4 


90 


'â 


81,1 


29 


30 


30,8 


2<l,9 


37,3 


33,0 


30,3 


«9,« 


22.46 


«9,7 
17,3 


29,2 


79.7 


96 


69,6 


74,4 


83,8 


30 


31 
Moy: 


18,7 


«9,4 


24,3 
33,37 


29,0 

35,01 


28,5 

24.43 


33,0 
21,69 


22,7 

'9.«9 


«9,7 
,8. ,5 


33,16 


3o,4 


33,85 


95 
75.9 


V 
62,7 


61,9 


74 


77. • 


31 
Moy: 


«7,48 


19,35 


3, ,06 


,6,60 


27. ,6 


31,88 


77.6 


T',4 



Nota» — Les observations des s et 3 n'entrent pas dans les moyennes. 
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rORMS ST DUBCTIOlf DBS NUACB8. 








a 


















7»» 


9'» 


12" 


14"» 


18" 


21b 


1 


C à W-NW. 


GNW. 


G WNW. 


G W. 


G W, Nimb. E. 


A AA W. 


1 


2 


A AA WSW, C E. 


G E, AA W. 


AA W. 


AAAWSWGnb.àrW. 


KG WSW. 


KK W. 


2 


3 


KC W. 


KK KG W. 


KK KG W. 


KG A WSW. 


A AA et G S. [àl'W. 
AA WSW,str.ï,Gn. 


A AA et G SW. 


3 


4 


KG AA SW. 


AA KK SW. 


AA KK SW, G E. 


KK AA SW, G E. 


AA. 


4 


5 


Nb.SW,fr.-8tr.ESE. 


Nimbus SW. 


Gouvert. 


Nimbus SW, brouiU. 
G h. W-N, K au S. 


Nimb. SW, strat. E. 


Gouvert. 


5 


6 


Stratus hor. NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K S, G W. 


KKSW. 


6 


7 


K KC W, C E. 


GE. 


G ot stratus S. 


G et stratus E. 


GG W, strat. E. 


GG. 


7 


8 


G et stratus E. 


G et stratus E. 


G et stratus E. 


G E. 


GE. 


G E. 


8 


9 


G W. 


GW. 


GN. 


GNW. 


GNW. 


G. 


9 


10 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KG à 1*W. 


G W. 


G E. 


G E. 


10 


H 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K SW. 


KK WSW, G hor. N. 
Vélum K, G au NE. 


AA WSW Gn. N-NE. 


Stratus. 
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\% 


KK, C E. 


Vélum K. 


Vélum K, G au NE. 


AA. 


AA. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


GNW. 


G W. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. NE. 


G hor. N. 


K N. G hor. N. 
KNW. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


A A épars. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. W. 


G hor W-NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. W. 


G hor. N W-N-NE. 


C hor. N. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. NW-NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
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Aucun nuase. 
Brume au S. 


Aucun nuage. 
Brume au b. 


G hor. N. 


G hor. N-NE. 


G et Nimbus NE. 


G. 
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B. au S. 


G hor. NW-NE. 


Brume S-W. 


Stratus. 


20 


21 


G bas hor. W. 


G bas SE. 


G bas SE. 


G bas SE. 


Brume. 


Stratus moy. 
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Stratus S. 


Stratus SW. 


Stratus SW. 
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G bas E. 


G NW. 
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Gouvert- 
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Gouvert. 
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GN. 
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G Gnimb. NE. 
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AA unif. 


KK AA WSW. . 
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KG NW, stratus SE. 
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KK Gnimb. N 


G et Nimbus ENE. 


Gouvert. 


28 


29 


A W, stratus SE. 


B stratus S. 


Gnimbus NE. 
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G ANW. 
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B. Gnimb. W-N-NE. 


B. AA. 
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G ENE. 
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Gnimbus, Nimbus NE, 
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KK et G. 
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^•i"3o, • T ju8q.m..9=dans 
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G à i3"5o. 
B à l'W le soir. 



B. 
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B. 
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34,î 


m 


35,4 


35,8 


35,4 


35,2 


35,6 


35,4 


35,21 


NB 6,5 


NB 5,4 


Cal. 0,0 


sw 


, 


sw 


5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


N 






2 


35,1 


35,5 


35,2 


34.3 


34,8 


35,0 


34,7 


35,01 


NB 2,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 


3,6 


8W 


4,5 


sw 3,0 


N 




NE 


, 


, 


3 


33,1 


33,, 


33,1 


32,9 


32,4 


32,1 


32,4 


32,Z 


32,69 


Cal. 0,0 


N 0,0 


8W 1,8 


sw 


1.8 


8W 


2,0 


Ul. 0,0 


N 


, 


N 






4 


3a, a 


32.5 


33,1 


33,1 


32,0 

35,3 


32,7 


33,8 


3^4,4 

34,8 


33,09 


8W 


Cal. 0,0 


sw 2,1 


«w 


5,3 


SB 


2,1 


Cal. o,a 


NB 


, 


Cal. 


0,0 


. 


5 


34,5 

g;? 


35.0 


35,5 


35,6 


35,0 


35,1 


35,10 


Cil. 0,0 


NB 3,2 


8W 3,0 


sw 


5,2 


SW 


i:. 


sw 3,0 


N 


2,4 


N 


1,8 


5,4 


6 


'â:t 


33,7 


32,9 


32,2 


3i,4 


3i,3 


3i,o 


32,54 


Ç*U 0,0. 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


3,5 


8W 


Cal. 0,0 


NB 


3,7 


Cal. 


0,0 


*;i 


7 


3i,; 


3i,V 


3o,8 


3o,9 


3o,9 


3i,i 


30,90 


c*i. 0,0; 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


5,0 


SW 


45 


sw 1,5 


Cal. 


0,0 


N 


5;o 


8 


3i,a 


3i,4 


3i,6 


3r,o 


30,2 


3o,o 


3i,o 


3o,9 


3o,oi 


NB 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


3,0 


SE 


«,8 


Cal. OyO 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


85 


9 


3o,9 


3o,Q 

27,6 


3o,8 


3o,o 


29»6 


28,4 


28,1 


27,9 
27,6 


29,58 


CaJ. 0,0. 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


SW 


3,0 


SE 2,6 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


5 


' 10 


^7,2 


27,8 


27.6 


27,3 


26,9 


27,6 


27,45 


Cal. 0,0, 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


4,2 


SB 


3,2 


s 3,3 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


5,8 


11 


27, a 


X 


27,3 


27»' 


26,3 


25,8 


26,8 


27.» 


26,84 


Cal. «0,0 


Cal. 0,0 


NW 4,6 

8B 4<0 


Cal. 


0,0 


SB 


8,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


t\t 


12 


27,2 


29,2 


29,7 


29»7 


3i,3 


3o,9 


3i,i 


'3?;^^ 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 


3,2 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


13 


3i,i 


3i,4 


3i,7 


3i,7 


3i.7 


32,0 


3>i9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


4,8 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


NB 


2,1 


N 


4,2 


5,6 


14 


3«,4 


3i,5 


32,0 


3i,Q 
3, ,6 


3i.i 


3o,5 


3i,6 


3l,2 


3i,4o 


N 3,8 


Cal. 0,0 


8B 1,8 


SE 


5,0 


SW 


3,2 


Cal. 0,0 


Ul. 


0,0 


Cal. 


0,0 


6,0 


15 


3i,o 


3l,2 


3i,7 


3i,o 


3o,5 


3i,o 


3l,2 


3t,i5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


6,2 


SW 


6,0 


Cal 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


1:1 


16 


3i,o 


3., a 


3i,Q 

28,3 


3i,7 


3o,Q 
25,3 


3o,5 


3i,o 


3i,3 


3l,IQ 

27,26 
3o',i3 


Cal. 0,0 


NB 5,2 


SB 3,5 


Cal. 


0,0 


SB 


4,8 


Cal. 0,0 


B 


3,5 


Cal. 


0,0 


17 


26*9 


»9.7 


28;. 


25,1 


26,0 


26,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 


n 


SW 


5,2 


sw 6,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


11,0 


18 


27,6 


27,2 


26,2 


25,7 


26,4 


27,0 


Cal. 0,0 


N 1 ,0 


Cal 0,0 


SB 


SB 


5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


6.9 


19 


35,0 


29.5 
34.1 


30,2 


3o,3 


3o,9 


32,1 


32.8 


8W 2,1 


Cal. 0,0 


8W 2,1 


SW 


6,0 


SW 


6,6 


Cal. 0,0 


N 


4,7 


N 


3,8 


1:1 


20 


33,6 


34.1 


3/4,2 


34,0 


34,6 


34,6 


34,03 


N 4,8 


N 1,2 


8W 3,0 


SB 


4.5 


sw 


3,8 


sw 1,0 


Cal. 


0,0 


N 


3,0 


21 


34,6 
3514 


r, 


35,4 


35,4 


35,2 


34.8 


35,3 


3i;? 


35, i3 


If 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




4.7 


sw 


4,9 


Cal. 0,0 


N 


4,0 


Cal. 


0,0 


5.5 


22 


36,7 


36,8 


36,6 


36,2 


36,2 


36,25 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 




a.« 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


N 


2,4 


3,8 


23 


35,7 
32,8 


f.:î 


35,7 
33,4 


35,2 


34,3 


33,2 


33,0 


li:î 


34.46 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 1,2 


SW 


H 


sw 


4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


6,4 


24 


33,2 


32,7 
33,5 


3a,6 


33,1 


ini 


(.al. 0,0 


N 3,0 


8W 3,2 


sw 


sw 


3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


6,2 


25 


33,2 


33,3 


34,0 


33,8 


33,0 


33,1 


33.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


4.8 


Cal. 


0,0 


sw 1,2 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


5,2 


26 


32,0 


3>)9 


32,4 


32,2 


32,1 


3i,8 


32,1 


32,3 


32,10 


H 3,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


7,8 


SB 


3,0 


sw 1,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


8,8 


27 


31.0 


32,0 


33,2 


3i,8 


3i.i 


3i,3 


3o,o 
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N 3,8 


N 2,4 
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SW 


i'° 


SW 
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N 
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N 


3,5 


6,9 


28 
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3o,o 


3i,o 


3i,9 
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8B 1,8 


SB 


è,8 
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NE 
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NB 
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'^J'tj'^ 


«4,8 


20,70 


58 


55 


34 


44 


52 


5. ,3 


20 


21 


.6,1 


16,8 


22,1 


25,^ 


24.8 


22,4 


•9,6 


'8,9 


■-'v,l/^ 


i5,3 


27,2 


a. ,25 


61 


63 


67 


59 


i 


ïl 


5i 


56 


56,1 


21 


22 


18,4 


18,2 


23,4 


27,0 

20,7 


28,0 


23,0 


20,2 


'9,1 


■'>.\ii> 


i5,6 


II' 


22,45 


t 


55 


II 


52 


u 


66 


61,3 


22 


23 


\l:i 


23,7 


26 1 


23,2 


\li 


19,0 


j\ ,'.}>> 


\i:l 


23,20 


65 


ît 


67 


84 


64.3 


23 


24 


16,6 


23, i 


27,1 


26,3 


21,0 


'7,8 


;jo.Kf» 


in 


21,65 


9' 


76 


î 


62 


Si 


n 


Vn 


76,8 
82,4 


24 


25 


18,3 


18,2 


22,3 


24.6 


22,6 


21,0 


18,7 


17,8 


i'j . -i i 


\i:l 


21,80 


9' 


9' 


68 


^2 

3é 


25 


26 


'7»' 


.7,8 


26,4 


24.5 


26,0 


2215 


'9,0 


'9,5 


■M,:^.^ 


28,4 


vâi 


r. 


fo 


63 


57 


62 


^7 


67,5 


26 


27 


20,3 


21,6 


29,2 

26,6 


20,7 
26,7 


26,7 


23,8 


2T;8 


'4t^^'i 


18,2 


3o,4 


43 


46 


^4 


n 


^2 


49,0 


27 


28 


20,7 


'8,4 


26,4 


23,4 


21,8 


'9,9 


J^t1î9 


•7,9 


m 


23,45 


47 


fo 


58 


73 


56 


73 


63,1 


28 


29 


18,. 


16,5 


21,8 


25,4 


20,4 


17,6 


'7,' 


■:ii:>,rj;i 


»5,9 


21,25 


^5 


58 


II 


il 


62 


n 


7' 


63,1 


29 


30 


17:8 


i5,8 
'9,90 


21,7 


23;6 


22,2 


21,0 


'7,9 


ié,5 


i i:» . - 1 


'Slo 
«5,4 


25,4 


20,65 


87 


69 


54 


7' 


63,0 


30 


31 
Moy: 


'5,9 
19,21 


23,0 

25,i8 


27,0 
27,12 


26,9 
26,70 


22,2 
23,73 


'9,2 
20,76 


18,. 
19,68 


i\ ,'it 


28,6 


22,00 


74 
75,2 


72 
7'i7 


57 
63,4 


43 
58,1 


37 
57,2 


48 
65,2 


55 
72,8 


58 


55,5 


31 
Moy: 


22,79 


'7,9' 


29,24 


23,57 


74,2 


67,2 









AOUT 1906. 






157 


i 

5 


rORMB BT DIABCTION DBS IfUAGBS. 


i 
















7»' 


9>» 


12'' 


14^ 


. 18»» 


21^ 


o 


1 


K W. 


K W. 


Képars.Cnimb.h.NE. 
C au NW-N-NE. 


Gnimbus W et NE. 


AANW. 


AA NW. 


1 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G au N-NW. 


GNW. 


Aucun nuage. 


2 


3 


Aucun nuage. . 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


GauNetàl'W. 


CSW. 


G SW. 


3 


4 


CSW. 


G SW. 


G SW. 


G NW-N-NE. 


G hor. N-NE. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun nuage. 
C hor. N-NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G WSW. 


Auoun nuage. 


Aucun nuage. 


5 


6 


G W. 


G W. 


G W.. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


6 


7 


G NE. 


G SE. 


Aucun nuage. 


G hor. W et NE. 


G h. NE. 


Aucun nuago. 
Stratus SW, 


7 


8 


C NE. 


Aucun nuager. 
Stratus SW. 


Aucun nuage. 
Stratus SW. 


G NW. 


Stratus SW. 


8 


9 


Gnimb. SE. 


G SW. 


G SW. 


Stratus SE. 


9 


10 


G SW, C int SE. 


G SW, G inf. SE. 


G SW, G inf. SE. 


G hor. W-N-E. 


G hor. N. 


Aucun nuage. 


10 


11 


G hor. W-SW. 


G hor. W-N-NE. 


G h. W-N-NE. 


G hor. N-NE. 


G hor. N-NE. 


Aucun nuage. 


11 


12 


Brumo hor. S. 


G h. N. 


Stratus S. 


G N, stratus SE. 


C NE. 


G et stratus. 


12 


13 


A GG SW. 


AASW. 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


KK NNE. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


G ëpars hor. N-W. 
K KK NE. 


C hor. NE. 


Géparsh.NW-N-NE. 


A et fracto-c. N. 


AA. 


14 


15 


KG ENE. 


KK NE, Gnimb. au N. 


G ot str. S, Gnimb. N. 


AA SW, brouillard E. 


AA. 


15 


16 


G et stratus E, 


G et stratus E, 


AA. gros G h. W-NE. 
KAAW. 


AA W, Gnimb. NE. 


AA W. 


AA W. 


16 


17 


Stratus moyen. 


Stratus moyon. 


K KK KG W. 


KK AA W. 


Stratus moyen. 


17 


18 


G S. 


G SW. 


Gros G hor. NE. 


Gros G h. NW-N-NE. 


KAAWSWGGn.h.NE 


AA. 


18 


19 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KNW,gro«Gh.NNE. 


KK AA N, G NE. 


KK NW, GG NNE. 


KK et G. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KG N. 


KNNW. 


Quelques K N. 


Aucun nuago. 


20 


21 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuagô. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


21 


22 


Aucun nuage. 
Brume au SW. 


Aucun nuage. 
Brume au SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
G hor. N-NE. • 


Aucun nuago. 


Aucun nuago. 


22 


23 


Quelques G hor. NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


23 


24 


Brume et strat. hor. S. 


Brumeetstr.auS-SW. 


B.str.S-SWgr.Gh.NE 


AA NW,_gro8 G NE. 
Stratus Se. 


KK W, stratus S. 


Stratus S. 


24 


25 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Stratus. 


25 


26 


Brume au S. 


Brume au S. 


K. 


K NW, stratus SE, 


Quelques K ëpars à W. 


K AA. 


26 


27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. NNE. 


G hor. NW-N-NE. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


27 


28 


A NE, stratus hor. S. 


GG ENE. 


Stratus SE. 


GG ENE, Gnimb. h. W. 


Str.moy.N.GGetGnb. 


Stratus moyen. 


28 


29 


Practo-stratus. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K NE. [W-N-NE. 


Aucun nuage. 


29 


30 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Quelques G hor. W. 


Aucun nuage. 


Auoun nuage. 


30 


31 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


K hor. NW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


31 



S 






nituu 


dsitB. 






IN80- 
LATIOH. 






bbmaroubs. 


Û 

m 








DB PO 














^^^^ 




PLUkB. 


NOHBRB 


18 QUE LB VENT A BTB || 


o 


7* 


9"^ 


12" 


14»' 


18»* 


21" 














1 




b 


mm 




















1 


•1 


1 


3 


I 


I 


1 


3 


l3,3 




B au s le matin. 




N 


NB 


B 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


2 
3 


















I 



3 


i3,3 
12,9 


























"3 








■ 




4 


a 


I 


t 


1 








i3,i 




























5 











3 





O 


i3,3 








3 


b 


3 




1 




3 






30 

>4 


6 





6 


3 


5 








13,8 








6 


4 


3 




â 










7 
8 


2 


3 









I 



3 




7 


i3,o 

13,8 








9 
12 










ri 




1 


'i 

3 
20 


9 
10 


10 

7 


l 


3 
3 


7 




3 




3 



8,5 
i3,o 






Bàrw. 


15 
18 
21 


6 


I 
5 


. 


11 

1 


• 


•2 






11 




















i3,o 






BàPw. 


24 


10 


3 














12 
13 
14 




5 






4 




3 








I 
a 

1 


3 



3 


12,9 

13,0 

i3,o 






B hor. au S le matin. 




a5 


i5 


, 


3o 


1 










Tôt: 


49 




I 


.q4 


15 
16 
17 
18 


1 

4 

8 

4 


a 

a 


6 
5 


8 

l 




8 

4 

9 

7 


3 


13,3 
13 6 






B au SW le matin. 






















6 




l 


ia,o 

5,3 
13,8 








i 





NOHBRB DB 
|UB LB CIBL 


POIS 

A tri 


l 


• 


19 








I 


3 


q 


7 




II, g 

13,8 


















20 








I 


3 


1 








D 


'" 


4 


"^iiT 


— ;< 


a 


NOHBRB DB JOUBS DB 


21 




















i3,é 

13,6 






• 


B 


5 


1 


n 


l 




22 
23 































B au S le matin. 
B au SW. 




V 




— 








24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 




9 

I 



I 
I 




I 
8 

I 



5 





1 
5 

1 



4 





3 

7 


3 




6 

7 

I 



1 

3 



10 

9 

I 



3 





'4:* 

ii[6 

13,4 

11,9 

13,0 
13,0 






B au S-SW. 
B 

BauS. 
BauS. 


7 

9 
12 
14 
18 
21 


16 
16 
16 

i5 

13 
16 


8 

7 

10 
10 

13 

9 


3 
6 
5 
3 
3 
1 


3 
3 

ï 

4 


1 


Pluie 
Nei« 
Qréle 
Qrési 
Gelée 
Gelée 
Broui 










. .••....... 




l 








blanche,... 
llard 






»,9 




1,8 




1,4 




1,8 



2,3 




2,1 


13,0 








91 


56 


19 


18 


3 


EcUirs U 


Moy: 
Tôt : 


370,5 




Tôt : 


TOWM 


)rre. 












■"■" 


■H^ 




"■■■ 


■■"■ 




■■^Hl 


VHM 




^'^™" 


^■MH 








■■^■a 


^"^'^ 






. 



Oh. de Nice. — XIII. 



ai 



1S8 



SEPTEMBRE 1906. 



i 

A 






Baromètre 


k ZiRO 


(700- -h). 




VENT (direction ET T1TBSIB FAI 


l 8BC0NDB). 




Mas. 

dajoar. 


3»' 


6^ 


9^ 


12»' 


15" 


IS»» 


2ib 


24" 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 

























H 


m 


ni 


« 




m 


n 


m 




1 


36,i^ 
35,4 


36,2 


36.7 


36,6 


36,3 


35,8 


36,1 


35,6 


36,31 


N 3,6 


NE 5,0 


Cal. 0,0 


8W 4,2 


E 2,1 


Cal. 


0,0 


N 4,3 
NB 6,0 


N 3,3 


!:^ 


2 


35,2 


36,0 


35,6 


35,3 


34,9 


35,1 


35,2 


35.38 


NE 6,8 


Cal. 0,0 


SE X ,8 


8W 3,5 


Cal. 


0,0 


3 


35,0 


lt:t 


35,2 


35,. 


35,0 


34,9 


35,5 


35,4 
34,4 
34,7 
33,4 


35,14 
34,8? 


n 4,0 


NK 4,3 


Cal. 0,0 


8W 3,2 


8W 4,0 


Cal. 


0,0 


NB .3,5 


NE 5,6 


h 


4 


35, a 


35,5 


35,0 


34,6 


3iJ 


34,6 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8R 3,2 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


MB 3,8 


CaL 0,0 


5 


34,8 


34.3 


m 


35,0 


35,0 


34,4 


34,8 


u 


Cal. 0,0 


N 1,2 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


8W 3,5 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


.1:; 


6 


3I0 


34,3 


34.4 


33,7 


33,0 


33,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 2,1 


E 


4,3 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


7 


OÔ f'f 


33,4 
35,4 


35,3 


li^^ 


33.7 


33,8 


34,4 


3î.8 


M:ll 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 2,7 


8W 1,5 


8W 


3,1 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


4,3 


8 


H:i 


35,7 


35,5 


35,0 
33,3 


Cal. 0,0 


NE 2,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8w-3,3 


8W 


1,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


5,0 


9 


35 


34,6 


34.0 


33,3 


34, ai 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 4,0 


8W 1,8 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


57 


10 


3a,. 


3.,7 


32,1 


3«,9 


3o,4 


^9)7 


39.3 


»8,4 


30,70 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 4,3 


E 


5,3 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


9.« 


11 


38,3 


ï7,» 


25,8 


25,3 


25,7 


26,7 


28,8 


I?:? 


27,21 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 6,8 


8W 5,2 


Cal. 


0,0 


NE 3,8 


NB 5,6 


i;ô 


12 


.30,1 


3i,o 


3i,3 


3i,3 


3l,2 


3i,i 


3l,Q 

29.6 


3i,i6 


NE 3,3 


Cal. 0,0 


C*I. 0,0 


svr 7,5 
8w 5,6 


ME 2,0 

»xf 6,0 


ME 


J:: 


Cal. 0,0 


NB 3.8 


13 


i 3l,I 


3i,» 


3i,3 


3o,o 
a9ï5 


3a;, 


^9»7 
29,6 


«9,0 


3o,36 


SE 2,1 


NE 4,3 


Cal. 0,0 


8 


. I 5 


. 7,0 


7,2 


14 


: 38,6 


ï9i» 


î>9i7 


m 


3o,o 


39.6 


29.43 


. 3,3 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


. 2.1 


Cal. 


0,0 


. 3,4 


. .,5 


7,0 


15 


;2Q,6 
,26,8 


3o,i 


3i,o 


3o,9 


27,9 
a3,9 


28,3 


37.8 


2û,30 
25,10 

29.38 


. 6,0 


. 5,4 


Cal. 0,0 


8 5,0 


8 3,5 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


.î:S 


16 


1-2 


25,2 


23,2 


23,9 


26,0 


37.3 


Cal. 0.0 


s 1,2 


» 9»2 


8W 12,5 


8W 7,3 


NW 


7.3 


NB 5,8 


NE 6.2 


17 


27,5 


î»9,8 


3?;? 


29>9 


30,2 


395 


NE 2,5 
8 5,2 


ME 5,4 


Cal. 0.0 


E* 


N 


E 




NE 3,8 


8 6,0 




18 


2q,i 


»9.' 


3o,, 


3o,9 


il, 9 


32,6 


33,8 


tfs 


Cal. 0,0 


Ca'. 0,0 


Cal. 0,0 


8B 6,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


8,6 


19 


32,0 


3i,3 


3i,8 


3l,2 


3.,i 


3i,7 


3i,6 


3i,5 


Cal. 0,0 


N 5,8 


N 7,5 


Cal. 0,0 


8 1,8 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


N 6,0 


7.8 


20 


3l,2 


3o,7 


3.,4 


3i,8 


3i.8 


32,0 


32,6 


33 :, 


31,78 


n 6,0 


H 8,6 


Cal. 0,0 


8 1,2 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


N 1,8 


CaL 0,0 


9.3 


21 


32,2 


l\i 


3a.7 


32,8 


32,1 


32,2 


32,7 


•33,3 


3a, 44 


Cal. 0,0 


N 3,9 


Cal. 0,0 


8 1,0 


8 3,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


: i:4 


5,0 


22 


32,é 


32.9 


32,3 


32,4 


33,0 


33.4 
32,4 


32,70 


Cal. 0,0 


îi 4,0 

N 5,0 


Cal. 0,0 


8 1,0 


8 3,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


6,0 


23 


33,4 


33,4 


33 .q 


33,6 


32,2 

3i,3 


327 


32,8 


33.11 


N 2,1 


Cal. 0,0 


E 4,3 


» 2,4 


Cal 


0,0 


M 5,5 


Cal. 0,0 


6,0 


24 


32,1 


ii;2 


3i>7 


31,7 


3i,Q 

34.8 


32,4 


32,5 


31,91 


:f 2,8 


N 5,0 


Cal. 0,0 


E 2»a 

SE 5.0 


B 8,0 


CaL 


0,0 


NE 5,3 


NE 4>i 


11,8 


25 


32,5 


33o 


334 


f,:f 


36,2 


37.2 


34,30 


."«E 3,1 


N 2,8 


Cal. 0,0 


8B 2,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


NE 1/1,8 


•4,8 


26 


?7»9 


38,3 


39,3 


39:3 


39,8 


41,0 


Ai,o 


39,53 


ME 9,5 


ME 4,5 


NE 10,4 


MB 12,0 


NB 10,2 


Cal 


0,0 


NE 5,2 


NR 4.5 


'î'9 


27 


4o,7 
3q,9 


Ao.i 


40,5 


40,0 


39ï2 


^0,2 


40,5 


40,18 
40,26 


Cal. 0,0 


M 1,5 


Cal. 0.0 


8W 3,2 


8W 3,3 


CaL 


0,0 


CaL 0,0 


MB 5.0 


6,1 


*28 


40,3 


4o,8 


40,8 


ît\l 


4o,i 


40,3 


39,8 


NE 3,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8E 4,6 

B 4)9 


NB 16,0 


NE 


8,8 


NE 2,8 


Cal. 0,0 


16,3 


29 


38,5 


In 


36,8 


35:4 


34.8 


h 


34,6 


35,98 


ME 5,0 


N 3,1 


Cal. 0,0 


E 5;2 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


NE 3,2 


8,1 


30 


34,0 


34,0 


33,6 


32,8 


33,4 


34.4 


33,75 


MB 1,2 


M 3,8 


Cal. 0,0 


8 1,2 


8E 3,2 


CaL 


0,0 


NB 3,7 


Cal. 0,0 


6,0 


Moy: 


33,17 


33,08 


33,46 


33.22 


32,82 


32,86 


33.39 


33,34 


33.17 


2,4l 


2,79 


0.90 


3,56 


4,20 


1,34 


2,01 


3,06 


• 



t 


TEMPERATURE. 








■umiditA relative 


. 






t, 


i 


3" 



6" 



9" 



12". 
<• 


15" 



18" 






24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Moy. 


ï 



































1 


18,0 


18,6 


33,2 


25,1 


35,1 


33,4 


20,1 


20,0 


3, ,23 


'7,2 


29,' 


33, ,5 


îg 


57 


5i 


iî 


35 


35 


45 


46 


/6,8 

M, 5 

43,8 
40,8 


1 


2 


18,9 


»4.é 


22,6 
28,2 


36,. 


33,8 


20,3 


'9,8 


32,36 


«2,6 


3o,3 


33,90 


47 


îl 


32 


38 


m5 


45 


2 


3 


«9,2 


'9,3 
'8,9 


ui 


36,0 
38,4 


33,3 


21,0 


30,8 


25,26 


'0,9 


29,2 


23,55 


¥ 


?' 


63 


38 


i^ 


h 


43 


3 


4 


«9,9 
"8,9 


27,8 


35,0 


23,5 


2, ,6 


23,70 


,8,2 
'7,8 


3,,3 


20,00 


^^7 


îl 


38 


29 


3, 


-^ 


45 


4 


5 


19,0 
18,0 


35,1 


29,' 


36,6 


33,6 


21,4 


20,, 


22,98 


3o,o 


23,90 


h 


5. 


36 


60 


47 


i4 


49 


48,3 
67,5 


5 


6. 


'9,0 


33,6 


26,3 


36,0 


30,4 
3., s 
31,4 


,8,8 


18,0 


2.,./, 


17,4 


38,0 


23,20 
21,80 
22,75 


12 

86 


77 


58 


48 


79 


8, 


87 


6 


7 
8 


18,0 


'2'' 
18,2 


33,3 


25,4 

26,0 


34,. 

26,0 


'9,3 
'9,0 


;§:2 


20,68 
2,, 36 


'P,9 
'7ï' 


m 


86 

î 


73 

73 


63 
62 


^ 


U 


80 


82 
89 


79.4 

2?;? 


7 
8 


9 


,7,5 


«2,6 


25,4 


24,2 

24,9 


33,0 


«9,0 


'9,4 


21,3, 


,6,0 


27,5 


2,, 75 


86 


73 


II 


II 


85 


i§ 


9 


10 


17,8 


lé, 3 


22,1 


22,1 


3.,6 


20,3 


'9,3 


20,8, 


'6,7 


37,6 


22, ,5 


86 


73 


72 


9' 


79.» 


10 


11 


18,6 


17,8 


21,4 


24,9 


'9,7 


.,,6 

18, 3 


16,1 


,5,5 


18,95 


16,2 


36,3 


21,35 


9' 


?i 


2? 


r. 


47 


53 


55 


52 


67, > 
64.4 


U 


12 


12,8 


12,5 


I8,Q 
20,3 


2', 9 


20,4 


'7,0 


,5,6 


17, ,6 


,3,0 


ife 


,8,o5 


62 


éq 


7' 


69 


U 


12 


13 


i52 


'4,5 


û:i 


21,3 


■28 


ié,5 


'4,7 


\it 


,3,3 


,8,80 


79 


65 


^ 


48 


58 


75 


82 


67:8 


13 


14 


i5,5 


'4,9 


20,3 


2^,6 


18,5 


,6,4 


,5,, 


,3,8 


35,3 


19,55 


09 


69 


58 


u 


II 


II 


II 


7'.o 


14 


15 


i5,8 


lâ? 


21,1 


23,6 


22,0 


■9.> 


,6;, 


16,0 


i8,48 


,3,0 


35;2 


19, ,0 


98 


98 


58 


ït 


m 


15 


16 


16,5 


25,2 


26,7 


26,0 


33,3 


,8,6 


169 


21,00 


'4,' 


27,7 


20,90 


85 


80 


3o 


20 


18 


23 


U 


16 


17 


,5,2 


'4,6 

1^,2 


22,4 


23,; 


20,5 


«7;4 


,3,8 


,4,3 


ii,86 


'2,9 


2^,6 


,8,Î5 


33 


37 




è 


52 


45 


58 


46,8 


17 


18 


14,8 


»'?,2 


i5,o 


i3,3 


13,8 


,1,3 


",? 


,3,3 


19,6 


,5, 00 


'â 


6, 


80 


85 


90 


87 


'4;1 


18 


19 


,2,3 


.0,6 


10,0 


'2,7 


"»2 
17,* 


11,6 


9, S 


11,31 


9,0 


,3,6 


II, 3o 


100 


98 


89 


t 


u 


§f 


19 


20 


8,3 


8,1 


'6,9 


'9,' 


.5,6 


'2,1 


„,5 


•i3,68 


7,4 


2,,, 


'4,25 


97 


81 


66 


55 


62 


76,0 


20 


21 


11,2 


,1,2 


,8,2 


20,9 


«9,» 


.4,6 
16,8 


'3,0 
i5,4 


13,6 


l5,3l 


,0,1 


23,5 


,6,3o 


80 


82 


54 


52 


59 


lï 


84 


^6 


74, « 


21 


22 


12,8 


II, I 


,8,0 


21,0 


20,7 
20,4 


,3,3 


.6,14 
17,26 


,0,0 


33,3 


,6,10 


84 


88 


II 


46 


61 


u 


76,6 


22 


23 


,3,1 


i3;2 


20,9 


21,2 




,6,3 


,6,3 


'0,0 
13,4 


32,4 


,6,65 


82 


83 


g 


S 


81 


^ 


r, 


23 


24 


»3,9 


.'5,0 


32,0 


20,3 


21,2 


i5,4 


,5,0 


'7,59 


33;., 


*2'^ 
,6,95 


83 


iî 


49 


64 


î 


24 


25 


'3,0 


20,4 


20,5 


18,2 


.i,8 


,5,4 


<4.9 


,6,5? 


,,,5 


33,4 


58 


bi 


5o 


V, 


77 
02 


61 


63,6 


25 


26 


l3,2 


.2,3 


,5,2 

i2,é 

,8,0 


'5,7 


'4,6 


.3,2 


,1,0 


,0,i 


i3,36 


,0,3 


,7,6 


'4,35 

I0,,0 


77 


80 


53 


58 


90 


69,9 


26 


27 
28. 


10,7 
U,o 


«0,0 
,2,2 


'9,« 
'9,7 


'8,7 


.6,3 


.3,. 

'4,9 


'.1:1 


M'M 


8,' 
9,0 


30,6 
3, ,3 


M 


86 
74 


58 
58 


56 
49 


i 


66 


g? 


27 
28 


29 


",2 


10,4 
10,6 

'4,72 


'7,' 


iè,2 


,6,4 


.3,5 


,2,0 


,1,4 


,3,65 


9,6 


'9,4 


.4,50 


68 


7' 


53 


5i 


^ 


îl 


65,, 


29 


30 
Moy: 


10,7 
'4,99 


,é,2 

20,64 


'9,7 
22,47 


«6,9 

21,23 


.5,3 
18,37 


i3,8 
,6,1, 


■3,9 


«4,64 


9,7 


3, ,3 


,5,45 


76 


72 
7' ,9 


62 
58,4 


56 


65 


72 
71,0 


69,3 


30 


.5,64 


18,06 


,3,33 


24.42 


,8,83 


72,5 


55,8 


57,4 


67,2 


73,9 


65,9 


Moy: 
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POBHB It DIRBCnON DBS IfpAQBS. 






2 








i.^^ 




,1 


1 ■ 1 














7^ 


9^ 


12" 


14»» 


18»» 


21" 




1 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


l 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


2 


3 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA ENE. 


3 


4 


Aucun ni/age. 


Aucun nuage. 


Rares C hor. N. 


C hor: N. 


K ANE. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Nqages bor. NE. 


A et strat. moy. NNE. 


C hor. N. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Très brumeux au S. 


Très brumeux au S. 


AA? 


AA ENE. 


KC NE. [SE. 


KKK. 


6 


7 


Aucun nuage. 
Stratus ESë. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Stratus ESE. 


KNWbrouil.basetstr. 


K. 


7 


8 


Strat. ESE. 


Aucun nuage. 


Cnimb.àl'Wethor.N. 


KK. fmoy. NE. 
KetAASW.Cetslr. 
KWSW,CeW,str.S. 


K ëpars. 


8 


9 


PteBetstrat.duSàW. 


FteBet8trat.duSàW. 


Forte B, gros C h. NE. 


Gr.CetCnimb.NWàNE 


Stratus moyen. 


9 


10 


Stratus moyen WSW. 


Nua«.moy.etfr.-c.W. 


Ngesmoy.W,str.SE. 


Ngesmoy.W, strat. SE 


Stratus SE. 


10 


11 


C E. 


C E. 


Nimbus E. 


Or. CW, nimbus ENE. 


C Cnimb. NW, Nimb. 


Nimbus. 


11 


12 


C h. SW. 


Quelques G au SW. 
Cnimbus E. 


C au SW. 


Gros C et Cnimbuk E. 


C. [NE. 


e. 


12 


13 


CE. 


Cnimbus E. 


A E Cnimbus au SW. 


Stratus SW. 


Aucun nuage. 


13 


14 


KN. 


KN. 


K AA NNW. 


K NW. CE. 
K A W, CE. 


ce à rw. 


Aucun nuage. 


14 


15 


AA du S à rw. 


AA W. 


KAA W. 


Brume hor. S. 


Aucun nuage. 


15 


16 


c ce WNW. 


ce W. 


Aucun nuage. 

K. C du NE au NW. 


K h. WSW. 


StratusduSEàWSW. 


K. ^ 


16 


17 


Aucun nuage. 


C h. NE. 


KK NW, C NR. 


K W, C au N. 


K. Nuages au SE. 


17 


18 


CCC W. 


ce W, Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E, A C W. 
Nimbus W, str. SE. 


Nimbus ESE. 


Nuages moyens. 


18 


19 


Indistinct. 


Indistinct. 


Nimbus SW: 


Nimbus W. stratus E. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


KKauNetNWdir.E. 


C E. 


Gros C au NW-N-NE. 


Gr.CW.N-NECnirob. 


Nimbus E. 


Quelques nuages. 


21 


22 


Aucun nuage. 
Brume S-W. 


Aucun nuage. 


AA à rw. 


AAW. [à ENE. 


AA et ce W. 


Stratus S. 


22 


23 


CE. 


AA SW, C E. 


AA SW, CE. 
ce et Nimbus W. 


Strat. moy. WNW. 


Stratus moyen. 


23 


24 


C W. 


C h. NE et W. 


C W. 


Nuages moy. W. 


A etc. 


24 


25 


Aucun nuage. 


ce W. 


ce W. 


ce W, Nimbus E. 


Nuages moyens. 


Couvert. 


25 


26 


CCNW. 


ce WNW. 


ce w. 


ce W. 


Aucun nuage. 


' 26 


27 


Aucun nuaget 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Nuages h. SW. 


Aucun nuage. 


27 


28 


K NW. 


C W. 


ce W. 


ce W. 


C strat. moy. NW. 


ce. 


28 


29 


Brume h. S-W. 


K légers N. 
KKNW. 


KN. 


K KKN. 


K KKN. 


K KC NW. 


29 


30 


KK. 


KC et AA NW. 


A AA NW. 


ce. 


Couvert. 


30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy 
Tôt 



7'' 



a, a 



9^ 



N«8UL081Ttf. 

I2H 



a, a 



a,8 



U»» 



3,4 



18^ 



3,9 



21'' 



3,0 



INSO- 
LATION. 



h 

11, a 

11,0 

ii,o 
10,7 
10,7 
10, a 
10,5 

9.7 
10,7 

7»o 

5,6 

9,8 

9,f> 
10, a 
10,4 

10,» 
10,1 

a, a 

0,0 

10,4 

9»7 

9^ 
10,3 

H 

J',6 

10,1 

8,8 

?:? 



a6o,8 



0,0 

4,1 



i,« 

i3,8 



0,0 

0,4 



>9»4 



Bau8. 

B à rhorizon S le matin. 



BBMABOOBS. 



B ail S. 

B 

B 

Ondée à i4«'35, = à i7'»45. 

T NBi4''5o,# T local lôH lô^'ôo 
[T WetNBOiS^ 



B à l'horizon S à iS**. 



# n io'*ioet i4^4o* 

matinée depuis 4''3o, # i3^5o, 



B du S à l'W le matin. 
Gàii»'i5. 
Gài4''4â, •àafi'id. 

B au 8 le matin. 
B à l'horizon 8-W. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 



NOMBBB DB POIS QUB LB VBNT A ÉTÉ 



a6 



NB 


B 


SB 


S 


8W 


W 


NW 


9 






1 














1 














1 










M 


4 


5 


9 








à 


4 


3 


la 








ô 




1 


a 




I 


10 














9 






1 








4a 


11 


8 


i3 


a3 




I 



NOHSRB DE P018 
QUE LB CIEL A ÉTÉ 



H 



59 



a4 



"9 



a6 



i3 

10 

a7 

7 

a 

ai 

i5 

i3 



io8 



NOMBRE DB JOURS DB 



Pluie 6 

Neige 

Orôle 

Grésil 

Gelée 

Golée blanche. . . . 

Brouillard i 

Eclairs 

Tonnerre i 



160 



OCTOBRE 1906. 



i 




BAAOMtTRB 


4 tino 


(700— -h). 


▼BUT (DlRBCnOR BT VITBMB FAB SBCOlfDB). 






3^ 


6^ 


9^ 


121. 


15^ 


18''. 


21»' 


24h 


Moy. 


Z^ 


6^ 


9^ 


12»' 


15^ 


18'» 


21^ 


24»' 


Max. 

du Jour. 






















m 


m 


u 


■ 


B 


■ 


n 


m 


m 


1 


3A,4 


lî'} 


35,3 


35,3 


35,2 


35,2 


36,4 
35,â 


36,5 


35,4. 


(f 1,2 


N 3,0 


(M, 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,0 
sw 6,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


5,0 


2 


36,4 


37,0 


36,6 


35,7 


3514 


34,6 


3S,q5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 4,2 


sw 4,5 


SW 1,8 


Cal. 0,0 


6\S 


3 


33,5 


3i,7 


32,4 


3i,3 


29,9 


iti 


^9,7 


3o 5 


3.,. 8 


svr 3,0 


Hw 4,0 


sw 3,8 


SW 8,2 


sw 9,0 


sw 3,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


12,0 


4 


3o,8 


3.,S 


32,2 


32,4 


32,3 


33,6 


34,0 
34,6 


33,43 
34,5i 


Cal. 0,0 


NB 2,8 


Cal. 0,0 


SB 4,0 
SB 4,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


53 


5 


ll;l 


lî:l 


35,0 


35,1 


3Â,3 
33,6 


34, a 


34,3 


Cal. 0,0 


B 3,2 


B 4,6 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


sw 3,0 


63 


6 


33,6 


33^8 


33,8 


34 8 


35,3 


33,qi 


B 18 


NB 4,3 
N 3,0 


Cal. 0,0 


B 8,2 


B 3,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


ù 


7 


35,1» 


3S,6 


35,0 


35,7 


34,7 


34.-J 


34,9 


34,6 


35 16 


N 3,3 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


SB 2,8 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


N 3,8 


8 


34>« 


33,0 


34,9 




33,6 


33,0 


34,2 


34,3 


3408 


H 3,6 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


sw 1,5 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


5,0 


9 
10 


34,3 
34,5 


4,8 


34,2 
33,4 


34,5 
33,5 


33,9 


3^7 
33,0 


34,58 
34, o3 


Cal. 0,0 
N 2,1 


Cal. 0,0 
Cal. 0,0 


Cal. 0,0 
NB 4,3 


Cal. 0,0 

B 6,2 


B i4,6 


CaL 0,0 
B i5,3 


CaL 0,0 
NB 5,5 


N 2,7 
NB 7,0 


5,5 
«7,0 


11 


3i,8 


3i,9 


3.,5 


3i,o 


29,1 


3o,7 


3o,3 


29,8 


30,76 


B 8,0 


B 11,5 


s i3.8 


» «4,2 


B 11,6 


B 12,8 


B 3,3 


NB 1,2 


6,5 


12 


29,0 


29," 


3o,o 


3o,i 


lt:t 


3o,i 


3o,5 


3o,i 


3q,é3 


NB 2,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 1,0 


sw 6,3 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


13 


29,4 

23,6 


29,3 


29,3 


28,3 


36,3 


26,0 


25,2 


37:58 


tW 10,8 


Cal, 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


sw 2,5 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


10,8 


14 


^''/. 


30,8 


20,2 


20,2 


ao,9 

30,8 


21,7 


•21,3 


31,10 


Cal. 0,0 


B 3.5 


Cal. 0,0 


SW 4,3 


sw 5,5 


CaL 0,0 


NE 4,3 


CaL 0,0 


8,2 


15 


20,9 


.20,6 


ao,o 


20,5 


20,7 


21,4 


2, ,6 


20,81 


Cal. 0,0 


NB 6,6 


NB 7,0 


MB 0,3 

sw 3,0 


.^B 8,0 


NB 4,5 


N 1,8 


Cal 0,0 


i3,6 


16 


22,2 


22,9 


a4,4 


26,0 


26,6 


38,5 


3oâ 


3i,5 


26,58 


SB 1,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 2,5 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


5 2 


17 


32;i 


3a,9 


34,0 


^ 


34,0 


^i 


34,6 


34,7 


33,89 


NB 2,1 


NB 4,6 
NB 3,6 


Cal. 0,0 


B é,6 


NB 6,2 


NE 6,0 


NB 5,8 


. 4,4 


?s 


18 


33,2 


34,2 
356 


34,4 


33,1 


33 5 


337 


33182 


NB 4,6 


Cal. 0,0 


!(B 4»0 
. 4,0 


NB 2,1 


NB 3,8 


NB 5,0 


19 


3, ,4 


34,3 


33.8 


'ai 


35,0 


35,2 


34,29 


. 4,0 


. 3,8 


Cal. 0,0 


. 6:0 


CaL 0,0 


NB 3,0 


îiK 4,4 


83 


20 


35,0 


35,7 


35,5 


36,3 


36,0 


37,3 


37,7 


36,4? 


N ,,5 


NB 2,8 


Cal. 0,0 


sw 1,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 3,0 


4,6 


21 


37,6 


38,2 


38,6 


38,4 


r> 


39,8 


38,1 


38,. 


38,o8 


NB 2,5 


NB 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


NB 3,5 


n 3,2 


5,3 


22 


32,8 


3^,8 


k; 


37,0 
3é,6 


3é,8 


37,0 


36,9 


37,10 
36,34 
35,23 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


sw 3,2 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


5o 


23 


36,3 


36,6 


36,0 


36 , 


36;3 


36 . 


N 2,9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 1,5 


SW 1,5 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


3.8 


24 


35,8 


35,8 


35,9 


35,2 


M»9 
33,0 


If* 
33,1 


34,7 


lî:î 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B i;5 


sw 3,0 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


4,5 


25 


3i ,0 


33,7 


33,9 


33,6 


33,4 


33,53 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 
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NE 5,2 


68 


12 


38,0 


38,0 


37,5 


36,5 


36,5 


36,1 


36,0 


37,05 
35,28 


« i,,0 


NE AyO 

SB 4,0 


Cal. 0,0 


sw 


1,2 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


NB 1,2 


3,2 


13 


35,3 


35,3 


34,<» 


p 


35,8 


35,6 


35,6 


« 5,1 


"■ l^ 


8W 


3,3 


sw 


3;o 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


NB 5,0 


5,7 


14 


&i 


35,0 


35,4 


3ë,o 


36,5 


36,9 


Ui 


36,o5 


SB 5,0 


. 3,1 




3,0 


, 


2,1 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


NB 3,0 


5,é 


15 


Hif 




lli 


36,7 


m 


5;: 


37,20 
34,23 


NE 3,3 


NE 2,9 


NE 2,4 


Cal. 


0,0 


«w 


3,2 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


5.0 


16 


h 


33 I 


33,6 


Cal. 0,0 


E 2,1 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


NB 1,2 


NB 5,0 


5,0 


17 


3a 3 


3i,8 


ii% 


32,2 


32,1 


32,20 

27,35 


NE- 3,1 


NE 1,8 


NE 3,6 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 . 


CaL 0,0 


N 2,1 


SW 4,2 


5;8 


18 


3l,2 


3o,i 


]îf. 


a8,4 


î>7i' 


24,6 


22,0 


Cal. 0,0 


N 3,2 


NB 2,0 


fW 


?;ô 


sw 


30 


SW 3,0 


SW 3,8 


SW 7.3 


10,2 


19 


20,1 


m 


i?:6 


i?;4 


a. ,3 


22,6 


23,2 


20,18 


sw 4,3 


N n,i 

8W 3,2 


8W 5,0 


sw 


sw 


6,5 


sw M, 2 


NW 8,0 


E 1,1 


i5 I 


20 


23,3 


a4,8 


a7.3 


29,9 


32:2 


26,26 


« 3,9 


NW 4,0 


sw 


>,2 


NW 


5,0 


N 3,2 


NB 6,5 


NB 6,0 


w;3 


21 


33,8 


35,2 


37.» 


38,0 


38,2 


39,0 


4o,o 


40,3 


37»7> 


nE 5,3 


NW 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


SW 2,8 


NE 5,0 


NE 5,8 


9,0 


22 


Ao,a 


40,1 


ïi,3 


4>>4 


41,3 


41,6 


41,8 


M^i4 


41,26 


NE 5,8 


" M 


. 2,1 


CaL 


0,0 


, 


2,1 


NW 5,0 


N 3,1 


CaL 0,0 


4 


23 


r'2 


i3,i 


23,8 


43,5 


43,3 


43,3 
43,4 


43,8 


44>2 


43,51 


NE 4,3 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


sw 


2,8 


CaL 0,0 


NE 4,4 


NE 3,2 


24 


23,é 


m3,7 


43,7 


m3,i 


43,9 


43,8 


43,6. 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 3,8 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


NE 3,5 


N 2,4 


NE 6,5 


25 


Z2,8 


4i)9 
38,? 


4', 9 
384 


*,i,3 


MO, 2 


tl;â 


4o,i 


1:? 


41,01 


Cal. 0,0 


8W 6,2 


N 1,8 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


N 3,2 


NE 6,9 


NE 4>6 


7.6 

5,6 


26 


h 


li:i 


36,0 


35,3 


36,90 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


N 1,2 


CaL 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


« 3,4 


Cal. 0,0 


27 


34, « 


34," 


3., 6 


30,8 


30,2 


3?;^ 


32,24 


N 1,5 


N 3,2 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


NE 4,0 


Cal 0,0 


4^7 


28 


U'î 


27»7 




3i,o 


3i,2 


r. 


35,3 


3i,68 


NE 2,2 

NE 3,7 

Cal. 0^0 


NE 6,2 


NB 12,0 


Cal. 


0,0 


sw 


33 


CaL 0,0 


NE 6,0 


NE 5,8 


13,0 


29 


3é,6 


lu 


33,2 


36,3 


36,4 


36,0 


36,66 


NE 4,0 


NB 3,5 


êS, 


2,1 


sw 


2.4 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


NB 4,2 

NB 4,0 


6,0 


30 


35,3 


3i,4 


3o,3 


39,1 


a7.3 


3i,8K 


Cal. 0,0 


NE 2,1 


sw 


3,0 


SB 


4,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


5)7 


Moy: 


3,,î4 


3l,20 


3i,8o 


3«,74 


3i,k6 


3i,5o 


3., 73 


31,78 


3i,52 


3,59 


3,45 


2,85 


2,23 


2,95 


a, 75 


3,93 


3,65 


• 



i 








TEMPÉRATURE. 










BUHlDlTlt RRUITIVE ( 


')• 




i. 


3" 


6" 



9' 



12" 



15" 



18" 
. 


21" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


18" 


îl"" 


24" 


Moy. 


































1 
2 


i:\ 


9,4 


7/^ 
9»7 


P 


.1,5 
i3,i 


7,3 
9,9 


10,3 


3:3 


7.95 

9.79 


5.9 
6,0 


.2,6 

i5,3 


9,»5 

10,00 


gs 


85 
. 66 


^ 


If 


lî 


86 

75 


Ê 


82 
82 


85,3 
71,8 


1 

*■ 


3 


8,3 


9,«> 


.5,a 


■ 3,0 


10,0 


8,8 


2-5 


If^ 


7,0 


11, i5 


78 


83 


9<> 


31 


66 


75 


89 


100 


8', 9 


3 


4 


6,6 


6,0 


10,6 


10,4 


8,a 


.!:î 


10,6 


.3,0 


i,4 
7.3 


12,0 


8,70 


96 


98 


73 


100 


100 


100 


100 


93,9 


4 


5 


.3,. 


.3,1 


,4,3 


■4,9 
i3,i 


"5,9 


.37 


.3,3 


i^ri 


iÔ,6 


i5,i5 
12,85 


100 


. 100 


98 


98 


90 


93 


77 


7' 


90,9 


5 


6 


i4,a 


.5,7 


i5,8 


16,3 


:i;: 


i6,a 


.5,4 


ia,a 


1.8,2 


70 


9? 


74 


77 


75 


63 


90 


98 


78,3 


6 


7 


11,5 


.3, a 


12,0 
10,8 


.a,5 


'3,4 


I.,0 


12,73 


II, a 


\ï'l 


96 


99 


U 


^ 


86 


96 


97 


lt;S 


7 


8 


8,9 


6,9 


'4,7 


i3,o 


10,8 


.0,5 


§;; 


10^73 


7,3 


"ài 


94 


q3 


Ê 


88 


88 


9^ 


8 


9 


8,à 


«0,0 

12,3 


8,é 


8,6 


7>8 


7>» 


8,43 


2:i 


12,2 


9> 


78 


^ 


90 


9" 


96 


97 


88,8 


9 


10 


«.7 


7,7 


i3,5 


■3,7 


10,6 


9.8 


10,1 


10,55 


.5,2 


10,60 


96 


76 


60 


76 


98 


96 


9» 


83,5 


10 


11 


9,3 


i:? 


11,2 


,i,6 
■4,0 


«3,4 


«0,0 


10,0 


9,4 


11,08 


P 


i5,3 


11,60 


95 


86 


80 


^5 
4 


76 


'4 


82 


7* 


81,. 


11 


12 


9,0 


12,5 


ia,i 


11,5 


9,5 


9,7 


10,80 


.5,5 


i.;55 


70 


7» 


66 


2' 


82 


69 


80,4 
78,8 


12 


13 
14 
15 
16 


7'? 

'•S 

7,8 




9»i 

8;i 


\l:î 

10,9 
11,2 


ia,3 
9,6 


10,5 
10,2 


9,5 

7,' 


8,9 

7)2 


9,35 
9,20 

8145 


6,0 
6,5 

66 


iZ,3 
14,0 
12,5 


10,70 

10, i5 

10,25 

9,55 




85 

U 


75 

11 

72 
*9 


81 


77 

ï! 


83 


87 


13 
14 
15 
16 


17 


7.3 


«2,9 


10,3 


10,3 


9.8 


10,7 


9,7' 


6,5 


i5,5 


11,00 


r. 


80 


78 


87 


87 


80 


84,6 


17 


18 


ia,o 


9,0 


10,8 


10,6 


■ .,a 


11,0 


10,59 


8,6 


•3,2 


10, QO 
11,80 


88 


87 


ti 


q8 


100 


i 


t. 


r,i 


18 


19 


II, a 


.a,5 


11,4 


126 


10,0 


85 


83 


8,0 


10, 3i 


96 


\ï:i 


ti 


n 


6a 


II 


5o 


19 


20 


7.» 


6,1 


9,3 


12,5 


10,7 


8,5 


8;» 


7,4 


8,7'. 


5;6 


9,55 


44 


4a 


44 


4a 


4a,8 


20 


21 


é;: 


6,8 


10,6 


,1,6 


11,6 


8,4 


6,9 


6,7 


8,71 


5,9 


i3,6 


9.75 

10, /jO 


r, 


38 


37 


5o 


60 


64 


66 


65 


5a, 5 


21 


22 


5,9 


9,0 


'3,9 


12,0 


9,4 
11,6 


9,3 


10,2 


9,46 


5,4 


i5,4 
17,4 


65 


5o 


45 


5i 


67 


63 


69 


5?;5 


22 


23 


10,7 


10,0 


»2,7 


;S:? 


i5,o 


i.,a 


12,0 


12,36 


7,5 


12,45 


60 


53 


5a 


33 


92 


39 


66 


g 


23 


24 


•0,9 


10,6 


i3,o 


160 


.3;i 


lale 


11,1 


i3,oi 


9,0 


»7,7 


,3;35 


48 


4s 


48 


4' 


5 


n 


56 


53,3 


24 


25 


.4,a 


■4,a 


18,9 


24,0 


23,4 


17,8 


\l$ 


18,5 


18,61 


98 


2^2 


17,50 


t! 


40 


It 


h 


32 


î? 


3a,3 


25 


26- 


i5,a 


14,3 


18,0 


20,5 


18, q 


i5,6 


14,0 


16,48 


lïii 


2i;6 


'p5 
i3,io 


38 


U 


4a 


53 


5? 


4. ,3 


26 


27 


.3,4 


i3,a 


i5,4 


i3,3 


12,2 


• 0,5 


»«,7 
10,5 

9,7 
9,& 

10,44 


10,1 


12,35 


.o,a 


16,0 


46 


44 


<48 


49 


96 


90 


?^;ô 

58,0 


27 


28 
29 


9,7 
9,53 


ti 


i3,o 
11,3 


il;? 


::? 


12,1 
11,1. 


10,3 

9,97 


»i,74 
II ,3o 


li 


i6,6 
16,0 


11,95 
12,10 


^ 


îl 


69 

52 


68 

42 


i 


S 


II 


28 
29 


: 30 
Moy 


7.4 
9,34 


7,8 
11,38 


.3,a 
i3,68 


M,8 

'»,94 


10,7 
11,01 


9,63 


6,6 


14,0 


10, 3o 


8a 


73,6 


67,1 


68,8 


h 


84 


81 
75,9 


89 


• 


30 

Moy: 


11,04 


7.67 


i5,48 


11,58 


75,3 


69,3 


75,5 


75,6 


72,6 


*"^^^ 




■■■■■■ 


mÊ^^m 


iHi^aaB 


^^^^ 




MHBMHi 






iHHaaBBi 






■■^HB 


■il"""' 




■■■riHH 


MHBBH 













( * ) Les journées des .6 et 3o n'entrent pas dans* les moyennes. 
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• 






rORHB BT DIRKCTION DBS IfOAGBS. 






• 


s 








>- 






a 


ï 


7^ 


9^ 


12b 


U^ 


18'» 


2ih 


5 


1 


Couvert. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


A C WSW. 


AAW. 


1 


2 


AA, ce et IJimb. W. 


Nuag. moy. et sup. W. 


Nuag. moy. et sup. W. 
K Cl A W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


C ce W. 


2 


3 


C et Nimb. W. 


CE,Cnimb.àW-NW. 


Cnimb. W. 


Couvert. 


3 


. 4 


KAA W. 


AAC W. 


Nimbus W. 


Uniformément gris. 
K, Nimbus SW. 

ce W. 


Brouillard. 


Couvert. 


4 


5 


Brouillard. 


Nimbus SW. 


K, Nimbus WSW. 


AA. 


A A, stratus moyen. 


5 


6 


C sw. 


C W. 


C W. 


Nimbus W. 


BrouilUrd. 


6 


7 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Brouillard. 


Couvert. 


7 


8 


Stratus moyen W. 
Nimbus SW. 


ce. 


ce. 


CNE. 


C SW. 


Stratus. 


. 8 


9 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Uniformément gris. 


Couvert. 


Couvert. 


9 


10 


Stratus moyen W. 


Stratus moyen W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


10 


11 


A ce et Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


C Cnimb. E. 


Stratus moyen. 


Stratus moyen. 


11 


12 


A E. 


C hor. W. 


C sur tout hor. 


C hor. W-N-NE. 


CNW. 


Stratus moyen. 


12 


13 


ce stratus moyen W. 


Stratus moyen W. 


CE. 


C E. 


Stratus moyen W. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


CNW. 


C W. 


Stratus W. 


Stralus W. . 


14 


15 


Stratus E. 


C et stratus E. 


Gros C E. 


C K. 


C SW. 


Couvert. 


15 


16 


AA W. 


AA W. 


AAW. 


AA et KG W. 


KC KK. 


Couvert. 


16 


17 


K WSW. stratus E. 
Brouillard. 


Nimbus E, A WSW. 


A AA SW. 


A SW. 


A A stratus moyen W. 


AA. 


17 


18 


Brouillard. 


Nimbus W. 


Brouill. et Nimb. W. 


Brouillard. 


Couvert. 


18 


19 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


Stratus moyen W. 


Stratus moyen W. 


Aucuif nuage. 


Aucun nuagç. 


19 


20 


Nuages hor. W. 


Nuages hor. W. 


C W, Cnimb. hor. S. 


C W, Cnimb. hor. S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


K. 


K ANW. 


KK AA W. 


AA KK W. 


K W. 


Aucun nuage. 


21 


22 


A NW, K N. 


AN. 


A N, C NE. 


CNE. 


CE. 


KC W. 


22 


23 


K hor. W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


23 


24 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K hor. NE. 


K. 


K. 


24 


25 


K. 


KN. 


KNE. 


KNE. 


KENE. 


Aucun nuage. 


25 


26 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Stratus au S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Nimbus SW. stratus. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


26 


27 


Mer de brouillard. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus. 


27 


28 


K, stratus moyen E. 


K, stratus moyen E. 


C E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


28 


29 


Aucun nuage. 


KN. 


KN. 


KN. 


C au NE. 


Stratus hor. W. 


29 


30 


KK E. 


K. 


K, C E. 


K, C E. 


C E. 


ANW. 


.30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy: 
Tôt ; 



5,2 



4,8 



4,7 



4,5 



4»9 



4,4 



IN80- 
LATIOH. 



h 
3,5 

'% 

1,5 

I 

3 
0,0 

8,3 

0,0 

7.2 
3,0 

6,0 
1,8 
5,0 

0,0 

5,6 
8,2 

3,8 
6,0 

8,2 

8,0 
8,0 
8,0 

^i7 



i55,i 



9»' 

11,5 
.3,4 
34.0 

0,0 

^:4 

>o,9 

ID,1 



29,. 
20,4 



a43,9 



BBMABOUBS. 



• m.eti6^5o, /^NB-BI7l>I0, ^21''. 
'^ hor. 88Bà2iK 

• m., •1^21'». rSi8S'Ç82iV 

• Kdep. lay.lq. 2%o, • à p. ii*'^o 

• dep. ta veille jusq. lo*» 5o, s 7''. 
'^ WSW-W à i8S • = à 20^. 

• . S ^ au 8à i8S 1^ .^à 19^35. 
la nuit, "^ àl*Bà2i*>. 
, T 4 8^20. 

• la nuit. 



> fine, = tte la joum. dep. 6^25. 

> la nuit, bruine à 7^. 



B intense à i4''* 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt : 



IfOMBRE DB rOïÈ QUE LB VBNT A ÉTÉ 



16 



NB 


B 


SB 


s 


SW 


W 


NW 


16 


2 






2 






II 


I 






3 




I 


12 


2 






2 


I 


I 


2 


I 


2 




9 






4 


I 


I 




12 




I 


4 


2 






6 




I 


i(> 




I 




I 




I 


16 


I 






3 




I 


81 


10 


4 




38 


I 


6 



NOHBRB DB FOIS 
QOB LB CIBL A ttÉ 

I 



39 



43 



ag 



3o 



39 



«4 



7a 



NOHBRB DB JOURS DE 



Pluie II 

Neige 

OrôTe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 5 

Eclairs 6 

Tonnerre... ...» '"4 



16^ 



DÉCEMBRE 1906. 



1 


BAROMiTRB A XtRO 


(700" 


'4-). 


- 






VENT (DIRRCnON BT VITESSE PAR 


seconde) 


. 






3^ 


6^ 


^^ 


12»' 


15^ 


18'' 


21^ 


24^ 


Moy, 


S"* 


6^ 


9^ 


12'- 


15^ 


18^ 


21^ 


24^ 


Max. 

dajov. 
























m 


m 




ni 




m 


m 




Ul 




m 


m 


m 


1 


a4,8 


23,3 


a>»7 


20,1 


18,5 


19,6 


20,1 


20,0 

33,6 


21, i3 


NB 


5.8 


N 3,0 


NE 


2.8 


Cal. 


0,0 


NE 3,3 


R 


5,7 


NR 


9,3 


NE 11,0 


18,4 


2 


ai, a 


23,2 


26,7 

33;4 


32, é 


3o,2 


32,1 


33,3 


28,63 


NB 


6,5 


NE l4,0 


E 


x6,5 


NE 


9,8 


NE 


3,é 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


3 


33,5 


33,2 


3i;6 


29,9 
28,0 


28,6 


28,6 


f 


NB 


3)5 


NB 3,0 


NE 


3)8 


CaL 


0,0 


CaL 0,0 


SW 


*'2 


NE 


»;8 


CaL 0,0 


7,2 


4 


a7,6 


^6,9 


27,2 


26,7 


26,8 


28,2 


28,3 




Cal. 


0,0 


NB 2,1 


NB 


6:2 


W 


^,9 


CaL 0,0 


W 


5,3 


Cal. 


0,0 


NE 6,5 


8,2 


5 


aé,a 


28,2 


27,4 

i5,i 


26,1 


34i4 


22,2 


20,3 


'7»9 


NE 


1:1 


8w 3,5 


NE 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


Cal. 


0,0 


NE 


3,0 


SW 5,5 


.3:2 


6 


'5,1 


'3>2 


i5,3 


.6,1 


V4 
3i,3 


.0,5 


21,1 


8W 


E 


4,8 


NE 


6,8 


.MR 6,0 


NR 


6,0 


NB 


6,8 


NE 12,2 


7 


22,7 


é 


ni 


28,8 


3o,o 


33,0 


34,' 


iii 


NB 


3,7 


NB 3,6 


NB 


5,3 


NE 


4.0 


NR 4,0 


NR 


6,6 


NE 


1:1 


NE 7,4 
NE 3,0 


13,3 


8 


34,2 


34,7 


33,6 


33, r 


32,5 


3.,o 


NB 


6,6 


NB 5,4 


NB 


J,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


NB 


5,0 


NE 


8,3 


9 


29,6 


27i> 


24,4 


22, K 


18,0 


i5,6 


14,4 


i33 


CaL 


0,0 


NB 2,7 

W 8,5 


NB 


48 


NE 


7,2 


CaL 0,0 


SW 


6.3 


SW 


2:" 


SW 6,2 


II, I 


10 


11,2 


10,3 


12,3 


i3,i 


i3,9 


16,0 


18,2 


.5,4 


i3>8o 


W 


11,0 


W 


2,6 


CaL 


0,0 


CaL 0,0 


N 


3,5 


NE 


NB 9,2 


l4,3 


11 


"2'* 


18,2 


24 ,3 


23,6 


22, T 


23,7 
29,8 


26,3 


28,0 


",90 


ni 


.1,6 


NE 11,4 


MB 


7.8 


CaL 


0,0 


Cal. 0,0 


NB 


5,3 


NE 


4,6 


NB 3,8 


1:^ 


12 


aÔ,7 


r^ 


3i,i 


3i,o 


3o,é 


2^1 


28,8 


29,85 


ÎIE 


3,0 


. 6,2 


Cal. 


0,0 


8W 


1,8 


CaL 0,0 


NE 


3,8 


Cal. 


0,0 


SW 7,0 
W 5.8 


13 


28,4 


3o,4 


29i9 
24,0 


Ze 


27,0 


20,6 


27,18 


SVt 


6,0 


8W 7,4 


SW 


5,6 


SW 


5,0 


SW 10,0 


SW 


4,8 


w 


8,0 


II, I 


14 


x8,8 


'7i' 


i8,i 


18,4 


«9,5 


'9,8 

h 


iA,46 


N 


5.5 


Cal. 0,0 


CaL 


0,0 


SW 


8,3 


SW 8,0 


SW 


<».o 


NW 


;;i 


NW 11,0 


.3,0 


15 


20,1 


21,6 


23,0 


23,9 


25,1 


25,8 


23,78 


NW l5,2 


Hvr 7,2 


NW 


7.8 
5,8 


NW 


t 


NW 6,3 


NB 


7.8 


NE 


NE 6,0 


16,3 


16 


27,2 


^7»7 


29>3 


a9»8 


3o,i 


3o,3 


3o,5 


J9,59 
32,24 


NB 


5,0 


NB 7,0 


NE 


SW 


SW 4,3 
SW 3,1 


NW 


>,» 


NE 


1'? 


.ME 4,2 
NE 6,5 


8,3 


17 


^9»7 


3o,é 


3l,2 


33,0 


33,0 


33,3 


33,4 


33,7 


:<B 


i:ï 


NE 4>3 


NB 


»,2 


Cal. 


0,0 


NE 


4,0 


NB 


5,4 


8,3 


18 


33;s 


33,3 


33,2 


33,1 


3^.7 


33,1 


33,q 


33;o 


33,23 


:iB 


. 6,5 


, 


5,0 


, 


»,2 


SW 2,1 


Cal. 


0,0 


NE 


6.5 


NE 6,5 


8,0 


19 


34,3 
3é;5 


^« 


35;7 


35,3 


35o 


35,8 


363 


36,3 


35,43 


:<B 


5,5 


NE 5,5 


NB 


SW 


0,0 


SW 3,5 


SW 


3.3 


NE 


5,0 


NB 4,2 


7,3 


20 


37,1 


36,9 


36,8 


37,4 


.38,. 


37.9 


37,14 


^E 


3,5 


NB 2,4 


Cal. 


0,0 


ME 


7.^ 


NR 9i5 


NE 


8,9 


NB 


8,0 


NE 10,8 


.3,5 


21 


37,6 


U'J. 


37,1 


36,5 


36,1 


36,7 


37,1 


36,7 


36,86 


nt 


8,a 


NB 6,8 


NB 


5,3 


MB 


9»2 


NE 1,2 


NE 


5,8 


NB 


5,8 


NE 5,8 


I3,0 


22 


36,3 


37,0 


36,0 
35 g 


36,5 


36 5 


séjs 


36é 


36,63 


nu 


5,8 


!,R 3,7 
NB 8,4 


MB 


3.0 


NE 


1,8 


NR 8,8 


NE 


5,6 


NB 


6,0 


NB 6,4 


10,7 
10,3 


23 


36,8 


36,5 


3é,5 


35,1 


35,1 


35,5 


35,1 


35,80 


.1B 


6,8 


NR 


6,6 


NB 


1,8 


NK 0,6 

NB 6,5 


NB 


6,3 


NB 


3,0 


NE 3,8 


24 


35,0 


34,7 


35,0 


33,9 


33,0 


32,6 


32,4 

20,6 


3i,3 


llil 


:iB 


3,8 


NB 6,0 


NB 


3,6 


NB 


3,0 


NE 


5,3 


NB 


NE 5,1 


8,3 


25 


•i'i 


M,î 


26,3 


23,5 


2'»7 


20,6 


'9,5 


MB 


75 


.1B 3,4 


NB 


,,8 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


Cal. 


0,0 


NE 


6.0 


NB 3,8 


8,3 


26 


'h 


1^,6 


17.Ô 


'â:i 


i5,o 


l3,2 


i?,2 


16,20 


.1 


P 

4,0 


MB 7,2 


NB 


kl 


Cal. 


0,0 


«W 9,8 


SW 


'1,1 


$W 


•6,4 


SW 11,5 


.6,4 


27 


41 


i:i 


i5,6 


17,4 


'7,5 


16,1 


\'4i 


w 


W 6,0 


W 


w 


9,2 


w 7,0 


NE 


5,0 


NE 


3,0 


NE 7,2 

B 4,6 


.1,3 


28 


i6;7 


16,3 


ié,9 


'7,8 


18,1 


NB 


NR 3,2 


NB 


5,0 


CaL 


0,0 


CaL 0,0 


E 


5,0 


E 


5,4 


9>> 


29 


18,7 


18,3 


19,3 


«9i' 


30,0 


20,0 


20,4 


20,8 


■âf> 


B 


6,8 


B 6,8 


E 


6,8 


E 


6,3 


SW 8,0 


NE 


»,4 


NE 


n 


NE 7,0 
E 3,0 


.3,8 


30 


20,9 


21,2 


22,7 


23,7 


34,2 


25,3 


f.^ 


28,5 


NK 


5,0 


;• 1:1 


NE 


5,0 
4,5 


Cal. 


0,0 


SW 5,2 


SW 


5,0 


E 


«1,5 


31 


^QiO 


3o,3 


3i,9 


32;i 


33,3 


32,5 


32,3 


3., 64 


R 


NB 


Cal. 


0,0 


. 3,7 


CaL 


0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 0,0 


6,3 


Moy: 


26,26 


26,24 


27,08 


26,93 


36,54 


26,70 


26,95 


26,75 


26,68 


5,90 


5,59 


4,68 


3,08 


4, .6 


4,65 


5,04 


5,97 


• 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



TEMFtRATURB. 



Z^ 



4,79 



6^ 



5,5 

i:t 

8,1 
8,0 

5,2 

9 



i: 



:t 



2,1 

3,6 

6,6 
7,2 
4,2 
4,0 

2,7 
2,2 

i: 

5*6 
4.3 

.0,0 

0,9 

- 0,3 

4,52 



9"» 



6,06 



12»» 



8,74 



\b^ 



10,6 

'3,7 

12,5 

17,0 
11,3 

2,'9 
10,3 

8,9 
5»7 

P 

8,2 

8,0 
5,5 

6,3 

7.5 

0,0 

5,9 

3,2 

• 0,5 

1-2 



4 



7,9' 



18'- 



5,55 



21»- 



10,5 
9,6 
8,0 

10,8 
8,0 
6,0 
7.0 
9,0 

3,4 

3,6 

4,9 
5,0 
3,4 

?'*' 
3,2 

3,3 
3,4 
j,o 
3,9 

6,7 
5,0 
2,2 
6,8 
2,0 
1,0 
- 0,2 
0,0 
',' 

4,94 



24b 



6,6 
8,1 

9,' 
9,2 

?;; 

6,0 
3,4 

3,1 

9,3 

0,0 

3;6 

3,7 

4,0 

3,5 

3,3 

',4 

7,9 
2,1 
o 




i:i 



,9 



Moy. 



5,9' 



Min. 



2,68 



Max. 



zo,i8 



Moy. 



9,85 
10,85 
11, 00 
10,55 
8,o5 
7,5o 

0,00 

8,25 
6,10 

4,4o 

5,o5 
7,5o 

Vit 

5,85 
5,35 
5,35 
5,80 
5,o5 

5,65 

,80 

,.5o 

,80 

,85 

4,3o 

6,q5 

1,55 

3,20 

}% 
6,43 



HOHIDITt RELATIVE* 



5o,8 



6" 9'' 



II 

62 
5o 
81 

i6 
33 

3o 
39 

il 

33 

23 

3i 

U 

65 



55 

tl 

3i 
64 

5o,i 



II 

64 

U 
42 



32 
32 

3i 
60 
26 

3? 

lï 
67 

42 
46 

52 

38 
46 

II 
59 

45.2 



12"» 15^ 18»' 



62 

23 

II 
33 
47 

To 

25 

48 
3o 

II 

46 



53 

n 

28 

5i 
62 

23 

JL 
43,6 



II 
80 

38 
54 
80 
34 

33 
63 

33 

40 

36 
21 

U 
55 

il 
i* 

4« 
53 

49,0 



8. 

U 

25 

77 

T. 

54 
53 

ï9 

i 

i! 

i4 



49 

ïl 

36 
5r 

72 
2 



52,0 



21"» 24^ Moy 



3] 

lî 

38 
5i 
4o 

25 



l\ 
il 

II 
Il 



is 

58 
43 

61 

52,0 



II 



79 
60 

44 
27 



32 
32 

38 

39 



5} 

5o,7 



49,2 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

M^ 
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2 

2 






POBMB BT DimBCnON »BS NUAGBS. 


• 




i 


7«' 


9^ 


12»» 


14^ 


18^ 


21^ 


i 


K WSW. 


K SW. 


KSW. 


KK S, C SE. 


Nimbus E. 


Couvert. 


1 


2 


ce E. 


ce E. 


A ce E. 


CE. 


A ENE. 


AA. 


2 


3 


K NE. 


KK AA NP. 


KK AA NE. 


KNE. 


K et stratus moy. 


Aucun nuage. 


3 


4 


AA au S. 


AA N. 


AA KK . N 


AA et K N. 


AA. 


K. 


4 


5 


AA. 


AAN. 


K AA NW. 


K AA WNW. 


AA W. 


AA W. 


5 


6 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


Nimbus W, C SE. 


Cnimbus SW. 




6 


7 


AE. 


AE. 


A E. 


AE. 


Stratus moyen. 


Stratus moyen. 


7 


8 


Uniformëment gris, 
ce et Nimb. SW. 


Uniformément gris. 


A W, ce E. 


ce E. 


Indistinct. 


Couvert. 


8 


9 


Nimbus WSW. 


Nimbus W. 


Nuages moyens W. 
Nimbus E. 


Nimbus W. 


Nuages à l'E. 


9 


10 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Stratus moyen. 


K. 


10 


11 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
KK AA WSW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


11 


12 


KNW. 


KK W. 


KK W. 


AA. 


AA et KKT 


12 


13 


C hor. W. 


A SE. 


ce SW. 


Uniformément gris. 


Uniformément gris. 




13 


14 


KK au SW. 


KK au SW. 


AA et C. 


AA et C. 


Aucun' nuage. 


Aucun nuage. 


14 


15 


Nuages hor. W. 
KKNW. 


Nuages hor. W. 


AA hor. SW. 


AA hor. SW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


15 


lu 


K à l'W. 


KKN. 


KKN. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
AA WNW. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K hor. W. 


K. 


Aucun nuage. 


18 


19 


KCNW. 


KCNW. 


A W. 


A W. 


Aucun nuage. 


Stratus moyen. 


19 


20 


ce SW. 


ce SW. 


ce SW. 


C ce WSW. 


ce. 


Couvert. 


20 


21 


Nuages moyens E. 

AA SW, ce E. 


AASE. 


KKSW. 


KKSW. 


AA KK SW. 


A A et stratus moyen. 


21 


22 


ce SE. 


KKE. 


KKE. 


Aucun nuage. 


KKSW. 


22 


23 


KC A SE. 


C SE. 


C SE. 


AA SE. 


Nuages moyens SW. 


Couvert. 


23 


24 


Nuages au S. 
AA^W 


K et AA. 


AA KK W. 


AA KK W. 


A AA SW. 


Aucun nuage. 


24 


25 


AAetstr.moy.WSW. 


AA str. moy. WSW. 


KC SE. 


AASW, 


AASW. 


25 


26 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA W. 


AA W. 


C W. 


C W. 


26 


27 


ce W. 


ce W. 


ce W. 


C ce W. 


C et Nimbus E. 




27 


28 


KKKE. 


KC KK SE. 


KKSW. 


KK SW. 


KKSW. 


KK SW. 


28 


29 


e SE. 


Stratus SW. 


C NW. 


Nimbus NW, brouill. 


Stratus SW. 


C au SW. 


29 


30 


C hor. E et S. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Cnimbus hor. E-SE. 


Nimbus S. 


30 


31 


CE. 


CE. 


CE. 


CE. 


K KC N. 


KN. 


31 



i 






NÉBULOSITÉ. 






2 


7'» 

2 


9»» 
3 


121. 

3 


1 


18'» 

10 


21^ 

10 


1 


2 


4 


6 


l 


3 


3 


3 


3 


6 


3 


3 





4 


I 


3 


3 


3 


3 


3 


5 


l 


6 


5 


6 


10 


7 


6 


10 


10 


6 


3 


l 


7 


8 


3 


a 


4 


5 


8 


10 


9 


9 


10 


9 


10 


9 


10 


10 


t 


8 


7 


. 3 


10 


7. 


1 


6 


I 


3 


11 




















12 


I 


3 


5 


9 


9 


3 


13 





2 


6 


10 


10 


3 


14 


1 


2 


3 


4 








15 


o 

















16 


1 


1 


3 


3 








17 




















18 











I 


I 





19 


I 


I 


4 


3 





6 


20 


8 


9 


9 


8 


10 


10 


21 
22 


4 

7 


3 

7 


1 


7 

1 


5 




7 
1 


23 
24 


7 


7 

1 


5 
3 


4 

5 


1 


10 



25 


7 


9 


8 


7- 


3 


3 


26 








5 


10 


l 


4 


27 


10 


q 


8 


î 




28 


3 


8 


l 


7 




29 


4 


5 


i^ 


3 





30 

















8 


31 


3 
3,6 


1 

"4^ 


I 

4.5 


1 
4.9 


3,9 


3 
3,6 


Moy: 


Tôt: 















INSO- 
LATION. 



3,9 

6,4 

0,' 
1,1 
.,8 

li 

3,1 

7.4 

7.3 

,8 
a, a 

5,5 
6,4 

l',t 
3,9 
4,8 

3,7 

î'' 
0,9 



l 



i55,6 



3,3 



O,0 

3,0 



7»8 



RBMARQOBS. 



T à 30** 45, • à 31*10. 



u^ faible, 

G à 13»» et 13»», T au NB à 14»». 
Bruine de 7'' 45 à g^io. 



Ondéesài6»eLi8\ 
^ hor. B|i3i^. 



i_i partielle. 

i_i partielle. 

I^ -X- granulée = à i4>» i5, B 



3 
6 
9 
12 
l.S 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 



NOHBBB DB POIS QUB LB VBNT A ÉTÉ 



NB 


B 


SB 


S 


8W 


W 


irw 


30 


3 






I 


3 




30 


3 






3 


3 




30 


3 






I 


3 




l 








5 

9 






16 








7 






31 








3 






.30 








4 






i33 


i5 






3i 


13 


8 



NOHBBE DB FOIS 
QUB LB CIBL A ttt 






39 



58 



39 



40 



18 



3 
40 



NOMBRB DB JOOBS DB 



Pluie 5 

Neige i 

GrôTo 

Grévl 

Gelée 6 

Gelée blanche. ... 3 

Brouillard 3 

Eclairs. . . . , i 

Tonnerre 3 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 1906. 



M0TBNNB8 TRIH0RA1HK8 BN CHAQUB MOIS. 



FEVRIER. 



SEPTEMBRE. 



DECEMBRE. 



Pression barométrique (70o'"'"h-). 



3. 
6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
2i. 
24. 



33,54 
33,33 
33, 8o 
33,40 
3a, 82 
33,14 
33,43 
33,41 



î»4,98 
^4,90 
a5,36 
25,^5 
a4,5i 
^,97 

25,11 



28,67 
28,59 
28,95 

u8,83 
28,18 

^8,44 
^9,09 
29,25 



Moyennes 33 , 36 25 ,04 28 , 75 

Moyenne générale de l'année 



3i,oi 
3i ,10 
3i,47 
3i,34 
3o,66 
3o,64 

3l,I2 

30,96. 



3 1,04 



28,09 
28,34 
28,63 
28,66 
28,23 
28,20 
28,72 
28,68 



a8,44 



3o,24 
3o,44 
3o,75 
30,69 
3o,4i 
3o,23 
3o,47 
3o,49 



3o,47 



3o,90 
3i,i6 
3i,38 
3i,32 
3i,o4 
3o,95 
31,37 
3i,42 



3i,i9 



32,08 
32,36 

32,79 
32,64 
32, i5 

3i,9i 
32, 40 
32, 5o 



32,35 



33,17 
33,08 
33,46 

33,22 

32,82 
32,86 
33,39 
33,34 



33,17 



3i,6o 
3i,58 
3i,9o 
3 1,65 
3o,94 
3i,25 
3i,56 
3i,54 



3f,5o 



3i,24 
3 1,20 
3i,8o 

3i,74 
3i,i6 
3i,5o 
31,73 
31,78 



3i,52 



26,26 

^6,24 
27,08 
26,93 
26,54 
26,70 
26,95 
26,75 



26,68 
30,29 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



Moyennes ..... 
Max. — Jour. . . 

Moyenne générale de Tannée ' 4,79 



Température, 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 





4,77 
4,38 
5,87 
9,34 
8,88 
6,68 
5,68 
5,54 



o 

3,61 

3,44 
6,5i 

8,89 
8.19 
5,95 
4,65 
4,14 



5,40 

5,19 

8,68 

10,81 

10, 25 

7w4 
6,45 

5,90 



8,56 

8,68 

«a, 97 

i4,4a 

13,70 

",49 
9»56 

9iOo 




II, i3 
12,43 
17, i5 
18,45 
18,26 
«5,93 
i3,o4 
12,09 



^6,17 
18,18 
22,70 
23,93 

22,52 
20,12 
17,64 

i6»79 



17,48 

10,25 

23,27 
25,01 
^4,43 

21,69 

19, «9 
18, i5 



I9.î»« 
19,90 
25, 18 

27,12 

26,70 

23,73 

20,76 

19,68 



«4,99 
14.7a 
20,64 
22,47 

21,23 
18,37 
16,41 

i5,64 



i3,88 
i3,3i 

'7, 14 
18,96 
17,55 

l5,20 

14, 46 
«3,92 



9,53 

11,38 
i3,68 
«2,94 
Il ,01 

10,44 
9»97 



4,79 
4,52 

5,99 
8,75 

7,9' 
5,55 

4,94 
4,86 



Moyennes 6,39 5,67 7,55 11, o5 14,81 19,76 21,06 22,79 18,06 i5,55 11,04 5,91 

Moyenne générale de Tannée 13,30 

Moy: desmax:.. 
Moy : des min : . . 
Moy:max:etmin: 
Max.abs: — Jour. 
Min:abs:— Jour. 









Vitesse du vent 


{en mètres par seconde). 










m 


m 


m 


m 


' m 


m 


m 


m 


B 


n 


m 


m 


4,ai 


4,79 


2,86 


3,88 


1,53 


2,63 


2,IT 


«,37 


a,4i 


a, 73 


3,59 


5,90 


4,o3 


4.43 


3,46 


3,75 


1,48 


1,74 


',^4 


0,69 


«.79 


3,45 


5,59 


3,4« 


2,62 


2,76 


3,87 


1,86 


ï,97 


1,43 


1,14 


\% 


1,56 


a,85 


4,68 


a.78 


3,52 


4,53 


5,78 


5,17 


4,70 


4,o3 


4.4i 


4,a6 


a,a3 


3,08 


3,88 


4,36 


5.38 


6,38 


4,12 


3,56 


3,74 


3,56 


4,20 


4,35 


a, 95 


4,16 


3,o5 


3,09 


3,53 


3,44 


2,56 


1,88 


',7a 


i,ai 


1,34 


a,54 


a,75 


4,65 


4,10 


3,75 


.3,32 


4,02 


i,5o 


1,9» 


0,82 


1.49 


2,01 


3,01 


3,93 


5,04 


4.a« 


5,i6 


a, 98 


4,3o 


2,83 


3,01 


1,36 


• .40 


3,00 


a,o3 


3,65 


5.97 


3,71 


3,97 


3,60 


4,43 


2,63 


2,68 


2,06 


•.9» 


2,53 


a,7i 


3,18 


4,88 


.5,1-15 


16,7-11 


15,0-19 


18,0-4 


13,8-17 


12,1-2 


19,2-5 


i7,o-a8 


16,3-28 


a4,4-3i 


ao,o-7 


•8,4-> 



10,55 


10,06 


iî»,64 


16,04 


20.73 


26,11 


27,16 


29,24 


M, 4a 


20, 36 


i5,48 


10,27 


a,74 


1,65 


3,35 


6,40 


10,12 


i5,23 


i6,6o 


'7»9i 


l3,22 


II, i5 


7,67 


2,65 


6,65 


5,85 


8,00 


11,22 


i5,43 


20,67 


21,88 


23.57 


18,82 


i5,86 


11,58 


6,46 


i5,4-3i 


14,0-26 


20,6- 9 


20,8-12 


•^7,7-^9 


3 1,5-21 


3o,4-3i 


32,3- 4 


3i,3-4 


25,2- 3 


25,2-25 


17.4- 4 


-2.6-24 


-2,4-i3 


-4.8-25 


2,0- I 


3,7- a 


io,7-i4 


11,8-6 


14,8-20 


7,4-20 


7,8-i5 


5,4-22 


-2,4-3» 



3 
6 
9 
12 
l.»5 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



3 
6 
9 
<2 
15 
18 
21 
24 



Maximum absolu de Tannée. — Jour 32,3 le 4 août 



Minimum absolu de Tannée. — Jour.. 



Humidité relative. 



3. 

6. 

9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



67.9 


68,9 


76,8 


68,7 


77.7 


72,5 


79,7 


75, a 


7a, 5 


81,9 


75,3 


5o,8 


68,1 


66,5 


76,8 


70,1 


75,0 


65,7 


75,9 


7>,7 


7«,9 


83,4 


73,6 


5o,i 


63,9 
58,5 


58,1 


68,4 


39.0 


68,2 


60,5 


69,6 


63,4 


58,4 


69,5 


67,1 


45,2 


58,0 


68.9 


58.4 


63,6 


5a, 4 


62,7 


58,1 


55,8 


68,8 


43,6 


6a, 4 


62,0 


67.9 


57,6 


61,5 


56.9 


61,9 


57,2 


57,4 


74,1 


69,3 


49.0 


69,3 


66,4 


75,4 


63,5 


64.7 


65,2 


«9,4 


65,2 


67, a 


83,2 


75,5 


52,0 


71,0 


7«,3 


77.7 


68,3 


73.4 


66,1 


74,4 


72,8 


71.0 


85,6 


75,9 


52,0 


66,6 


70,7 


78,5 


67,6 


77,3 


69,6 


77,6 


74, a 


7a, 9 


84,9 


75,6 


5o,7 


66,0 


65,2 


73,8 


64,9 


70,2 


63,6 


7«.4 


67, a 


65,9 


79,» 


7a, 6 


49,9 



(,8 le 25 mars 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyenne générale de Tannée 67,4 



RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE L'ANNÉE 1906. 



167 



Janvier . . . 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre . 

Année .... 



NRBDL08ITB 

moyenne 

entre 


INSOLATION 


PLUIE 

en 




NOMBRE DK JOURS DE 


















gbUe 




T* et 21'. 


heures. 


fraction. 


milliiD. 


Pluie. 


Neige. 


Grôle. 


Qrésil. 


Brooill. 


blanche. 


à glace. 


Éclairs. 


4.3 


170,8 


0,60 


mm 

•9.6 


4 


I 






I 


5 


3 




4,6 


i56,9 


0,54 


61,5 


10 


3 




3 




6 


5 


2 


5,3 


«79.7 


0,49 


65.7 


10 








4 


a 


4 




5,a 


ai3,7 


0,53 


46,7 


la 






a 


a 






1 


3,8 


33a, 5 


0,73 


I,» 


4 








3 






I 


3,8 


3i4,a 


0,68 


3a,a 


II 








a 






5 


3,6 


33a, 


0,71 


67,4 


9 








i 






6 


«.9 


370,5 


0,86 


. 


















a.9 


470,8 


0,73 


«9,4 


6 








I 








6,0 


191,5 


0,57 


'77,4 


II 




1 




6 






3 


4,8 


i55,i 


0,54 


>43,9 


II 








5 






6 


4,1 


i55,6 


0,57 


7,8 


5 


I 






3 


3 


6 


I 


4,a 


a843,3 


0,63 


74a,8 


93 

• 


5 


I 


5 


28 


16 


18 


25 



Tonnerre. 



28 





NOMBRE DE POIS 


OQE LB CIEL A ÉT£ 


QUE LB VINT A SOOPFLÉ DBS UIRBCTIOIfS 




Clair. 


Peu 
nuageux. 


Nuageux. 


Très 
nuageux. 


Couvert. 


N 


NE 


E 


SE 


S 


sw 


W 


NW 


Calme. 


Janvier 

Février 

Mars 


5i 
41 
26 
28 
28 

49 
53 

9î 
61 
i3 
39 
39 


40 

4a 
46 
36 
78 
5i 
48 
56 

59 
3'6 
43 
58 


34 

20 

37 
40 

37 

3i 
26 
19 
^i 
46 
'^9 
^9 


32 

33 
33 
40 
26 
3o 

49 
18 
26 
55 
3o 
40 


29 

32 

44 
36 

17 
«9 
10 
2 
3o 
35 

39 
18 


I 

10 
36 
18 

25 

22 

i5 

16 

4 


9 

25 

1 
i3 

7 

20 
27 
i5 
46 
5i 
81 
i33 


127 
104 

92 
80 

23 

9 
'4 

I 

10 
26 
10 
i5 


2 
10 

>7 

38 

22 

i5 

11 

3o 

8 

6 

4 


2 
2 
5 
3 
21 

19 
4 

i4 
2 


6 

4 

10 
33 

32 

3o 
35 
49 

23 

3o 
38 
3i . 


^9 

29 

44 

8 

6 

4 
5 

I 
ï2 


2 

I 
3 

4 
2 

I 
I 

6 

8 


62 
48 
76 
64 
III 
102 

125 

124 
108 
ii3 

72 
40 


Avril: 

Mai 

Juin 


Juillet 


Août 


Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 


Année 


5i9 


593 


37a 


412 


3ii 


148 


4a8 


5ii 


i63 


73 


321 


i38 


29 


1045 
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JANVIER 1907; 



i 


BAROHftTRB A ZÉRO ( 7OO*" -4- ). 






VENT. — 


DIRECTIUM 


ET TITB88B PAR 8BC0NDI 


t. 




Mai. 

du jour. 


3»» 


e* 


9^ 


12' 


15' 


18^ 


21^ 


24»' 


Moy. 


3"» 


6'» 


9^ 


12^ 


15^ • 


18^ 


21'' 


24^ 




















m 


m 


m 


B 


m 


m 




n 


m 


m 


1 


3i,5 


3o,o 


3o,o 


ïq,5 


»9i7 


3o,5 


3i,4 


3i,5 


3o,5i 


sw 3,8 


8W 3,5 


Cal. 0,0 


Cal. o',o 


Cal. 0,0 


NE 3,7 


ai. 


0,0 


C*l. 0,0 


n 


2 


37,0 


3î,3 


32,9 


33,3 


3a, 4 


3a, 3 


3a, 


3o,8 


3a, a4 


« 3,3 


Cal. 0,0 


NE 4,5 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NE 


4,0 


NE 3,5 


3 


3:1 


ï8î 


a8,o 


«7,0 


»5,4 


a5,3 


a5,3 


25,3 


26,73 
a6 56 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 4,3 


sw 4,0 


8w a, 4 
N. 4,5 

NE 6,4 


ai. 


0,0 


ai 0,0 


6,i 


4 


»4,3 


tl 


îS,5 


a5,7 


11:1 


29»2 


3o,6 


Cal. 0,0 


ifw 4,0 
NE 6,3 


NE 6,8 


E i,a 


Cal. 0,0 


NE 


6,2 


NE 4,4 


10, a 


5 


29»8 


3o,6 


36,3 


36,7 
38,0 


39,1 


kl 


35,75 


NK 7, a 


NE 4,8 


8W 1,5 


Cal. 0,0 


NE 


6,0 


NB 4,9 


8,6 


6 


!S;; 


3q,5 


4o,i 


3q,6 


38,3 


37,9 


38,7» 


Cal. 0,0 


N 1,3 


Cal. 0,0 


sw 3, a 


Cal. 0,0 


8W Z n 

NE 5,4 


NE 


2,1 


NE 6,0 


5,3 


7 


35,0 
368 


36,2 


3l,4 


37,3 


34,6 


3é 2 


38,a 


3^,30 

35,00 
3o,73 


ME 6,0 


NE 6,9 


NE 3,8 


Cal. 0,0 


w a, 8 


E 


4,3 


N 4,8 


7.5 


8 


Ui 


368 


360 


U 


3S2 


35,0 


:i 5,5 


Cal. 0,0 


N 1,8 


Cal. 0,0 


8W a, 4 


Cal. 0,0 


SE 


6,0 


SE 1,0 


2:; 


9 


35, (, 


32,a 


36,8 


3é,8 


36,7 


36,4 


NI 5,0 


NE 3, a 


Cal. 0,0 


8W 1,8 


8W 4,8 


Cal. 0,0 


NE 


7,0 


N 2,A 
N 1,5 


10 


36,î 


35,7 


36,0 


35,7 


35,3 


35,8 


35,7 


35,4 


Cal. 0,0 


N 1,8 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


ai. 


0,0 


4,2 


11 


3«,8 


■34,1 


33,7 


3î,î 


3i,a 


3a, a 


33,7 


35,8 


33,46 


ME 5,0 


.ME 5,8 


NE 6,3 


Cal. 0,0 


NE 6,3 


NE 5,7 


E 


3.1 


ai. 0,0 


11,0 


12 


37,î 


38,0 


38,. 


Itlî 


39,6 


39,8 


40, 1 


39»9 


ira 


Cal. 0,0 


NE 4, a 


NE 3,5 


8W 3,5 


8W 4 > 1 


SW 


N 




NE 




13 


39i> 


38,0 
3616 


38,8 


kl 


37.9 


3^,8 
38,8 


39,3 


N 


N 


NE 


8W 


8tr 


NW 


E 




NE 


, 


n 


39.6 


37,8 


37,7 


4o,5 


37,86 


Cal. 0,0 


8 


NE 


B 


B 


NE 


NE 




NE 


. 


15 


39.6 


i,0,I 


39,8 


39,8 


40,4 


40,8 


40,08 


NE 


NE 


NE 


81V 


8W 


SW 


B 




N 


. 


16 


40,6 


;9,8 


Zi,5 


ilyO 




Ai, a 


41,0 


40,5 


40,90 


NE 


N 


E 


8W 


8W 


N 


N 




N 


. 


17 


iO,0 


40, a 


40,0 


ûo,4 


iia.o 


43,5 


43,3 


4i,i5 


N 


8W 


N 


E 


E 


B 


NE 




NE 


, 


18 


44>i 


45,6 


<5,o 


m 




43;5 


.a 6 


klî 


N 


Cal. 0,0 


NE 


NE 


B 


NW 


NE 




SW 


, 


19 


1 1,4 


37,5 


36,1 


34,9 


35,4 


NW 


Cal. 0,0 


NP. 


8W 


8W 


Cal. 0,0 


N 


2,8 


ai. 0,0 


. 


20 


36,1 


36,5 


3é,, 


39,1 


39,. 


39.9 


39,8 


38, 5o 


MB 8,0 


NE 5,5 


NR 6, a 


SE 3,0 


E 5,0 


« 6,5. 


N 


1,2 


E 3,8 


9,7 


21 


38,9 


38,1 


37,5 


36,a 


m 


Pi 


33,2 


33,0 


35,83 


Cal. 0,0 


N 1,5 


Nw 3,3 


8W 4,3 


8W 3,6 


NE 3,3 


NE 


3,8 


N 3,0 


5,8 


22 


3a, 


3i,8 


3a.8 


3î,7 


33, é 


34,9 
41,6 


33,06 


NE 6,5 


E 6,0 


B 14.3 

NE 6, a 


NE 3,0 


NE 5,0 


NE 3,0 


NE 


5.3 


N 5,0 


'7,2 


23 


34 19 


35,3 


36,6 


36,ï 


43.0 


li:î 


&a 


NE 6,6 


^E 6,5 


NE 3,9 


'iH 


NR 6,5 


NE 


6,4 


NE 6,0 


9.0 


24 


41,0 
34>5 


l'I 


43,5 


43,6 


5^'7 


NE 3,6 


NE 8,8 


NE 5, a 


NE 4,0 


NE 9»5 


ME 


r 


NE ia,a 


ta, a 


25 


41,1 


4i,o 
3o.5 


39,2 


38,6 


38,0 


36,A 


26,55 


ME 10,0 


NE 8, a 


NE 4,0 


ME 4,0 


NE 7,8 


NE 


NE 5, a 


tt 


26 


3a, 3 


3i,8 


26,9 

33,5 


25,9 


a3,8 


aa,3 


Cal. 0,0 


NE 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


E 4,2 


27 


a. 6 


a, 6 


a3,6 


>5,7 


«9,0 


3i;a 


3a;8 


E 1,8 


NE 4, a 


E 6,a 


Cal. 0,0 


E 3,8 


K 3,3 


8W 


2. M 


ai. 0,0 


t:t 


28 


33,3 


34>t» 


35,3 


35,. 


33,1 


ll:i 


3a, 


33,65 


sw 3 ,.i 


C^l. 0,0 


Nvr a, 8 


W 4,0 


8W 4,8 


r.ai 0,0 


NE 


^À 


MB 5,8 


29 


3o,6 


29,7 


î§;î 


«8,9 


27.4 


^S»? 


a3,8 


a2,65 
18,40 


NE 6,3 


î«E 5,5 


NE 4,3 


Cal. 0,0 


NE 4,0 


NE i,a 


NK 


4,8 


ME 3,0 


>4,4 


30 


r.% 


10,2 

18,7 


'7>o 


ié,a 


18,6 


,8,n 

21,4 


,8,. 
aa,3 


8W 11,0 


BW l3,0 


8W 10,8 


NW 11,9 
NE 4,3 


NW 10, a 


NW n/i 

NK 4,2 


NW 


4,0 


NW T,0 
NE /| , 2 


31 
Moy: 


>9.8 


•gle 


'9i4 


ao,5 


ao,o4 


« 7.8 


NE 10,0 


NE 8,3 


8W 3,7 


NE 


4,i 


10,0 


34,57 


34,a3 


34,8. 


34,59 


34,06 


34,5i 


34,75 


34,72 


34,53 4,0a 


4,o3 


4,47 


a,4. 


3,33 


3,53 


3,88 


3,66 





s 




TEMPÉRATURE. 








OUHlDlTÉ RELATIVE. 






i 


3^ 



6" 


9^ 


12' 



15»» 


18' 


21»' 


24^ 



Moy. 


MiD. 




Max. 


Moy. 


3^ 


6'» 


9^ 


12»' 


15^ 


18" 


21' 


24" 


Moy. 































1 

2 
3 
4 


3,5 
4.' 

n 


3,8 
3,0 
8,6 
7.0 

4.8 


1:^ 

8,1 


7,4 

10,2 
9,8 
9.3 


^1 

10,4 

8,8 


kl 

9,7 


4.' 
7.3 

2,1 


^:o 


4,95 

7,00 
é,68 
2,23 
6,19 


0,0 
2,6 

3,9 


8,4 

11,6 

10,9 
10, a 


4,20 

2,10 

8,75 

7,o5 


42 
79 

?3 


60 

84 
3a 


6a 

8a 
88 
37 


58 

II 

45 


66 
81 


8a 

II 




75 
78 
43 

19 


65,4 
81,1 
68,3 
38,4 


1 
2 
3 
4 


5 


5.a 


9.8 


8,6 


4.9 


3,7 


37 


10/6 


2;.5 
4,70 


aa 


18 


ao 


ai 


ao 


16 


ao 


l8,Q 

.18,3 





6 


a.fi 


..3 




7,8 


6,0 


3,5 


a,5 


3o 


389 


o'J 


8,8 


a5 


3i 


3i 


3o 


48 


47 


4^ 


fi 


6 


7 


\i 


a,8 


i<3 


9,5 


8,0 


5,5 


5,9 


5,4 


5,4o 
6,48 


0,8 


10,5 


5,65 


il 


66 


II 


5i 




87 


64,. 


7 


8 


3,4 


é,5 


Î0,0 


9,2 


6,7 


4î 


4.8 


3a 


11,6 


7,4o 


55 


60 


69 


85 


60.0 
60,5 
66,9 


8 


9 
10 


M 


M 


S;? 


9,'9 
11, a 


5.( 
7.3 


3.5 
5,6 


6,a8 
7.18 


3,0 


11, a 
ia,o 


7.3o 
7,5o 


s 


24 


63 
46 


5a 

57 


73 


2? 


9 
10 


11 




4. a 


5,6 


9,6 


7»« 


1% 
6.5 


6,a 


7,0 
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CaL 0,0 


SB 5,0 


SB 1,5 


CaL 0,0 


NE 


5,0 


MB 


5.8 


n 


29 


34,6 


34.4 


ai)i5 


3i,7 


ll'^ 


3o,4 


32,86 


« 4,8 


CaL 0,0 


s 5,3 


8 4,3 


Cal. 0,0 


W 


7.0 


CaL 


0,0 


30 


3o,i 


33, î7 


3o,i 


3o,o 


3i,é 

33,01 


3i,i 


30,0Q 

3«,8Ï 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


Câl. 0,0 


B 3,3 


SB 3,0 


CaL 0,0 


Cal. 


0,0 


CaL 


0,0 


H 


31 
Moy: 


3i.3 
33,25 


32/, 

33,60 


32,2 

33, 3o 


3i,4 
32,74 


3^;, 

33, 5i 


3i,9 
33,47 


B 3,2 


CaL 0,0 


CaL 0,0 


« 4,3 


SE 4,0 


CaL 0,0 


Cal. 


0,0 


NB 


3.0 


33,27 


2,68 


2,65 


. 0,87 


5,«9 


5.04 


2,46 


2,82 


>,67 


• 



i 






TEMPtBATURE. 








■ 






BaMID 


ITÉ BB 

15»" 


LATIVE 

18»» 


2Ih 








3»» 



6»* 



9'» 



12»' 



15»» 



18»» 



2,h 



24' 

U 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3»* 


6»» 


9»» 


«' 


24' 


Moy. 


















1 
2 


n 


1:§ 


10,0 
10,1 


i3,3 
i3,o 


,3,8 
10,3 


8,9 

§:3 


7.0 

t:t 


If, 


9,>8 


elo 


«4,3 

,4,2 


9,3o 
10, ,0 


4 


86 
76 


68 
65 


^ 


iï 


% 


i 


58 
90 


66,1 
78, « 


1 

2 


3 


68 


6,3 


8,8 


,2,5 


<,;8 


6, 


.6,0 


«2,9 


S'45 
8,3o 


1 


Ê 


60 


75 


77 


l\ 


1 

7«.3 


3 


4 


6,7 


6,5 


t:t 
6,5 


10,5 


8,0 


5,9 


6,3 


6,6 


7,26 


5,6 


,1,0 


^5 


56 


67 


V 


53 


4 


5 
6 


n 


H 


3,6 

e 

12,0 


2,2 

6,« 


3.» 

6,1 


5,4 


3,6 

ï,0 


6,8 
10,1 


5)20 
6,o5 


5o 

52 


^ 


II 


i 

56 


89 
77 


i 


9 


5 
6 


7 
8 


î:S 


4,3 

6,3 


6,3 

8,6 


8,8 
,1,3 


9i5 


6,56 
7,89 


3,» 
4,7 


9,0 
12,8 


6,,o 
8,75 


II 


lî 


7» 


^ 




Uf, 


7 
* 8 


9 


6,î 


n,o 


11,4 


,2,0 


8,1 


ë 


9,0 


i|,0 


;!;! 


9,20 


56 


S 


3.^ 


60 


63 


52 


64 


53 


54,3 


9 


10 


6,6 


6,. 


...3 


«3,7 


i«,9 


9,' 


7,3 


9,04 


4,7 


9:55 


43 


35 


49 


69 


88 


82 


84 


63,0 


10 


U 
12 


5.6 
4.4 


1:1 


't:i 


16,6 
6,1 


6,7 


7»9 
4,9 


6,8 
3,3 


6,8 
2,2 




4,» 

.'4 


,6,6 
8,1 


10,40 
5,00 


86 
«9 


11 


% 


*l 


61 
10 


lï 


4? 

il 


^ 


tl% 


11 
12 


13 


»,ï 


0,6 


6,0 


l:t 


6,1 


5,0 


3,3 


3,2 


8,5 


4,00 
6,55 


si 


t2 


39 


5i 


ïï 


53 


63 


48,6 


13 


14 


ï,5 


•5 


7,5 


9i9 


l:t 


7'3 
5,i 


5,7 


o;6 


,2;5 


42 


52 


3i 


28 


3o 


43,6 


14 


15 


3,1 


3,5 


q,3 


12,0 


,0,1 


ti 


',' 


' \l:î 


7,00 
8,10 


33 


2q 


39 


38 


^ 


5? 


48 


kl 


15 


16 


3,6 


3.6 


9.8 


««i7 


«0,4 


8,0 


5,6 


7,16 

é,43 


2,6 


44 


40 




h' 


52 


7? 


16 


17 


é:? 


a 


9.7 


i5,é 


«;»7 


9,8 


8,1 


8,0 


3,0 


«3,4 


8,20 


2o 


76 


54 


70 


5* 


82 


V, 


7!» 


7^.9 


17 


18 


iï,î 


«4,2 


9,9 


8,9 


7.8 


10,11 


5.6 


16,2 


10,90 


i 


55 


.6 


67 


81 


î 


66,9 


18 


19 
20 


6.7 
7.9 


'd 


n,8 
i5,3 


«5,9 
•4,7 


«4,2 

i5,o 


«0,7 
«t,9 


9,2 
11,1 


?:3 


io,5q 
.,,45 


5.7 
5,7 


,6,6 
«7.3 


I1,.D 

11, 5o 


t. 


f. 


62 

83 


i 


Û 


V, 


19 
20 


21 
22 


2:è 


n 


11,6 


f3,8 
«4,3 


i3,6 
i3,i 


7i 


li! 


i:? 


9,86 


3,8 
t:l 


«6,4 


,0,10 
10,65 


i 


li 


65 

52 


U 


II 


II 


iï 


& 


54,9 

S: 

63,3 


21 
23 


23 


5,5 


&:& 
6.7 


9,9 


12,6 


11,3 


4.4 


63 


9,«o 


06 


5o 


53 


66 


lî 


80 


88 


23 


24 


7>' 


11,2 


,V^ 


.?:? 


n 


6!o 


5,5 


A 


5,6 


,2,2 


8,90 


84 


48 


s 


5i 


70 


69 


24 


25 


4.6 


r,i 


11,2 


6,6 


5,6 


2.9 


i3,8 


8,35 


i 


62 


i6 


52 


63 




î 


60,0 


25 


-26 
27 


h 


h 


,.,4 
12,6 


• 3,4 
".7 


.2,5 
10,0 


i^ 


6,7 
5,0 


6,4 
5,1 


'4î 


4'2 

il, 8 


«4,5 
«4,0 


9.^5 
9,4o 


76 

7« 


52 

53 


58 
68 


58 


s 


65,5 
65,8 


26 
27 


28 


S:; 


4,0 


9,6 


9,3 

'4,0 


,0,0 


7.^ 


5o 


6,9« 


2.9 


12,0 


1% 


É 


n 


ïl 


54 


68 


78 


66,5 


28 


29 


4,8 


12,0 

10,8 
11,6 

10,08 


12,1 


9,7 


8,6 
8,8 

6,97 


8,3 


9,45 


3,9 


,5,8 
«4,0 

«3,34 


7« 
53,8 


66 


II 

82 
67,2 


67 


87 


60,8 


29 


30 
31 

Moy: 


6,3 
8,8 

5,62 


4,9 

9.» 
5,19 


.3,8 

l3,2 

11,83 


12,3 
»'i7 

«0,79 


9.4 

8,32 


8,4 
7,9 


9,34 
,0,06 


5,0 
7.6 


10,40 

10, 80 


67,3 


8Ï 

77 

65,3 


ÏÏ 

5.,ï 


59, « 


1^ 
67,7 


80,3 
78,9 


30 
31 

Mpy: 


6,26 


8, ,3 


3,99 


8,66 


68,5 


62,5 
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i 


rOKMB RT DIRBCTION DU NDACU. 


i 




a- 


7»» 


9»» 


12»» 


14»» • 


18^ 


21"» 


1 




1 


Stratus hor. W-SW. 


Brume SW-W. 


Brume SW. 


Brume. 


Brume hor. W. 


Aucun nuage. 


1 




2 


Stratus ESE. 


Gros G SE. 


G stratus S. 


Gros G et stratus S. 


Stratus SSW. 


Stratus. 


2 




3 


K NW, stratus SW. 


Stratus et GW. 


C W, Nimbus W. 


CG W, Nimbus E. 


ce W, stratus S. 


C. 


3 




4 


C W, nimbus E. 


Très brumeux. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Uniformément gris. 


Couvert. 


4 




5 


Nuages E. 

K N, ce au SW. 


Uniformément gris. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Couvert. 


Couvert. 


5 




6 


KK N. G W. 


Nuages diffërente haut. 
Uniformément gris. 


G et stratus moy. W. 


Nimbus W. 


Couvert. 


6 




7 


C moyen E. 


ce E. 


Nimbus. 


C et Nimbus. 


Couvert. 


7 




8 


AA. 


AA et KK W. 


KK WNW. 


K hor. SE. 


K hor. SW. 


Aucun nuage, 


8 




9 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KNW. 


K. 


9 




10 


K. 


KNW. 


KN. 


Aucun nuage. 


K NNW. 


Aucun nuage. 


10 




• 11 


Stratus E. 


Aucun nutfge. 


C Gnimbus NE. 


G et Gnimbus ENE. 


C sup. E, gros CNE. 
Nuages au S. 
K NE, C SW. 


CN. 


11 




12 


CauS. 


Nuages hor. S-SW. 
CGC W. 


G hor. WSW. 


G hor. SW. 


Aucun nuage. 


12 




13 


C moy. W. 


AA et KK N. 


AA et C NE. 




13 




14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


G hor. N. 


CauN. 


KKNW. 


Aucun nuage. 


14 




15 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


15 




16 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
AA, G SW. 


K hor. NE. 


AA ENE. 


Aucun nuage. 


16 




17 


Aucun nuage. 


A A NW. 


AA NNW, nimbus S. 


K N, AA NNW. 


AA. 


17 




18 


K KK N. 


KKN. 


KK NNE. 


KK NNE. 


AA W. 


AA. 


18 




19 


KNW. 


K NW, C hor. W. 


K. 


Brume S-W. 


Strat.moy.W.brdSE. 


Stratus. 


19 




20 


K W. 


K W, stratus SE. 


Strat.moy.W.brdSE. 


Stratus. 


KW. 


K à rw. 


20 




21 


Stratus ESE. 


Stratus E. 


G à l'E et au S. 


C à l'E. 


C à lE. 


Aucun nuage. 


21 




22 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
K KK ENE. 


Aucun nuage. 
K KK ENE. 


KNE. 


Aucun nuago. . 


Aucun nuage. 


22 




, 23 


K E. 


K KK NE. 


K N. stratus hor. E. 


KK. 


23 




24 


G W. 


C W. 


G W, Nimbus E. 


ce W. Nimbus E. 


Nuages à TW. 


A. 


24 




25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C hor. N. 


C hor. N-W. 


C hor. N-W, K au S. 


Aucun nuage. 


25 




26 


Stratus hor. ENE. 


C hor. NE. 


C hor. NE-NW. 


C hor. W-NE. 


KE. 


K. 


26 




27 


KK. 


KK. C E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Stratus à TE. 


Aucun nuage. 


27 




28 


Stratus moy. E. 
KG hor. NE. 


AA SE, C E. 


KKGE. 


KKC E. 


Aucun nuage. 


K W. 


28 




: 29 


KK E. 


KK ENE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 

K N, brouillard E. 


29 




30 


Stratus E. 


Stratus SE. 


Stratus et CSE. 


Stratus SE. 


Stratus moyen E. 


30 




. 31 


Stratus E. 


CE. 


G et Nimbus E. 


C E. 


CCW. 


C A W. 


31 





.1 

,2 
3 
4 

•5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



IWoy: 
2, 



7^ 



3,4 



irtBVLOtmt. 



9" 12" 14' 18" 21" 



3,8 



4,5 



4,1 



3,5 



î 

I 


î 














I 




I 









1 









l 








4 


4 



3,3 



INSO- 
LATION. 



9,8 

6,4 
6,0 
3,6 

0,4 

3i9 

Oi4 

8,Q 

9>9 
9>9 

7.4 

10,0 

8,1 

10,0 

10, a 

10,0 

9.5 
10,3 

9t4 
10,5 

8,4 

3|9 
10,5 
ip,a 

9»^ 

10,6 



343,6 



0,0. 



0,4 



BBIIARQUBS. 



1^ partielle, B 

ForteB, Gài4'»i5. 

# par intervalles de 1 1^ à 18^. 



• KNài4!>45. 
Gelée. 



B 

B 

Forte B, = à iS»». 

= ài2\ 

B 
B 

B 

• à 11^55, ^àl*BNBài3»'4o. 



B 

B, ~ à ai». 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt; 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 





NOMBRB 


DE POIS OUB 


LB VBNT ▲ 


ÉTtf 

1 


N 


NE 


B 


SB 


8 


8W 


W 


NW 


5 


7 


5 












5 


la 


4 




• 










4 








1 


1 


1 




1 


II 


b. 


1 


10 








:a 


8 


7 

11 


1 : 


t 


X 

4 


i 


a 


•7 


• 






a 




1 


17 


9 


' 




. I 






i3 


41 


47 


i3 


a ' 


a4 


8 


a 



j97 





NOMBIIB DE 


POIS 


1 


OUB LB CIEL À ijÈ 1 


5 


il 

- 9 


1 


il 


! 






as 


e 




10 


1 


8 


4 


a 


't 


f 


7 
II 


I 
a 


la 
5 




16 


a 


l 


î 


la 

58 


6 
43 


4 
3o 


3 
34 


5 
19 



NOMBRE DB JOURS DE 



Pluie 4 

Neige 

Grôle : 

Grésil 

Gelée ; 1 . 

Gelée blanche. ... i 

Brouillard..' 3 

Eclairs i- 

Tonnerre........ i 
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AVRIL 1907. 



a 

< 

■ o 




RAROMftTlR 


A Um ( 700*» -+-) 






▼BNT. — 


- DIlBCnOI 


N Kl 


r ▼ITBSSB PAS SECONDS. 




3^ 


Ô"» 


9^ 


12'» 


\5^ 


\%^ 


21^ 


24^ 


Moy. 


3» 


0^ 


9^ 


12»- 


15^ 


18"» 


' 21^ 


24^ 


Mil. 

du Jour. 












■1 


m 


m 


a 




m 


■1 


■ 


■ ' 


■ 


1 


3f,i 


3o,8 


3o,8 


3o,5 


30,3 

26,0 
'9»4 


38,8 


29>2 


38,7 


29,90 


« 3,3 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


SB r,3 

»». ^.2 


CaL 


0,0 


Cil. 0,0 


CiL 0,0 


Cil. 0,0 


5,0 


2 


2717 


a7»4 


37,6 


37,5 


a6,4 


36,5 


36,1' 


27,0, 


n 3,8 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


s 


4,5 


w 3,0 


Cil. 0,0 


1 3,8 


S,o 


3 


î»4ï7 


3i,8 


33,6 


31,6 


17,6 


16,8 


,A,6 


20,14 


K 3,8 


B 3,0 


B 3,5 


B 7,8 


B 


8,5 


E 9,3 


« 9,0 

B 3,3 


s 9,8 
B 8,3 


ia,o 


4 


i3,i 


14,0 


i4t4 


i4,5 




i3,8 


,4,. 


,3,6 


i3,o5 


w 4,5 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


SW 9,3 


SW 


3,6 


Cil. 0,0 


1,1 


5 


«^»9 

30,4 


i3,5 


i4iO 


i5,4 


18,6 


,8,4 

30,3 


30,0 


30, i 


,6,4o 


Cal. 0,0 


NB 3,3 


Cal. 0,0 


sw 1,3 


s 


5,0 


Cil. 0,0 


N 3,0 


Cil. 0,0 


6 


30,7 


30,8 


30,7 


i9»9 

30,8 


30,8 


30,8 


.30,55 


if 3,3 


Cit. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 5,3 


s 


S:; 


CiL 0,0 


B 5,0 


N 6,5 


6,3 


7 


ao,8 


31,0 
33.8 


33,4 

33,5 


33,1 


31,0 


31,7 


33,1 


3, ,60 


Cil. 0,0 


ai. 0,0 


Cal. 0,0 


s 1,5 


SB 


9 8,0 


s 5,5 


10,3 


8 


12,0 


33,5 


33,5 


33 5 


35 6 


36,6 


33,63 


n 4,8 


;:. H 


Cal. 0,0 


s 11,3 


8 


8,<» 


NW 6,0 

sw 6,8 


•w 6,8 


NB 4,5 

NB 5,0 


.28 


9 


a6,5 


36,7 


37,1 


;»6,6 


35,6 


30.5 


36,3 


35,6 


36,24 


Cil. 0,0 


iw 3,5 


SW 


5,2 
6,i 


9,3 


1.0 


^3,7 


33,0 


33,4 


31,5 


a«»7 


33,8 


33,7 


33,5 


22,79 


Cil. 0,0 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 3,5 


SB 


B 1,5 


CiL 0,0 


N 4,0 


11,0 


11 


33,6 


33,5 


34,3 


4't 

35,3 


24,4 
34,0 


34,6 


25,4 


25,0 
31,6 


:» 


NB 4,^ 

N« 4,3 


NB 3,3 


Cal. 0,0 


•B 3,3 


si 


5,0 


s 1,5 


B 3,0 


NB 4,0 

n^ 6',5 


6,8 


12 


î>5,9 


^5,0 
19)3 


»^7 


33,0 


33,5 


mb' 5,3 


Cal. 0,0 


B 10,3 


B 


10,0 


■ 7,5 


B 13,0 


.4.2 


13 


30,0 


'9»7 


«9i7 
19,6 


',t:l 


;§:l 


30,3 


30,3 


19,7^ 


:îk 10,8 


NB .7,3 
B 5,0 


NB 6.0 


NB 6,5 


Cil. 


0,0 


CiT 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


ii,6 


14 


i9>5 


>9t3 


'9»7 


18,6 


,8,3 


19, o3 
,6,58 


NB 4,3 


SB 6,0 


SW 5,0 


sw 


5,6 


Cil. 0,0 


Cil. 0,0 


Cil 0,0 


6,a 


15 


17,0 


17,0 


17,0 


17,0 

13,1 


i5,9 


16,3 


16,6 


i5,9 
,»i,6 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


8 4,3 


S 


8,6 


SB 8,5 


CiL 0,0 


NB 5,0 


10,1 


16 


i5,6 


i5,4 


i5,3 


<4t9 


16,0 


16,7 


,5,70 


Cal. 0,0 


Cil 0,0 


Cil. 0,0 


s 3,0 


SB 


8)8 


B 7,0 


CiL 0,0 


CiL 0,0 


9,6 


17 


.6,1 


16,1 


17,0 


16,8 


ié,7 


>7t8 


,8,i 


,7,8 


,2,06 
18, ,5 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


Cil. 0,0 


B 6,5 


B 


8,0 


Cil. 0,0 


CaL 0,0 


. 5,0 


9.8 


18 


17,5 


«7»6 


17,5 


17.6 


>7»9 


,6,5 


I9i3 
34,0 


m 


. 3,0 


. 4,0 


Cil. 0,0 


. 5,0 


, 


3,0 


sw 3,0 


NB 5,0 


B 7,5 

B 5,7 


.?;i 


19 


4I9 


«9.8 
35,7 


30,8 


's:? 


31,0 


33,6 


2,, 84 
28,93 


RB 3,0 


:iB 3,5 


Cil. 0,0 


sw 3,5 


Cil. 


0,0 


NB 5,3 


NB 6,3 


20 


37,3 


29,3 


3o,8 


33,3 


3Î,7 


. 4,3 


« 5,7 
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34, î 


34,8 
34,3 


35,0 


34,1 


34, 3o 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 3,0 


SW 


3,0 


Cal. 0,0 


MB 


4,2 


Cil. 


0,0 


élu 


10 


33,7 


33,8 


34,0 


33,4 


33;3 


33,8 


33,6 


33,74 


E 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 1,5 


SW 


3,0 


Cal, 0,0 


NE 


3,8 


Cil. 


0,0 


6,5 


11 


33,4 


33,4 


33,5 


33,1 


32,7 


32,2 


32,5 


32, Q 

33,4 


32,96 


Cêl. 0,0 


NE 4,3 


Cal. 0,0 


sw 1,5 


SW 


3,3 


Cal.. 0,0 


B 


3,0 


B 


2,5 


6,3 


12 


32,1 


32,6 


33,3 


33,3 


33,0 


32,9 
33,4 


33,4 


33.00 


E 4,2 


Cal. 0,0 


SE 7,5 


SE 6,5 


SE 


5,0 


Cal. 0,0 


NE 


»,2 


Cal. 


0,0 


9,8 


13 


33,3 


33,3 


33,8 


34,3 


33,8 


'â:i 


33, i 


33,60 


NE 3,0 


NE 4,0 


NE 7,0 


Cal. 0,0 


SE 


4,0 


Cal. 0,0 


Cil. 


0,0 


CiL 


0,0 


ti 


14 


32,7 


32,8 


33,1 


32,3 


3i,5 


3i,o 


3f,4 


3 1,95 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


Cnl. 0,0 


Cal. 0,0 


E 


1,5 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


B 


4,0 


15 


3o,5 


3i,4 


3o,i 


3o,4 


3o;3 


3o,2 


3o,4 


:io,2 


3o,43 


K 7,0 


E 6,5 


B 2,5 


SE 4,0 
sw 4.0 


Cal. 


0,0 


SW 3,0 


Cal. 


0,0 


, 




9,0 


16 


29i8 


29.9 


2l;g 


3o,o 


28,8 


26,8 


ni 


3Q,5 

25,7 


29,55 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


sw 


5,8 


SE 1,5 


E 


4,5 


Cal. 


0,0 


10,6 


17 


24>5 


lU 


28,0 


î»7.3 


27,58 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 9,0 


88 


6,8 


Cal. 0,0 


Cil. 


0,0 


Cil. 


0,0 


11,2 


18 


23,6 


22,3 


22,0 


22,1 


22,3 


21,6 


22,84 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SE ia,3 


E 


8,0 


Cal. 0,0 


B 


8,0 


B 


3,0 


i3,o 


19 


20,6 


20,8 


21,1 


•21,6 


22,1 


22,6 


:ê;î 


22,7 


21,80 


B 11,0 


. 7,5 

NE 3,0 


B l4,0 


E l3,0 


E 


6,3 


E 8,0 


ai. 


0,0 


Cal. 


0,0 


14.8 


20 


22,? 


22,1 


22,3 


23,2 


24,2 


24i9 


.27.7 


24.. 4 


Cal. 0,0 


S 3,0 


s 3,2 


SB 


4.3 


SE 2,8 


Cil. 


0,0 


Cal 


0,0 


6,3 


21 


28,0 


3?;^ 


3o,9 


32,4 


33,2 


33,8 


fd 


34,0 


32, o3 


Cal. 0,0 


NE 3,5 


SE 4,5 

SB 6,0 


8 4,5 


S 


1,5 


Cal. 0,0 


B 


3.0 


Cal. 


0,0 


6,0 


22 


33,9 


33,7 


33,8 


32,8 


3a,4 


3i,7 


33 II 


E 6,0 


E 6;2 


SE 3,5 


SE 


6,5 


Cal. 0,0 


Cil. 


0,0 


NE 


3,0 


9iO 


23 


3l,2 


3i,4 


3i,7 


3i,4 


3i,3 


3o,o 


3l,2 


3i,. 


3i,.5 


E 4,0 


Cil. 0,0 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cil. 0,0 


Cil. 


0,0 


E 


6,2 


10,0 


24 


3i,4 


32, î 


32.; 


32,5 


32,3 


32,0 


32,1 


32,0 


32, 04 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


Ul. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


B 6,0 


sw 


7,8 


ai. 


0,0 


9tO 


25 


32,1 


32,6 


32,2 


3i,6 


3, 5 


3i;5 


3i,4 


3o!89 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


Cil. 0,0 


SE 5,8 


E 


8,0 


B 8,2 


E 


4,3 


Cal. 


0,0 


12,0 


26 


3r,2 


3i,i 


3, ,2 


3i,4 


lliî 


3o,3 


3o,3 


30,7 
3o,é 


NE 5,3 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


SB 3,2 


SE 


6,1 


Cal. 0,0 


E 


7»2 


Cil. 


0,0 


li 


27 


3o,2 


3o,4 


3i,o 


3o,8 


39i8 


30,2 


3o,4o 


NE 3,2 


B 1,8 


Cil. 0,0 


s 3,0 


Cal. 


0,0 


E 3,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


28 


3o,o 


3o,i 


3o,6 


3o,7 
3o,3 


3o,3 


3o,2 


3o,5 


3o,7 


30,39 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 32 


E 3,8 


S 


4,2 


Cal. 0,0 


Cil. 


0,0 


Cal 


0,0 


5,6 


29 


3o,2 


3o,2 


3o,2 


29»7 


294 
29.6 


29,3 


29ia 


29»8« 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4,5 


Cal. 0,0 


8 


i;5 


Cal. 0,0 


B 


3,3 


Cal. 


0,0 


- 8,0 


30 


28,6 


28,4 


28,6 


28,9 


29,0 

2§,8 


3o,6 


3o,6 


29,23 
29,18 

30,89 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


S 1,5 


s 5,0 


8 


»,2 


Cal. 0,0 


Cil. 


0,0 


E 


5,0 


6,2 


31 
Moy: 


3o,2 


3o,7 


3o,7 


3o,2 


28,0 


27,8 
3i,o3 


27,0 


NE 5,8 


Cal. 0,0 


SB 4,0 


s 3.2 


S 


5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal 


0,0 


6,8 


3o,65 


3o,85 


3i,i4 


3i,io 


30,75 


3o,65 


3o,97 


2,54 


2,04 


2,85 


4,57 


4,59 


1,69 


2 


,7» 


•,09 


• 






TBNPÉRATURE. 




nUMlD 


ITÉ RE 


LATIVE 
18" 






3»» 



6»» 



9»» 



12" 

u 


15»» 



18»» 



2ih 




24h 



Moy. 


Min. 



Max. 


Moy. 


3»' 


6''- 


9" 


12h 


21'' 


24" 


Moy. 













1 


9»2 


8,8 


12,8 


,5,3 


i4.4 


i3,o 


8,6 


8,2 


11, 20 

10,44 


7,0 
5,4 


18,0 


,2,5o 


53 


58 


55 


21 


32 


34 


52 


5o 


44,4 


1 





II 

8,6 


7,4 


,3,2 


,3,0 


>4.S 

14. 2 


10, f 


8,6 


10,2 


,0,2 


10, 3o 


48 


48 


45 


5o 


43 


49 


42 


40 


45,6 


2 


3 
4 


10I4 


«4,6 
i5,8 


'l\t 


!2,5 


ii»7 
12,2 


?'7 


12,23 

■4, 04 


6,9 
8,2 


19,3 

»7,i 


§3,20 

12,65 


7i 


68 
90 


60 

45 


5o 

67 


67 


79 

H2 


t 


88 

t 

87 


81,3 


3 
4 


5 
. 6 


8,3 
,4,5 


â:i 


16,3 
i5,3 


,8,4 
17,8 


16,0 
.4,3 


14,2 

,3,0 


'4,9 

10, 5 
10,3 


7.5 

12,3 


19,2 
•8,4 


i3,io 
i5,35 


t 


i; 


39 
59 


5i 
66 


49 


6. ,5 


5 
6 


7 


9,9 
9.5 


10,8 


i5,i 


17,8 


17,0 


12,4 


10,8 


i3,oi 


9,6 


19,2 


i4,4o 


94 


u 


n 


7' 


^4 


ïî 


79 


l 


7 


8 


10,2 


«5,7 


i9»6 


•4 

18,3 


16,5 


i3,6 


'2,9 


14.48 


9,0 


21,1 


i5,o5 


t 


i3 


lA 


52,9 


8 


9 


10,3 


,1,0 


17,0 


20,2 


.4,7 
19. S 


12,5 


i3,o 


10,4 


20,6 


i5,5o 


5o 


60 


r 


68 


02 


61 


55,1 


9 


10 


11,8 


i3,7 


ié,6 


19,4 


16,9 


16,3 


10,1 


22,6 


16,35 


62 


58 


63 


60 


61 


44 


• 44 


•44 


54,5 


10 


11 


i3,8 


«5,4 


21,5 


22,2 


23,9 


21,0 


'7»' 


,5,2 


18, i6 
• 9,03 

l4,ÎD 


i3,6 


25,0 


19,30 


5, 


il 


43 


48 


% 


38 


43 


46 


43,5 


U 


12 


i5,o 


18,6 


23,1 


23,1 


25,0 


19,7 


17,3 


16,8 


i4!i 


26,2 


20, i5 


42 


19 


23 


46 


46 


46 


35,1 


12 


13 


16,0 


16,7 


«4,6 


,5,3 


i5,8 


«4,0 


11,0 


10,6 


,2,0 


20,4 


,6,20 


h 


5i 


70 


85 


lï 


85 


T. 


% 


74,4 
70,6 


13 


14 


9,8 
i3,o 


11,2 


«7,2 


,8,5 


19,4 


16,6 


i5,, 


,6,, 


•Iji 


10,6 


20,6 


>5,6o 


69 


88 


70 


,1 


65 


14 


15 


'2,1 


i4,o 


,3,2 


'4,3 


,3,1 


12,1 


10,8 


'1,4 


,6,5 


i3,95 


79 


92 


95 


t 


97 


98 




93,9 


15 


16 


9.<i 


10,2 


«4,3 


12,3 


\i:î 


i4,8 


i3,o 


11,9 


i3,63 


10,0 


18.5 


l4,25 


97 


t 


77 


72 


7i 


73 


n 


79,' 

02,1 


16 


17 


10,5 


"2,7 


i5,o 


«6,7 

12,5 


i3,4 


11.4 


'1,9 
10,5 


i3,4o 


9,6 


18,5 


14, o5 


90 


74 


^4 


6t, 


80 


i 


â 


17 


18 


10,8 


11,1 


i5,6 


8,6 


10,7 
«4.4 


10,2 


11,25 


,0,2 


17,0 


i3,6o 


t 


88 


76 


n 


80 


82,3 


18 


19 


0,8 
5,7 


8.5 


10,5 


,1,5 


10,4 


8,8 


7,0 


9,61 


7,5 
5.4 


12,^ 


9,95 


90 


l\ 


n 


64 


61,3 


19 


20 


7,3 


,2,8 


,5,1 


,6,0 


11,4 


10,4 


n.64 


17,0 


11,20 


89 


?8 


46 


5o 


54 


69 


20 


21 


9,3 


10,0 


,5,3 


17,' 
i.<,6 


,5,, 


12,2 


11,6 


11,6 


12,78 


8.0 


18,6 


i3,3o 


85 


85 


lî 


80 


1' 


94 


90 


86 


86.3 


21 


22 


10.4 
,3,3 


9»7 

i4,, 


i3.o 


,5,3 


,5,2 


i3,4 


10,6 


,3.28 


9,2 


19,3 


,4,25 


87 




60 


u 


'à 


l 


II 


77,9 
63,1 


22 


23 


i5,5 


18,8 


»9,> 


17,8 


17,2 

20,4 


i/ii 


16,6, 


12.0 


2?,5 


16,70 


l'i 


t 


62 


23 


24 


,5,5 


iÔ,i 


21,3 


24,0 


22,0 


19,7 

22,é 


19,3 


19,79 
21 ,20 


,5,2 


25,8 


20,00 


00 


48 


52 


56 


'â 


54,3 


24 


25 


,7,0 


22,4 


24,2 


24,6 


20.8 


.6;5 


26,5 


21, 5o 


58 


57 


48 


35 


33 


3^ 


il 


42,6 
45,0 
69,6 


25 


26 


\i:t 


20,1 


23,6 


23,1 


22,6 


19.5 
18,1 


18.7 


16,4 


20,23 


'7,0 
i5,o 


26,6 


21,80 


42 


i 


43 


38 


47 


5o 


55 


26 


27 


'7,7 


'9,2 


21,6 


2, ,3 


i3,9 


.3,7 


17,64 


23,5 


19,25 


56 


t 


00 


61 


t 


88 


85 


27 


28 


,3,6 


,3 6 


19,6 

14,9 
18,4 

23,3 
16,70 


19,9 


,8,4 


16, Q 


1:4 


,3,2 


,é;,5 


12,7 


21,7 


17,20 


79 


84 


V, 


II 


% 


93 


80,0 


28 


29 


i3,7 


18,0 
12,75 


16,0 


,8,0 


i5,4 


i4,4 


i5,,i 


12e 


21,0 


16,00 


i 

71,3 


93 


91 


87 


?'^ 


88,8 


29 


30 
31 

Moy: 


14,0 
16,3 

11,89 


20,9 
23,3 

18,23 


20,8 

21,5 

>7.56 


•9,3 
19.0 

i5,56 


i3,6o 


1^,0 

i5,7 
i3,i8 


17,70 
19,21 


13,4 
16,0 


22,5 
25,4 


■7,95 

20,70 


îl 


t 

64,3 


61 
5i 

58,4 


61 
5i 

59,9 


6, 
69 

65,4 


61 

67 

66,7 


1)2 

56 


u 


30 
31 

Moy: 


14,93- 


10,91 


20, 5o 


,5,70 


.68,2 


65,7 
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POailE ET DIlCCnON DES NUAGES. 








s 

2 








^ 








7»^ . 


g" 


12" 


14h 


18»» 


2ih 


1 


C SW. 


KK SW. 


AA KK SW. 


AA KK SW. 


AA SW, gros G N-W. 


AA. 


1 


2 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Gros C NE. 


G. 


C. 


C. 


2 


3 


Stratus. 


KK. 


KKK N. 


KN. 


K NW. 


K. 


3 


4 


Stratus SE. 


Stratus E. 


C p. 


C et sli-atus E. 


Stratus et brouillard. 


Stratus et brouillard. 


4 


5 


AA WSW. 


AA WSW. 


AA WSW. 


AA et nuag. moy SW. 
Nimbus SSE. 


ce SW. 


Couvert. 


5 


6 


ce SW. 


Nimbus S. 


Nimbus S. 


Nimbus SSE. 


Couvert. 


6 


7 


Nimbus SE. 


ce SE. 


Stratus et C SSE. 


Stratus et G SSE. 


A Rtr. m. SW, str. S. 


Stratus S. 


7 


8 


K NVV. 


K NW. 


K NW. 


Nimbus S. 


C SSW. 


Aucun nuage. 


8 


9 


AucuD nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AA. 


K. 


Aucun nuage. 


9 


10 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C hor. N-W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


10 


11 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


e hor. N. 


Quelques C hor. N-W. 


K C hor. W. 


Aucun nuage. 


11 


12 


Aucun nuage. 


K W. 


K W, C hor. N. 


K, C hor. NW-NE. 


AA WNW. 


AA. 


12 


13 


C SE. 


Nimbus SE. 


AA S, Cnimb. NW. 


AA S. gros C NW. 
AAWSW,ngesm.W. 


Stratus S. 


Stratus S. 


13 


14 


K W. stratus E. 


K WSW. 


AA WSW. 


A KG W. 


Stratus moy. W. 


14 


15 


Brouillard. 


Brouillai. 


Couvert. 


Brouillard S. 


Brouillard S. 


Brouillard. 


15 


IG 


Stratus S, A A SW. 


AA SW. 


C SW. 


C SW. 


Stratus. 




16 


17 


C et stratus W. 


e W. 


C W. 


Nimbus N, sti-alus E. 


Nimbus W. 


Stratuflr ôl C W. 


17 


18 


C W, Nimbus E. 


Cnimbus et stratus E. 


Nimbus. 


Brouillard. 


Nimbus E. 


» 


18 


19 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


Nimbus E. 


G et stratus moyen E. 




19 


20 


Stratus à TE. 


K h lE. 


K à lE. 


C à W-N. 


C hor. W. 


G. 


20 


21 


K W, stratus SW. 


eWSW,KW,st.SSE 


Stratus SE. 


Stratus S. 


Strulus S, Nimb. SE. 


Couvert. 


21 


22 


Nimbus W. 


A A nuag. moy. W. 
e et Nimbus W. 


AA et e W. 


AA et C W. 


Nuag. de difTér. haut. 


ce W. 


22 


23 


ce WSW. 


ce. 


Nimbus W. 


C et Nimbus W. 


K AA W. 


23 


24 


AA. 


A AA W. 


A KK. 


Nimbus. 


Nimbus. 




24 


25 


K. 


K. 


K. 


K. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


25 


26 


A NW, nuag. m. W. 


Nuages moy. WSW. 


A K et st. m. WSW. 


K AA SW. 


A ce SW. 




26 


27 


Nuages diffër. h W. 
ce WSW. 


A A et btralu.s WSW. 


A AA W, K SW. 


K KK AA SW. 


K. 


Stratus. 


27 


• 28 


Stratus SW. 


Stratus S. 


Stratus SSE. 


Stratus S. 




28 


29 


AA et C SW. 


AA SW. 


AA stratus E. 


AA, Nimbus E. 


Brouillard S. 


Stratus. 


29 


30 


Stratus. 


Stratus SW. 


AA e NW. 


Nimbus. 


KK. 


30 


31 


KK W. 


KK W. 


KK W. 


KKW, Ch. W-NE. 


KKW. 


KK AA W. 


31 



1 



.3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy : 
Tôt : 



NÉBULOSITÉ. 



7" 9> 12" M" 18" 21 



5.5 



5,8 



5,5 



5,1 



5,3 



IM80- 
LATIUN. 



h 
9f4 

i3,o 

12,0 

i3,7 
7»7 

0,0 
10,1 

7ï2 

12,8 

i3,4 
«3,4 

12,8 

5,3 

0,0 

9,8 
7i? 

12,0 

6,5 
3,8 

0,0 

5,8 

12,8 

10,7 

10,0 

10,4 

^6 

9»^ 
10,6 



265,2 



PLUIE. 




mu 


0, 





3, 





4 


7 


25, 


4 


I 


, 


»9 


2 





1 





>o 





,2 





,0 





>o 


53 


n 



REMARQUES. 



= à 18" et 21". 

= à 5" et 6", bruine à 17" i5. 

Bruine par inter\ ailes. 



Bruine pnr interv. de 5" 25 à midi. 
B 



T Wl4'»25, • T Wl8»'20, = 22". 

Ond. ii"4o, T W,^ 12" 45, #1^ 
Ond.^i3"5o,ond.i6"45. [i2"55. 

= 35o" d^altitude à lA", ond. 19", 
• à 5" et 6". 



Ondée à 6" 20, = à 15" i5. 
Ondée à 7"5o, = S à itf". 
= le matin. 



3 
6 
9 

15 
18 
21 
24 



Tôt: 



MOMBRB DE rois QUE LE VENT A ÉTÉ 



. N 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



NE 


B 


SB 


S 


8W 


W 


NW 


7 


6 


1 




I 




• 
I 


l 
2 


5 

î 


7 
II 


2 
6 


1 
3 


I 




I 


6 
6 


t 





6 
a 






4 


II 


I 




I 






I 


6 








1 




25 


47 


32 


i3 


i5 


2 


1 
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NOUDRB DE 


FUIS 


1 


QUE LE CIEL A ÉTÉ | 


i 


4 

a 


1 

a 
r. 


M 

n 
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5 

4 
3 
2 

\ 


l 

8 
8 
10 
5 


l 

2 

8 
5 
5 


5 

l 

6 


l 
5 
6 
6 

4 


22 


42 


35 


46 


33 



i5 
18 

«4 
5 

4 
20 

'4 
22 



NOMBRE DE JOURS DR 



Pluie II 

Neige 

Grôïe 

Grésil I 

Gelée 

Gelée blanche i . . 

Brouillard., 9 

Eclairs 1 

Tonnerre. 2 
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BAIOMtT» A ZÉBO (700""-4-). 






▼BKT. - 


- OmeCTIOH BT TITBSSB PAR SBCONDB. 






3^ 


6^ 


' 9' 


12" 


15" 


18" 


21" 


24" 


Moy. 


3" 


6' 


9" 


12" 


là' 


18" 


21" 


24" 


Mu. 

da Jour. 


















m 


m 


m 




m 


m 


m 


m 


m 


m 


1 


a5,5 


tî 


z 


23,9 


a3,o 


aa,a 


a3,a 


a3,3 


33,85 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


s 3.3 


8 


3,2 


S 1,5 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


6,4 


2 


22,0 

a5,5 


a3.,n 
32,3 
28,7 


23,7 


26|q 
29»6 


a4,8 


a5,o 


23,01 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8 


3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5,8 


3 


î»7»i 


27,0 


27>2 


27>3 


27»» 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


S 


4,0 


s 5,0 


Cal 0,0 


B 1,0 


NE 5,0 


6,5 


4 


26,7 


a8,i 


29»' 


3i,o 


3,, a 


NK 1,7 


Cal. 0,0 


SB 1,5 


SE 


3,0 


Cal. 0,0" 


s 3,0 


m 5,3 


NB 5,0 


6,6 


5 


3,,; 


3o,9 


3a, « 


3a, i 


3i,4 


3o,9 


3o,9 


3o,a 


3l.31 


NE 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


65 


B 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


7,8 


6 


3o.4 


28,9 


28,0 
29,6 


a8,a 


27)3 


27»9 
29»5 


29>o 


29»5 


28,76 
29,59 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 3,0 


SB 


6,2 


SE 8,0 


B 3,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


11,0 


7 


2qiO 


29,2 


iî:i 


1?:? 


2918 


29»« 


Cal. 0,0 


B 4,0 


B 3,8 


B 


3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5.5 


8 


29,6 


3o,o 


3o,6 


3o,5 


3i,o 


3i,o 


3o,49 
3,, 44 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


3,8 


s 3,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


S:? 


9 


3o,7 


3,, 2 


3,,6 


3i,6 


3.,5 


3,.4 


3i,é 


3i,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 


3,8 


SB 6,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


10 


3,,i 


3i,7 


3.,7 


3i,6 


3i,6 


3i,a 


3i,8 


3i,56 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


S 


4,0 


s 3,3 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5.7 


11 


3i,6 


32,0 


32.4 


IVi 


32,1 


3i,5 


3a,, 


3a, 3 


33,09 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


5,0 


SB 4,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5,5 


n 


3a, 


3i,o 


3a,5 


3i,o 


3o,6 


3o,6 


29,6 


3i,35 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


1,2 


SB 5,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 6,5 


13,7 


13 


20,6 


aSio 


îS,7 


'7.9 
39>4 


27,0 


a6,2 


36,9 


38,30 


i 3,8 


Cal. 0,0 


SB 3,0 


SB 


5,3 


SB 8,0 


SE i3,3 


SE 8,3 


SB 5,5 


16,7 


14 


a7.6 


î8,7 


3o,6 


3a,3 


33,8 


29»^4 


SB 9,3 


Cal. 0,0 


B 4,9 


SB 


2.5 


SE 13,0 


SB 5,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


«9>7 


15 


3î.7 


33,0 


3» .9 


îï,7 


3a, 9 
3o,? 


33,1 


33,8 


33,80 


Cal. 0,0 


SB 1,5 


Cal. 0,0 


SB 


4,2 


SB 3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NE 5,5 


i:i 


16 


3i,8 


i:;? 


3i;8 


3i,4 


307 


3,,i 


3i,i 


3i,3i 


HB 5.8 


•'«B 4,9 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 3,0 


Cal. 0,0 


XB 5,0 


NB 1,5 


17 


3o,8 


3i,4 


3.,i 


3i,o 


3i,o 


3o,8 


3i,ii 


N 5,3 


Cal. 0,0 


Car. 00 


Cal. 


0,0 


Cal 0,0 


MB 5,0 


HB 8,6 


.^B 6,3 


1:1 


18 


3o,5 


l::2 


3i;7 


3.,. 


t^ 


3o,5 


3i,o 


3o,6 


30,78 


K 5,3 


Cal. 0,0 


SB 3,1 


Cal. 


0,0 


S 3,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NK 3,0 


19 


3o,4 


3i,i 


30,9 


3i,o 


3i,6 


3i,7 
33,4 


3i ,01 


iM. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


1,5 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


4,6 


20 


3i,7 


3î,!l 


3a, 8 


33,0 


33,0 


32,7 


33,3 


33,76 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


2,9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5,3 


21 


33,4 


33.7 


33,7 
34,6 


33,7 


33,5 


33, a 


34,6 


34,4 


33,78 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


SB 1,3 


SB 


3,0 


SE 3,8 


SB 3,1 


Cal. 0,0 


B 1,8 


lôlo 


22 


34.0 


f.:l 


34.. 


34,4 
29.3 


33,3 


33,4 


33,8 


33,01 
3o,83 


Cal. 0,0 


N 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NE 4,2 


23 


3i,4 


3i,8 


3i,i 


29,3 


3o,7 
33,3 


3i,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


5,8 


if 4,0 


N 5,0 


MB 3,8 


Cal. 0,0 


24 


3,, 5 


3a, 3 


32,8 


32,7 


32,7 


33*3 


32,49 
33, o5 


NB 3,5 


^" 4,2 


Cal. 0,0 


SB 


1,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


s 4,0 


Cal. 0,0 


6,8 


25 


32,7 


33,6 


3a,8 


32,6 


3a, 


3i,, 


3i,5 


3i,i 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


SB 3,4 


SB 


3,3 


SB 3,8 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5.2 


26 


3o,7 
33,5 


3i,4 


3a, 1 


3213 


3i,6 


3a;6 


33.5 


33,5 


33,31 


B r,o 


Ul. 0,0 


Cal. 0,0 


SE 


2,4 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5,6 


27 


34,1 
3i,5 


3^,8 
33,7 


lï:l 


lïi 


34, a 


34,5 


34,0 


34, a8 


if 3,9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,3 


5,0 


28 


33,6 


3a, 3 


3a, 5 


33 3 


33.04 
3i,43 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 3,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


7»'» 


29 


33,3 


3î,4 


3a,i 


3a, 


3i,3 


3o,5 


3o,5 


Sola 


NE 4.9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


.18 


56 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


NE 3,0 


7," 


30 


29f4 


»8.9 


a8,6 


a8,o 


27,4 


27,4 


27,6 


27,3 
3o,77 


38, 08 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


5,7 


SB 3,0 


SB 3,8 


Cal. 0,0 


NE 1,5 


7»o 


Moy: 


3o,4a 


3o,6i 


30,93 


3o,85 


3o,46 


3o,3o 


3o,85 


3o,65 


>.64 


0,69 


0,84 


3 


,95 


2^96 


1,34 


1,30 


.,76 


• 
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iTÉ m 
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i. 




i 


3^ 

ù 


e»- 


9^ 




12" 
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18" 




21' 
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24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9' 


12" 


18" 


21" 


24" 


Moy. 


U 





















1 


i5,o 


16,1 


'7^9 


31, t 


«9,6 
16,0 


18,6 


I.',,. 


i3,4 


16,98 


.4,2 


33,3 


18, 35 


•50 


53 


?! 


È 


64 


70 


81 


88 


66,8 


1 


î 


13,6 


ta, 6 


17,0 


30,8 


«6,9 


.5,6 


i4,5 


10,75 


12,3 


33,0 


17,10 


86 


85 


U 


t 


i: 


85 


77»5 


2 


3 


r3,6 


l4r4 


1Q,6 


23,4 


21,4 


»9»o 


'7.2 


l5,3 


18,10 


»4 


24,5 
24,6 


ié,4.i 


87 


Si 


5o 


55 


1)0,4 


3 


4 


ifi,5 


12,0 
16.7 


'/J ^2 


33,0 


33,7 


30,6 


ié,8 


ia,7 


,6,76 

i6,58 
«5,84 


i5,o 


19,80 


53 


OD 


57 


5o 


U 


5i 


56 


53 


5i,6 


4 


5 


15,6 


Il .0 


30,0 


«9»» 


.5;, 


14,6 


«4,8 
'4.4 


i4;6 


33,6 


ih,6o 


48 


53 


6i 


61 


89 


94 


88 


69,5 


5 


6 
7 


t3,o 

•r. 


.J,9 
(5,1 


'!ji3 
16,6 


\v,i 


\tf, 


:i;s 


".9 
14, 1 


2.,4 
20,4 


i7>'5 
17,20 


ts 


87 
II 


îi 


? 


63 

II 


81 

lï 


8? 


il 


m 


6 
7 


a 


16,3 


10,8 

lie 


30,6 


30j3 


17,0 

.6,5 


lU 


i3,8 


16,^3 


".9 


33,3 


ié,55 


Ê 


77 


73 


îi 


86 


83,6 


8 


9 


i3,o 


' i5,6 


<9.7 


17,0 


16,0 


i5,o 


.3,0 


33,0 


18,00 


82 


II 


71 


87 


89 


f: 


84,0 


9 


10 


■ 4,8 


14, S 


^9.4 


31,7 


31,8 


18,0 


'4,9 


«3,9 


«7,4i 


•4.0 


33,6 


18,80 


94 


96 


71 


53 


(>2 


80 


77>o 


10 


11 


12,5, 


t5,6 


30.9 


30,6 


31,0 


18,0 


i5,5 


«4,5 


17,33 


wi 


33,^ 
25,4 


17,40 


80 


7' 


II 


67 


60 


6q 


80 


85 


73,8 


11 


12 


.3,8 


16,8 


71, q 


24,3 


31,8 


31,0 


Mi 


16,6 


10, 3i 


«9,4o 

18, 30 


86 


75 


si 


69 


«7 


80 


63 


71,4 


12 


i3 


là,» 


16,3 


iH^i 


.7.4 

f6,8 


18,3 


\i:l 


i5,5 


16,96 


i5,6 


30,8 


i! 




71 


83 


80 


8i 


t 


II 


83,0 


13 


U 


"/j 


-^4 


[3,8 


16,4 


i3,9 


«3,9 


«4,38 
18,01 


10,3 


i8;5 


14,35 


98 


90 


83 


?7 


éî 


84, « 


14 


15 


.3,6 


i3,6 


i^^.i 


20 ,q 


22,9 


30,1 


18,0 


«6,9 


13,5 


34,3 


18,35 


§3 


^ 


îî 


U 


78 

48 


70»9 


15 


16 


.8,4 


i*>,8 


r',,î 


34,5 


35,1 


23,4 


20,9 


10,5 
18,3 


31,98 


16,5 


27,6 


33, 05 


Il 


63 


'â 


48 


^0,9 


16 


IT 


.7,6 


ao,4 


^ ^\A 


^5,6 


33,0 


19,4 


30,1 


20,08 
20, 6q 
30,43 


17,2 


^U 


33, 30 


57 


55 


58 


78 


64 


64 


63,1 


17 


13 


■7,4 


18,8 


iZ^ti 


33,6 


33,5 


33,3 


18,8 


18 1 


16,6 


26:4 


31, 5o 


67 


63 


59 


60 


63 


7» 


28 


76 


66,8- 


18 


19 


;i;l 


lîle 


'l'i,l 


23,4 


24,5 


30,5 


18,5 


18,3 


17,0 
16,0 


36,0 


. 31, 5o 


77 


^ 


81 


74 


61 


l 


^ 


7^'i 


19 


20 


^3,9 


33,8 


33,1 


30,3 


18,7 


3i,o5 


36,3 


2.;,5 


77 


76 


77 


63 


63 


70,3 


20 


21 


\i:i 


19,3 


Î2,l 


33,7 
31, i 


33,3 


30,3 


16,5 


16,1 


10,58 
18,30 


16,3 


24,8 


30,55 


9' 


71 


83 


t 


78 


59 


21 


66 


25,3 
63,1 


21 


22 


16, a 


30j3 


,9,5 


18,3 


17.6 


1618 


10,3 


33,6 


19,40 


r, 


94 


t 


II 


87 


88 


22 


23 


11,6 


ï7,S 


18,5 


18,6 


30,1 


'9,7 
«8,9 


»7»7 


i5.8 


18,33 


16,3 


31,1 


18,70 
18,80 


72 


Sî 


7' 


53 


83 


75,9 


23 


24 


lis 


•h 


J3, r 


31,4 


30,5 


i5,8 


«4,2 


'7.76 


i3,o 


34,6 
33,3 


81 


75 


il 


60 


78 


88 


85 


7*'' 


24 


25 


li,0 

i4,o 


30jn 


31,6 


33,0 


18.9 


i5,5 


ii\o 


17,95 
18, 14 


«3.7 


«8,45 


76 


70 


70 


65 


r, 


85 


q5 


lut 


25 


26 


j5,5 


»fl.4 


31,1 


22,4 


30,3 


16,6 


'5,0 
«9,3 


«3,7 
i4,8 


33,6 


i8,65 




95 


it 


It 


?6 


87 


26 


27 


i5,3 


17.0 


30," 


î»4,3 


34,6 


23,9 


30,5 


20,69 


36,7 
38,3 


20,75 


89 


40 


5« 


«4,0 


27 


28 


i9iï 


30,6 


a5,8 


35,6 


33, T 
31,3 


>9)2. 


«9,2 


33,10 


18,0 


33, i5 


61 


55 


58 


60 


11 


È 


^ 


t]:t 


28 


29 


17,8 


19,8 


23/| 


3^3 


35,1 


»7»9 


.16,3 


30,74 
20,73 


16,0 


27,0 

26,9 


33,30 


87 


i 


70.5 


56 


5o 


65 


1^ 

Moy: 


30 
Moy: 


ïé.7 
i5,35 


Ï7i7 
16, 63 


35. :î 
30, 5o 


34,3 
21» 72 


33,6 
31,36 


30,4 
19,35 


i6,83 


15,95 


31,45 


59 


68 
66,6 


61 
64,0 


80 
70,7 


83 
75,4 


88 


72,6 


.8,44 


14,61 


34,08 


19,34 


78.2 


76. ■ 


77.9 
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POIIU BT niRBCnON DU NDACU. 








g 






_^ 








a 




7'» 


9^ 


12h 


14^ 


18»» 


21" 


1 


ce W. 


ce W. 


AA KK W 


KKNW. 


KK W, str. moy. SW. 




1 


2 


Sirato-c E. 


Nimbus et Cnimb. NE. 


Cnimbus, Nimbus NE. 


Nimbus et A NW. 


ce NE. 




2 


3 


Nimbus NE. 


C W, A NE. 


CNE. 


C et Nimbus NE. 


AA N, stratus N. 


AA KK. 


3 


4 


K NW. 


K NW. C hor. N. 


K N, C au NE. 
K W. 


K N. Cnimb. au N. 


K. 




4 


5 


Brouillard hor.. W. 


Brouillard bor. W. 


K AN. 


Brouillard. 


Nuages à l'W. 


5 


6 


Stratus S, Nimbus E. 






C. 


Nimbus. 


Stratus. 


6 


7 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus. 


Stratus SE, A W. 


Stratus SW. 


Stratus. 


7 


8 


Stratus SW. 


Stratus SW. 


C E. brouillard. 


KCE. 


C moy. E. 




8 


9 


Stratus SE. 


Stratus SE. 


Stratus KSE. 


Stratus. 


Stratus S. 


Stratus. 


9 


10 


Stratus SW. 


Stratus SE. 


C hor. N-W. 


K. 


K W. 




10 


11 


K, stratus SE. 


K W, strat. à l'E. 


K W.ffros G hor. NE. 
Str. SE, G hor. NE. 


KSW.Ch.W-N-NE. 


K AA W. 


AANW. 


11 


12 


K SW, C E. 

K W, C S, stratus E. 


K SW. C E. 


St.SE,gr.Ch.W.NE. 


KSW. 


Nimbas W. 


12 


13 


Nimbus S. 


Nimbus S. 


Nimbus S. 


Brouillard. 


Couvert. 


13 


14 


Brouillard. 


Nimbus E. 


C E. 


CE. 


Stratus E. 


Couvert. 


14 


15 


C E. 


ACE. 


ACE. Cnimb. h. W. 


AE,gr.CàrE-NW. 


CNE. 




15 


16 


K A NW. 


A C NW. 


C NW. 


C Cnimb. st. moy.NW. 


Nimbus NW. 


Stratus moyen. 


16 


17 


Brouillard à 1 W. 


K et brouiU. au SW. 


C Cnimbus W. 


Cnimbus Nimbus NW. 


Nimbus NW. 


Stratus moyen. 


17 


18 


C. 


B. 


C hor. W-N. 


C Cnimbus NE. 


K et strat. moy. NW. 




18 


19 


Aucun nua^e. 


Aucun nnage. 


Aucun nuage. 


C. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


C. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


C. 


Aucun nuago. 


C. 


C. 


Aucun nuage. 




21 


22 


C. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


22 


23 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


C. 




23 


24 


Stratus. 


Stratus. 


Aucun nuage. 


C. 


Stratus. 




24 


25 


C. 


C. 


C. 


Stratus et C. 


Stratus. 




25 


2ft 


C. 


C. 


C. 


C. 


Nimbus. 




26 


27 


C. 


C. 


C. 


C. 


Stratus. 




27 


28 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


C. 


C et Nimbus. 




28 


29 


Stratus. 


Nimbus. 


C. 


C. 


Stratus et Nimbus. 




29 


30 


C. 






Stratus. 


Stratus. 




30 



1 

o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy : 
Tôt: 



7»» 



4»2 



9»» 



NÉBULOSITÉ. 

12^ 



4,^ 



6 



5.7 



H»* 



3.6 



18»» 



4,8 



2ih 



INSO- 
LATION. 



b 
9.0 

5,8 
10,4 
i3,a 

13,0 
12,1 

1,6 
11,5 

3,8 
11,2 

11,6 
11,9 

kl 

10,4 

9if 

i3,6 

i3,5 

. 1,6 

",7 

12.0 

9.8 
9,? 

10,3 

11,6 

12,3 

3,6 



269,9 



0,5 
0,0 



5,6 
12.5 
46,3 

0,1 
5,6 



16 



87.1 



RBMABQUBS. 



TNB9\TNi2^0ndéesài5"eti7*' 
Oiidëoà i7'*4o. 

= 8ài8V 



B. ^ au8 2 •», • .Jiï'àai^âo. 
Tl " 

• i 



L V au 8 2 ■, • .J*»* a 21-Do. 
r loint.87»»45. T 8à8»'2o,#,= l8^ 
I = à7^Bruineà2i*>. 



Ondée à 17*» lo. • 

T NBetW,# R.à in*". 

B. 

B. 



^•Kàl2k. 



B. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt; 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 





NOMBRE 


DB FOIS QVB 


LB VENT A 


ÉTÉ 


N 


NE 


B 


SB 


s 


8W 


W 


NW 


2 

I 


5 

2 

I 




I 
1 

6. 
'7 


4 


I 






I 






12 


5 








■ 


I 

4 

9 


3 


4 

I 
I 


I 
I 








5 


22 


i3 


43 


12 


I 







MOMBBB OB FOIS 
OOB LB CIBL A ÉTÉ 



16 



5& 



28 



21 



24 



18 



21 

6 
II 
22 

23 

«7 
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NOMBRE DB JOURS DB 



Pluie 8 

Neige 

Grôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 3 

Eclairs 3 

Tonnerre 4 
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3 

•< 

e 


Z^ 




BAROM^HB 


À ZÉRO 


(700— -+-). 










VBKT. — 


- DIRBCnOlf BT TITBSSB PAR SBCOIfDB. 




Nax. 
di Jour. 


e»» 


9"» 


12^ 


15^ 


18»' 


21^ 


24^ 


Moy. 


3^ 


6^ 


9'' 


n»- 


\b^ 


18'» 


21'' 


24'' 


















m 


m 




m 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


1 


a5,3 


27,2 

25,2 


»7,4 

26,1 


24,6 


lll 


26,-5 


27,1 

25,1 


.6,3 


27,01 
25,o4 


Cal. 0,0 


NB 3,0 


SB 


4,0 


SB 5,0 


SE 1,8 


Cal 0,0 


SW 1,8 


Cal. 0,0 


8,A 
i3,6 


2 


24,3 


26,0 


r.il. 0,0 


Cal. 0,0 


8W 


5,4 


sw 12,0 


sw 11,0 


sw 7,2 

SB 3,2 


SW 3,2 


NB 4,5 


3 


a6,5 


27.4 

33,8 


28,3 


28,8 


29,2 


lt:l 


3.;2 


32,5 


ItM 


N 4,0 


NB 3,5 


Cal. 


0,0 


sw 3,2 


SB 7,0 


Cal. OiO 


Cal. 0,0 


10,0 


4 


32,7 

35 3 


35.4 


36,0 


36,6 


36,0 


35,7 


Câl. 0,0 


B 3,0 


SB 


7»« 


SB 0,0 

NB 4,8 


SB 4,0 


SB 3,0 


Cal. 0,0 


:< 1,8 


10,8 


5 


35,2 


35,3 


35,4 


34,8 


34,5 


34,8 


34.98 

32,49 


N 3,2 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


NB 5,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 2,8 


q.3 


6 


33,6 


33,q 


33,7 


33,2 


32,2 


3i,i 


3i,i 


3i.i 


w 1,8 


Cal. 0,0 


sw 


2,1 


SW 3,6 


sw 3,0 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


Cil. 0,0 


6,0 


7 


29,5 


3o,9 


3o,6 


3o,4 


3o,o 


29,6 


29»9 


3o,o 


30,2Q 


CiL 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 5,2 


SB 6,0 


SE 2,7 


NB 5,0 


« 7.8 


8,0 


8 


3i,5 


3o,o 


3o,6 


3o,5 


3o,i 


3o,o 


ni 


29t90 
33,56 


SB 5,8 


Cal. 0,0 


8W 


3,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8,1 


9 


3o 3 


32,0 

36;? 


337 


34,3 


34,5 


35,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 3,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


7.5 
5,6 


10 


35,6 


35,7 


36,0 


35,8 


35,7 


35,6 


35,1 


35,73 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 5,2 


s 3,3 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


ti 


34.4 


3J,o 
33,4 


33,8 


33,4 


32,7 
33,5 


32,5 


33,, 


33,. 


33,38 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


se 


3.2 


SB 4,3 


SB 3,8 


Cal. 0,0 


SB 5,2 


B 4,0 


6,6 


12 


33, q 


33,8 


33,7 
33,6 


33,5 


■<4,i 


33,0 


33,60 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


Cal. 


0,0 


SB 3.3 


s 3.3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 5,2 


6,5 


13 


'33,7 
3a,( 


33,7 


33,9 


32,9 


3i,9 


3..4 


33,3 


32.05 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


1,8 


SB 3,5 


SB 1,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 8,0 


9.6 


14 


3a,7 


32,7 


32,3 


31,9 


3l,2 


3o,Q 
3o,ï 


3o,(, 


E 1,2 


B 4,0 


Cal. 


0,0 


SB 3,y 

SB 4,4 


SB ^,5 

SB 3,0 


Cal. 0,0 


B 3,0 


Cal. 0,0 


II 


15 


3o,4 


3o,2 


3o,i 


3o,o 


29,9 


3o,3 


3.,', 


3o,33 


E 3,0 


Cal. 0,0 


SB 


3,a 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0.0 


16 


in 


32,5 


33,0 


;i3,i 


32,6 


32,1 


32,3 


31,3 


3i,59 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


4,0 


«B ^,3 
SB 4,0 


SB 2.1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 4,5 


6,0 


17 


3i.8 


3. ,7 


3i,4 


3o,7 


3o,2 


3o,o 


î^lé 


00,91 


B lis 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SW 3,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


të 


18 


it:k 


28,6 


28,7 


28,5 


28,2 


28,0 


28.5 


28,55 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


S 1,2 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


19 


29.2 


3o,i 


30,2 


3o,8 


29.9 


3o,6 


3o,Q 


29,9^ 


Cil. 0,0 


Cal 0,0 


CaI. 


0,0 


SB 5,0 


SB 6,0 


Cil. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,1 


20 


3o,6 


3o,9 


3i,3 


3i,3 


3o,2 


30,4 


3o,, 


30,70 


Cil. 0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


8 3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 7,3 


Cal. 0.0 


7.5 


21 


39.6 


a9>3 


29»^ 


2918 


29,0 


28,7 


28,0 
28,6 


26,7 


29,1» 


CiL 0,0 


Cal. o«0 


, 


5,4 


Cal. 0,0 


. 3.2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


. 2,i 


6.0 


22 


•^7»9 


27»9 


27.9 


28,1 


28,1 


28,2 


29,0 


2i^,2I 


Cal. 0,0 


r.al. 0,0 


Cil. 


0,0 


. 5,0 


. 4,0 


. 4,0 


Cal. 0,0 


. 4,2 


î:l. 


23 


29»2 


lt\l 


3o,o 


3o,2 


29,6 


29,7 


3o,2 


3o,4 


29,88 


:b 


Cal. 0,0 


Cai. 


0,0 


. 3,6 


Câl. 0,0 


Cal. 0,0 


. 3,0 


Cil. 0,0 


24 


3o,a 


29,8 


2q,8 


3o,3 


3o,i 


29,9 


3o,o 


3o,o8 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


. 4.Ï 


. 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,1 


25 


^9À 


39,3 


28,7 


28,1 


27,3 


27,0 
2Ô,3 


28,0 


27.8 


28, i5 


Cal 0,0 


. 3,3 




11 


. 13,2 


. 4,0 


. 5,2 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


i4,6 


26 


27»» 


27>4 


28,2 


27i9 


29,2 


33,1 


28,20 


Cal. 0,0 


. 2,1 


, 


w 3,0 


I ,2 


Cal. 0,0 


B 6,2 


B 5,0 


7,2 
4,2 


27 


39.6 
33.3 


3o,2 


3l,2 


3i,4 


32,1 


32,1 


33,0 


3i,5g 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


w 3,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


28 


33,9 


34,7 


34>8 


34,8 


34,2 


34.-. 


34,. 


34,25 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal 


0,0 


sw ^,0 


sw 4>5 


Cal. 0,0 Vïil. 0,0 


Cal. 0,0 


5,2 


29 


33,6 


33,8 


33.9 


33,9 


33.0 


32,2 


3i,2 


20,3 


33,0^ 
28,26 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SB A, 2 


SB 4,2 


SW 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


4 8 


30 


3i,o 


3o,4 


3o,o 


29,2 


28,1 


26,5 


25,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 


4,0 


sw A, 6 


sw 3,3 


sw 9,0 


sw 5,7 
B 3,5 


Cal. 0,0 


9.6 


31 


24.7 


25,0 


23.9 


26,1 


26,6 


26,7 


27.6 


28,3 


26,36 


Cal. 0,0 


Cil. 0,0 


cal. 


0,0 


sw 4*0 


sw 4,0 


Cal. 0,0 


E 3,0 


7.2 


Moy ; 


3o,63 


3o,8o 


3i,09 


3i,o6 


3o,8i 


3o,49 


3o,82 


30.87 


3o,82 


«',94 


0,61 


I 


»79 


4,43 


3,39 


1,20 


t,42 


«.73 


• 



i 










TP.MPiÎRATt'RB. 














HUMIDITE RI 


itATIVI 

18" 


21" 






i 




3^ 



6^ 



9^ 



12^ 



15" 



18" 

u 


21" 



24" 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15" 


24" 


Moy. 


u 











u 






1 


, 




22,0 


23,1 


22,5 


19,8 


'2'i 

ié,8 


i6.6 


, 


>5,Q 

,'J 

«3,9 


24.4 


20, l5 


88 


85 


î 


66 


62 


II 


88 


90 


79.0 


1 


2 


l5.2 


'4.7 
10,3 


20,0 


22,0 
22,4 


24,1 


21,5 


i5,9 


Zî 


25.0 


«9.75 

fS.QO 

.6,Î5 


II 


tï 


36 


3? 


35 


35 


5i,o 


2 


3 


>3,9 


«9.4 


21,0 


20,0 


16,6 


,4,0 


23,0 
20,8 


37 


Î7 


il 


t 


43,9 


3 


4 


'h} 


4»S 
16,8 


'9.2 


«9,2 


»S>^ 


«7,8 


14,6 
«0,9 
'7»4 

«7,3 

14,1 
16,5 


i3,4 


16,26 


12,1 


80 


74 


?*• 


7^ 


7^ 


!? 


76,1 
62,9 


4 


5 


i3,6 


22,4 


23.6 


23.5 


'9.9 




•9,25 


i3,3 


24,8 


19, OD 


II 

88 


73 


S4 


^7 


^7 


5» 


60 


5 



7 
8 
9 


17,3 

i5,7 
14,0 
14,6 


»9.» 

■m 

i5,i 


2«.Q 

21,5 

20,7 
«9.6 


24,3 
22,0 
20,4 
22,8 


23,0 

21,3 
18,4 
22,7 

20,3 


20,1 

20,0 


20,06 

10,00 

16,93 
18, 3o 


16,6 
i5,o 

'4.4 
i3,o 


26,1 

24,1 

22,3 
25,1 


2Ï,35 
10,55 
18,35 
10, o5 
«8,95 


85 


5o 
76 






îl 


79 

^9 
îl 


86 

U 

65 


60,0 
2''9 
62,6 


6 
7 
8 
9 


10 


IJ,0 


20,3 


20,4 


'7.' 


1515 


17,28 


«3,8 


24, « 


85 


65 


7' 


68 


83 


88 


76,5 


10 


11 


•4,4 


«6,4 


20,4 


lii 


2«.3 


i9>9 


16,0 


i5,3 


«8.14 


'4>' 


23,1 


18,60 


i^ 


84 


75 


¥ 


II 


i" 


86 


88 


78,8 


11 


12 


»4,8 


i5,8 


20,6 


'9,2 


'9.' 


'7.' 


16,8 


18,35 


.4.3 


25,0 


19,6.1 


86 


S 


62 


& 


79 


7? 


76,0 


12 


13 


17,5 

'4,8 


17,5 


Vz:î 


23,3 


21,9 


19,9 
20,8 


17,0 
16,8 


16,6 


«9.38 


16,6 


24,3 

26,0 


20,45 


62 


G} 


00 


43 


7' 


2* 
62 


U'} 


13 


14 


16,0 


22,7 


17,2 


'9.79 


'4,0 


20,00 


86 


70 


4» 


u 


64 


64 


1^ 


14 


15 


«6/, 


18.^ 


21,8 


20,8 


18,, 


«2.3 


20, o5 


ï6,o 


25,0 


20, 5o 


'4 


é3 


II 


5o 


II 


?, 


86 


65.8 


15 


16 


.7,6 


'8.7 


22,0 
22,5 


24,1 


li:l 


20,2 


«8,9 


2I,0d 


16,6 


26,2 


21,40 


& 


4I 


57 


65 


61,5 


16 


17 


tH,i 


18,8 


26,4 


25,6 


«9,6 

«8,4 
«8.4 


'7/1 


21,35 


16,7 
•7,2 


28,4 


23, o5 


6a 


65 


48 


65 


57 


65 


i9.5 


17 


18 
19 


'7»4 


'7.4 


21,0 
20,3 


25,0 
23,1 


2A,6 
23,7 
22, é 


18,9 

21,1 


«8,2 


20, i5 
'9.?<) 


26,0 


21,35 
20,95 


95 


3 


f, 


58 

l\ 


93 

81 


§9 


93 
90 


m 


18 
19 


20 


18,5 


»8,9 


22,1 


24,9 


21,2 


«8,6 


'7.7 


20,56 


17,8 


21,90 


9' 


90 


. 81 


«9 


77 


87 


90 


81,0 


20 


21 


18,0 


'ai 

18,0 


22,4 


23,6 


23,0 


20,9 


•9,5 


18,1 


20,61 


17,6 


25,4 


21, 5o 


9' 


9' 


78 


lï 

52 


72 


U 
11 


88 


93 


83,. 


21 


22 
23 


16,1 


23,1 
21,0 
22,8 


'H 
24,6 


22,2 
25,2 


«8,0 
21,5 


re 


16,6 
18,0 


20,28 
20, 5i 


,7,0 
16,0 


m 


22,00 
21,20 


97 

72 


93 
66 


,6 


?3 


'â 


t 


74.9 


22 
23 


24 


IÔ,2 


17, a 


\n 


22,8 


«9.2 


18,5 


21, i3 


17,0 
lé, 6 


2%0 
25,0 

25,8 


22,00 


r 


ts 


68 


60 


70 


68 


24 


25 


17,3 


19.0 


'9.9 


22,1 


20,^ 


19,0 

«ë,5 


'9.9' 


21,25 


§ 


61 


57 


66 


éi 


M 


70,4 

lê 


25 


26 


17.5 


'7.8 


22,0 


22,5 


22,5 


24,1 


.8,1 


20,23 


17,0 


21,^0 
23, 40 


85 


64 


61 


II 


'â 


26 


27 


17,8 


'9.' 


23,4 


26,1 


27,6 


22,1 


21,0 


22,69 
23,54 


«7,6 


29,2 


83 


î 


II 


58 


57 

61 


56 


27 


28 


20,4 


21.3 


tl 


28,5 


27,3 


21,4 


20,6 


\îi 


29,8 

28,4 


24,60 


56 


49 


5. 


56 


1 


55,5 


28 


29 


r^ 


21,4 


:î:ï 


24,6 


21,0 


'H 

20,3 

18, 38 


18,8 


21,65 


23,60 


65 


Si 


V> 




îl 


78,8 


29 


30 


18,8 


20,1 


23,6 


2J,5 

23,9 
20,88 


22,6 


22, 3q 

23;. 4 


18,3 


28,4 


23, 3o 


77.9 


74,9 


îl 

68,8 


it 

58.4 


|6 


r4 


30 


31 
Moy: 


22,2 
16,84 


2, ,3 
'7,69 


25,3 
21,72 


26,6 

23,64 


25,8 
23,17 


»9«7 
17.39 


•9,0 


28.0 


23, 5o 


67 
60,5 


65,1 


64 
72,6 


31 
Moy: 


'9.96 


16, o5 


25.70 


20,88 


75.0 


69.» 
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rORHB ET DIRBCTION DES NUAGES. 








g 

2 














1 


7«» 


9"» 


|2b 


14'' 


IS"» 


21^ 


1 


C. 


C. 


C. 








1 





Aacan nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


Aucun nuage. 




2 


3 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


Aucun nuage. 




3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Stratus, G. 


Aucun nuage. 




4 


5 




Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 




5 


6 


Aucun, nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


C, stratus. 







7 


C. 






C et stratus. 


C. 




7 


8 


Aucun jiuage. 


C. 


Nimbus. 


Nimbus. 






8 


9 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun unage. 




9 


10 


C. 


C. 


Aucun nuage. 


C. 


Nimbus. 




10 


11 
13 


Nimbus. 


Nimbus. 


C. 


C. 


Aucun nuage. 




11 
12 
13 


Stratus. 


Ancun nuage. 


C. 


Nimbus et stratus. 


Nimbus. 




14 


Aucun nuage. 


KKNW. 


K KK NW. 


K KK NW. 


Stratus moy. W. 


B au S. 


14 


15 


K. Stratus au S-SW. 


K NW. stratus E. 
AAAWNW,8trat.E. 


K. Stratus E. 


K. Str. E, gros C h. N. 


KK E, Cnimb. au NE. 


Nuages moyens. 


15 


16 


Stratus E. 


Stratus. 


C. 


Nimbus. 


C. 


IG 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Stratus. 


Aucun nuage. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. * 


Stratus. 


B. 




18 


19 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Stratus. 


Nimbus. 




19 


20 


Nimbus. 


Nimbus. 




Stratus. 


Nimbus. 


Stratus. 


20 


21 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


21 


09 


C. 








Nimbus. 


Aucun nuage. 


22 


23 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


C. 


Stratus. 


Aucun nuage. 


23 


24 


C. 


C. . 


C. 


C et stratus. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


24 


25 


Nimbus. 


C. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


25 


26 


Aucun nuage. 


C. 


C. 


C. 


C et Nimbus. 


Aucun nuage. 


26 


27 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


C. 


C. 


Aucun nuage. 


27 


28 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


28 


29 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


29 


30 


Couvert. 


Nimbus. 


C et Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus et stratus. 


Aucun nuage. 


30 


31 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


31 



3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
o.> 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



NÉBULOSITÉ. 



7»» 9^» 12^ 14^ 18" 21»' 



Moy : 3,3 
Tôt : 



3,3 



2,8 



3,1 3,3 



INSO- 
LATION. 



h 

9,6 
i3,o 

13,5 
.2,3 

11,7 

Il ,3 

3,5 

13,5 
13,0 

10,5 
5,0 
8,5 

13,5 

10,5 
6,0 

8.7 

10, t) 
3,0 
0,8 

',4 
6,6 
11,8 
8,8 
1 ,1 

H 

13,6 

i3, 

3,3 

i3,i 



280,3 



3,0 



REHABQUB8. 



B. 

# la nuit. 



B. 

# le matin. 



Ondée à 9''. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 



NOMBRE DE FOIS QUE LE VE.NT A ÉTÉ 



NB 


B 

3 


SB 

I 


S 


8W 


W 


NW 


j 




3 


3 

1 


5 




4 






1 




•4 . 


2 


6 


I 




1 




II 


3 


6 


f 








3 




3 






I 


3 


3 




3 






I 

6 


6 
i5 


1 
37 


4 


23 


I 




4 





NOMBRE OB FUIS 
QUE LE CIEL A ÉTÉ 



54 



a* • 



42 



29 



H? 



«7 



22 

35 

18 

2 

5 

23 
21 

>9 



i35 



.NOMBRE DE JOURS DE 



Pluie 3 

Neige 

Grôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 

Eclairs 

Tonnerre 



184 



AOUT 1907. 



i 


BAROMftTBB À ZÉBO (700""-+-). 


- 


YBirr. — DIRECT101 


1 ET 

1 


YITBSSB fXm SBCpNOI 


t. 






3'' 


6^ 


9' 


12^ 


15" 


18" 


21" 


24" 


Moy. 


3" 

• 


6" 


9" 


12" 


15" 


18' 


21" 


24" 


Max. 

di Joir. 




















m 


m 


m 




D 




m 




01 




m 


n 


m 


1 


a8,4 


29f4 


î<),8 


3o,i 


3o,2 


3o,6 


3i,4 


3i,5 


3o,i8 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


SB 2,8 


SB 


9iO 


SB 


5.6 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


î;f 


2 


3i,4 


3l,Q 

33,3 


3j,5 


33,4 


33.0 


32,2 
32,é 


33,3 


33.3 


3a,6o 
33, aS 


Ctl. 


0,0 


Cal. 0,0 


« 4,5 


Cal. 


0,0 


B 


r,o 


w 


2.8 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


3 


33.1 


33,6 


33.5 


33.1 


38,4 


33.2 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


SW 


3,5 


SW 


4,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


B 4,2 


5o 


4 


3a,8 


33,a 


33,3 


33,2 


32,8 


3a ,9 


33,0 


33.1 


33,04 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


3o 


SW 


3,8 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


5» 


5 


3a,6 


3a5 


33,3 


33,3 


32,8 


32,5 


33,0 


33,1 


3a,89 


Cal. 


0,0 


Cal. 0.0 


Cal. 0,0 


SW 


3,5 


SW 


3,3 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


5.0 


6 


3a, 9 


33,3 


33,4 


33,7 


32,8 


32,5 


33,1 


33.0 


ll::i 


Cal. 


0.0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


SW 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


RW .1.2. 


.a 


7 


3i,9 


32,3 


3j,2 


33,i 


32,0 

34,6 


33,8 


34,1 


34.5 


SB 


1,2 


Cal. 0,0 


ttr 3,0 


SW 


1:: 


SB 


7,0 
4,0 


w 


4,0 


CaL 


0,0 


Cal. 0,0 


8 


34 
33,9 


34,8 


35,i 


35,2 


34,0 


34,5 


34.6 


34,63 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 


SW 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


i:l 


9 


33, « 


33. Q 


33,4 
3o,4 


32,4 


3..9 


32,0 


3i,8 


3a,89 


ç«i. 


0,0 


Cal. 0,0 


w i,a 


W 


3,6 


B . 


3,6 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal." 0,0 


10 


3i,i 


3o,9 


3o,7 


3o,o 


«91? 


3o,o 


30,4 


3o,4o 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


sw 4.8 


Cal. 


0,0 


SW 


a,o 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


13, a 


11 


3o,i 


3i.2 


3î,3 


32,5 


32.6 


32,7 


33,4 


33,6 


3a, 3o 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


5,0 


SW 


a 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


5,» 


12 


33,6 


l^j 


IH 


35.1 


35,1 


M 


35,3 


35, a 


lïf. 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


•W 4,0 


s 


5.0 


SW 


Cal. 


0,0 


w 


5,0 


Cal. 0,0 


6,0 


13 


^^;? 


35.8 


35,4 


35,4 


35,4 


E 


It2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


2t7 


SW 


1,2 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


B 1,2 


5,6 


14 


35,3 


35,6 


35,1 


34,2 


32,0 

2?:! 


3a,5 


34,26 


B 


5,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 


4>2 


SB 


3,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


E 3,5 


6,6 


15 


ll:l 


3i,5 


3i,3 


3o,5 


lll 


î8,3 


a6,5 


ao,6i 
20,54 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


3,3 


SW 


5,5 


Cal. 


0,0 


S 


1,0 


SW 3,3 


6,5 


16 


24^8 


26,2 


26,2 


î»;? 


a8,8 


W 


5,0 


B 3,3 


RB 6,0 


SB 


?;: 


SB 


i:3 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0.0 


B 1,2 


i.,5 


17 


ll\ 


3o,o 


3o,8 


3o,9 


30.7 


3o.9 

1;! 


3a,4 


3a. 8 


3o,q8 
34, 3o 
33.64 


Cal. 


0,0 


w 3,0 


SW 


S 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


E 1,5 


5,4 


18 


33,7 


34,6 


34.7 


34,4 


34,9 


34,6 


E 


4,0 


B 3,5 


Cal. 0,0 


SW 


3,7 


SW 


3,3 


Cal. 


0,0 


B 


4,6 


Cal. 0,0 


5,5 


19 


34,3 


3^4, i 


34.2 


34,0 


33,4 


33,0 


3a, 9 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


3,0 


SW 


3.0 


SW 


2,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


6,0 


20 


3t. 8 


3',7 


3i,6 


32,0 


3o,i 


Î9i0 


29,3 


29,0 


3o,56 


Cal 


0,0 


Cal. 0,0 


SB 1,0 


SW 


3,0 


SW 


1,3 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


4,0 


21 


q8,5 


a8,8 


a9»8 


3o,3 


3i»9 


3a, 6 


34,3 


3i.8 
35,8 


3i,38 


E 


4,5 


R 3,0 


Cal. 0,0 


SW 


6,0 


E 


6.0 


Cal. 


0,0 


E 


3,0 


t 4.8 


'0,4 


22 


34.8 
34,4 


35,2 


35,6 


35,7 


35,2 


Î4.7 


34.7 


35,00 
33, i4 


B 


»ta 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


4.8 


SW 


4,0 


Cal. 


0,0 


B 


2,8 


E 1,2 


5.0 


23 


34.4 


34,4 


ll:i 


32,4 


3i,7 


3a, 


3a, I 


B 


^,5 


Cal. 0,0 


SB 3,0 


SB 


5,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


B 3,0 


6,5 


24 


3a, 


32,1 


32.8 


32,1 


3»,î 


33,0 


33,3 


32. 5i 


E 


4.0 


B 5,0 


E i,a 


SE 


5.0 


SB 


3,0 


SE 


2,0 


Cal. 


0,0 


K 5,0 


5,é 


25 


33,1 


33,8 


35,9 


li:i 


34»4 
35,0 


34,3 


35,0 


35,1 


34,38 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


C»l. 0,0 


SE 


6,0 


SB 


4,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


r.ai. 0,0 


6,5 


26 


34,8 
35,1 


35 . 


34,9 


35, a 


35. a 


35, ai 


Cal. 


0,0 


liai. OyO 


Cal. 0,0 


SW 


3,5 


SW 


3,5 


Cal 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cul. 0,0 


4.0 
5.0 


27 


35. A 
35,5 


35,9 


35.8 


35,3 


3l,i 


35,4 


35,4 


35,44 


, 


l»2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SK 


3,0 


SW 


1,5 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


28 


33,3 


36,1 


36,0 


35,2 


tiiï 


35.1 


348 


35,35 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


1 »2 


SW 


3.0 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


3.6 


29 


34,3 


34.3 
33,4 


35.2 


35,0 


34,3 


3H 


33,8 


34,39 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SW 


«,2 


SW 


3,6 


Cal. 


0,0 


w 


3,0 


Cal. 0,0 


6,0 


30 


33,1 


33,7 


33.1 


32,8 


i;;î 


33,3 


33, ap 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


. 3,0 


SB 


8,0 


SE 


8,0 


Cal. 


0.0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


II 


31 
Moy: 


33,0 


33,0 
32,85 


33;; 
33, 3i 


32,6 


3i,9 


3,:a 


3a,i 
33.05 


32,34 


Cal. 


0,0 


. 5,5 


Cal. 0,0 


SB 


3,8 


SB 


4,:' 


Cal. 


0,0 


Cal. 


0,0 


Cal. 0,0 


32.57 


33,27 


32.80 


32,60 


33,01 


32,93 


1 ,01 


0,96 


1,21 


3,92 


3,80 


0,35 


0,63 


I.OO 


• 



i 








TEMPÉRATURE. 














BLHlDITt RELATIVE. 








3" 



6" 



9" 



12" 




15" 



18" 



21" 



n*" 



Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


3" 


6" 


9" 


12" 


15' 


18' 


21" 


24' 


Moy. 


V 


et 










1 


18,8 


ti 


25,3 


2i ,2 


tï 


21,1 


18.1 


^^'î 


21, .5 


r8,o 


«7,0 

25,0 


22, 5o 


i 


81 


II 


72 


55 


II 


81 


83 


73,9 


1 


2 


l6,Q 

17.3 


23,5 


24,2 


21,5 


18,2 


20,53 


j6,3 


20,65 


II 


i'. 


^ 


II 


80 


73,9 
69,9 


2 


3 


î9.« 


23,0 

26,4 


26,4 


25.5 


a4,8 


2,;6 


j 1 , 4 

hj , 3 


23, 4^ 

23,49 

.3,qï 


17.0 


«7»7 


22,35 


Ê 


58 


66 


3 


4 


20,7 
"9,4 


20,0 
22.6 


«7,9 


26,6 


20,3 


«Q.B 


«9»; 


24,45 


r. 


11 


47 


68 


S^ 


88 


83 


^:§ 


4 


5 


24,2 


20,7 

28,1 


^2»9 


a3,8 


22,2 


70,3 


[9,0 


3o,4 


24,20 
24,60 


69 




53 


85 


90 


% 


5 


6 


20,2 


21,3 


2?,1 


26,3 


»3,4 


20,5 


a3,i8 


ï9p4 


29,8 


V 


9« 


77 


^é 


62 


7« 


73,3 


6 


7 


21,3 


21,5 


22,6 


27,» 


24,0 


a3,9 


22,5 


îi,6 


23,06 


20,0 


3o,4 


25,20 


h 


U 




80 


& 


u 


73,0 


7 


8 


20,1 


21.8 


25,7 


«7,9 


28,5 


4,1 

26,0 


22,2 


3 1,6 


23,06 

2S,ll 


tQi^ 


3o,8 


25,20 


68 


57 


84 


77.6 
67,0 

7Î,4 


8 


9 


19,8 


23,6 


25,0 


«9,9 


3o.8 


24,0 


31, â 


20, 1 


3«,9 


26,00 


',1 


II 


54 


îl 


52 


1? 


65 


9 


10 


21,1 


22,3 


23,3 


2G,2 


28,5 


23,5 


20,4 


1^59 


23, o3 


10,7 


«9,7 


25,20 


80 


62 


76 


90 


10 


11 


«8,4 


20,0 


26,1 


26,8 


27,5 
28,6 


«4,8 


21,2 


:?:? 


33, JO 


fB,/| 


«9,4 


'âXo 


90 


83 


66 


60 


53 


63 


87 


86 


lli 


11 


12 


19,3 


19.» 


24.4 


2«,6 


25,1 


22,4 


i3,36 


ig,n 


«9,8 


& 


si 


68 


63 


5i 


65 


62 


63 


12 


13 


20,8 


20,9 


24,9 


28,, 


19.2 


26,1 


23,4 


î'/,a 


23,24 


20,4 
1 «^4 


3o.o 


25,20 


n 


60 


60 


58 


62 


61 


63,8 


13 


14 


2.,6 


23,1 


26.9 
28,5 


3o,o 


«9»9 


26,6 


72,b 


25, 5o 


32,1 


26,75 


62 


35 


34 


43 


45 


48 
43 


ÎU 


14 


15 


22,5 


22,4 

20,3 


ti 


«7»9 


22,7 

23, i 


20,8 


21t,S 


24,63 


21.2 


3i,3 


26,25 


48 


5o 


47 


45 


4' 


78 


82 


15 


16 


20,5 


26,2 


2j,2 


21,8 


If), fi 


22,7* 


19»2 


3o,o 


24.60 


5i 


34 


iO 


33 


36 


28 


28 


II 


rA 
44,3 


16 


17 
18 


17.4 
18,0 


«9,4 


23,6 
25.7 
23,5 


25,6 
a8,5 


23,7 
27,1 


21,6 
22,0 


'7,7 
«9,3 


Hh 3 


2r,ûA 
ÎÎ.35 


I7t0 
16,0 
n.S 

lé, 4 


^7 '5 
28,6 


22, 3o 
22,75 


ï\ 


II 


t 


33 

32 


32 


u 


II 


17 
18 


19 


IT,5 

16,7 


«6,7 


24,8 


20,4 
22,3 


•7'9 


vd 


20, 85 


27,1 


22, 30 


56 


75 


5i 


^7 


n 


90 


92 


2 '^ 


19 


20 


,6,6 


23.5 


25,9 


24.3 


«9>> 


10 , 8i 


27.0 


21,70 


93 


93 


75 


66 


7« 


90 


90 


8a,8 


20 


21 


17.» 


16.3 


21,5 


a5,a 


i3,5 


20,4 


18,0 


17.6 


ïB,7o 


16.3 


26,6 


2«,45 


i 


g? 


73 


58 


?? 


5? 


62 


63 


7«,4 
52,4 


21 


22 


«7,7 


.7,4 

i5,9 


23,3 


25,2 


23,. 
22,5 


20,8 


\î% 


20.08 


'H 

ii,,6 


252 


19,30 


44 


il 


Î2 


54 


61 


22 


23 


i5,3 


22,0 


22,9 


18,8 


14.8 


'9.46 


25;2 


«9,90 


77 


67 


58 


83 


86 


7«»'> 


23 


24 
25 


i5,6 


i5,o 

16,1 


22,8 
23,1 


23,2 
23,0 


21,9 
22,2 


i9,« 

19,8 


«7r' 


16,6 


24,2 

«4,« 


i9,«o 
19,80 


83 
84 


i 


69 


s 


57 


2 


î 


85 
84 


22,5 
80,0 


24 
25 


26 


«6.9 


18,0 


23,0 


26,1 


«4.7 


20,4 

21, § 
20,5 


.7,5 


20,63 


i5,G 


2é,5 


21, o5 




t 

88 


67 


67 


2*^ 


80 


8i 


79,8 


26 


27 
28 


18,. 
18,0 


«7,2 
lé, 3 


21,2 
21,8 


24,2 
25,5 


24,2 
24.6 


18,1 
18,8 


ifS,3 


20, rg 

3û,3& 


j6,i 
16,3 


26,0 
27,5 
20,1 


2i,o5 
21,00 


90 

II 


II 


83 
81 


r. 


1? 


é.,4 


57 
28 


29 


17,9 

id,i 


21,1 


22,0 
«4,0 


25,3 


20,2 


20,1 


iq.3 


30. 60 


«6tQ 


21, 5o 


89 


i,' 


77 


55 


85 


73 


i 


29 


30 


.8.4 


24,7 


aa,i 


.9,5 


18,1 


18, a 


20,4fi 


17,6 

t&jO 


26,0 


21,80 


2, 

74,7 


66 


V, 


lï 


84 


75,» 


78.4 


30 


31 
Moy: 


17,3 
18,53 


'9,^4 


23,7 

24,10 


25,8 

26,25 


a5,o 
«4,93 


20,2 
22,35 


19.» 
«9,89 


ïH,8 
«9»«7 


aÛH% 
21,82 


26,0 


21,00 


82 

74,3 


64 
66,6 


77 
68.6 


7», 9 


31 
Moy: 


■-,73 


28,00 


22,87 


58.3 


57,6 


73,. 


68,6 
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a 






PORMI tT DIRBCTIOlf DES NUAOBS. * 






1 


S 


7^ 


9^ 


12^ 


U^ 


18"» 


21^ 


1 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


1 


2 


C. 


C. 


c. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


2 


3 


C. 


C. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


4 


5 


Nimbus. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage.. 


Aucun nuage. 


5 


6 


C. 


C. 


C. 


Stratus. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


6 


7 


Stratus, Nimbus. 


Stratus. 


C. 


Stratus. 


Nimbus. 




7 


8 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


8 


9 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


9 


10 


Nimbus. 


Couvert. 


Couvert. 


Couvert. 


Nimbus. 


Aucun nuage. 


10 


11 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


11 


12 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C. 


C. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


12 


13 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


13 


14 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


14 


15 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 






15 


16 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


AANW. 


AG W. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


18 


19 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Stratus S. 


Stratus au S. 


19 


20 


Nimbus W. 


C A W. 


Stratus S. 


Stratus S. 


Stratus au S. 


Stratus au S- 


20 


. 2! 


C et Nimbus W. 


C NW. 


CN. 


Nimbus NE. 


Aucun nuage. 


Aucun nuagu. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuaffe. 
Stratus h. S. 


Aucun nuage. 
KK AA W. 


C W. 


K au SW. 




22 


23 


Aucun nuage. 


AA et C W. 


K et AA W. 


AA et K W. 


23 


24 


CE. 


Fracto-stratus E. 


C. 


C. 


CCNW. 


Aucun nuage. 


24 


25 


Stratus E. 


K 


K. 


Quelques K. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


25 


26 


Stratus E. 


Stratus E. 


C hor. W N. 


C hor. N-NE. 


Aucun nuago. 


Aucun nuage. 


26 


27 


Stratus E. 


Stratus Ë. 


C 


C. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


27 


28 


Stratus. 


C E. 


AA WSW. 


AA W. 


AA et slrat. moy. W. 


AA et K. 


28 


29 


ce W. 


Nuages moyens W. 


Nuages moyens W. 


AA et Nimbus W. 


Nuag. moy. Nimb. W. 
Nimbus NE. 


Stratus et Nimbus W. 


29 


30 


Fracto-c.,fracto-st.W. 


Nuages moyens W. 


Str. E, Nimbus NW. 


Nimbus NW, strat. E. 


CNE. 


30 


31 


A W. 


Cnimbus au NE. 


AA W, Cnimbus. NE. 


Nimbus NW. 


C. 


31- 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 



Moy 
Tôt : 



1 


NÉBULOSITÉ. 






INSO- 




9»» 


12" 


U»» 


18»» 


2ih 


LATION. '»-" 














h mi 


a 

















l3,3 




5 


5 











11,0 




,5 














12,3 



















\v,i ■ 




5 











o 




7 


I 


3 


3 





It 




4 


3 


5 


7 





















13,3 



















13,5 




10 


10 


10 


I 


•0 


>»7 













o 





13,5 







) 


I 








13,3 , 



















11,3 


















13,5 













3 


5 


.1,5 













9 


7 


11,5 



















13,^ 
13,4 






























4 


3 


13,0 




1 


4 


5 


I 


1 


10,8 


>o 


6 


8 


9 








7.5 5 


|0 








I 


1 


. 


9.6 






1 


3 
3 


l 


1 


3 





1 


1 


I 








11,3 




I 














11,3 




3 


1 


I 








11,0 




I 


3 


3 


l 


3 


10,5 




10 


m 


7 


6 


3:5 




3 


5 


9 


l 

')8 


5 


4,5 


.0 


b 


I 
1,8 


3 
2»> 


3 


9.' > 


,3 


2,0 
















3îi,3 6 


,2 



RIUARQUES. 



Ondée à 6*>. 

• Kdei3»55ài4»4o. 



Gà 11^ ^ aulfWà3i''. 

T auNàT3>>30, ondéeà i6^ 

^auflBà3l^ 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt 



NOMBRE DB FOIS QUE LE VENT A ÉTÉ 



NE 


B 


^B 


8 


8W 


W 


NW 






X 






I 






\ 


3 




3 


3 


I 




1 
3 


10 

8 


1 
1 


i5 
i8 


I 






3 


1 


1 


I 


3 
3 






9 
3o 


33 


3 


I 
38 




I 


8 


3 



31 
35 

1 

Û 



•4« 



NOMBRE DE FOIS 
QUE LE CIEL A ÉTÉ 



"1 

•■S 



44 



•■8 



i4 



NOMBRE DE JOURS DB 



Pluie 4 

Neige 

Orôîe 

Grésil 

Gelée ^ 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard 

Eclairs 3 

Tonnerre 3 
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a5 



186 



SEPTEMBRE 1907. 



i 


Z^ 


BAROMftTRB 


A XÉRO 


(700- 


'--+-). 






YBHT. — 


DIRECTIOP 


( ET VITBS 

15^ 


IB PAR SECONDE. 




6^ 


9' 


12^ 


lô"» 


18^ 


21^ 


24^ 


Moy. 


3»» 


6»' 


9>» 


12'' 


18^ 


21" 


24»» 


Max. 

dajoar. 




















m 


m 


m 


m 


n 


m 





m 


B 


1 


3i,6 


3i,6 


3î,î 


11:1 


3i,4 


3i,6 


32,4 


32,1 


3i,85 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 3,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0. 


5,2 


2 


3i,8 


33,1 


32,6 


3o,9 


3o,5 


30,2 


3o,i 


3i,23 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 7,2 


SB 3,7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


10,3 


3 


28, 1 


24,0 




26^2 


24.7 


23,8 


24,3 


2415 


25,68 


8w 6,3 


:îE 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,0 
SB 6-, 5 


w Q.4 
8E 4,6 


sw 5,2 


w 3,0 


4 


a4a 


26,2 


27,0 
33,6 


28,1 


3o,o 


3o,6 


26,84 


sw 4,7 


NB 3,5 


w 6,4 


SB 5,1 


SE 5,0 


9i> 


5 


3..I 


3i,8 


33,8 


34,0 
35,6 


35,0 


35.1 


33,43 


1 6,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,5 


Câl. 0.0 


Cal. 0,0 


s 1,0 


!;S 


6 


II:' 


m 


35,7 


35,8 


35,2 


36,1 


36,7 


35.61 


Cal. 0,0 


B 3.3 


Cal. 0,0 


sw 3,1 


sw 2,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


7 


38,0 


38,0 


^2'8 


38,5 


38,7 


IH 


Câl. 0,0 


« 4,6 


Cal. 0,0 


SB 1,2 


sw 3,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,0 


3J 


8 


38,é 


39»' 


39,7 




38,8 


39,2 


U:i 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 6,2 


s 1,2 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 1,2 


9 


r, 


3q,o 
35,5 


i?:5 


34,9 


U;ï 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


s 5,2 


8 1,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5.8 


10 


35,5 


35.39 


SB 1,2 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 5,0 


Cal. 0,0 


KK 6,0 


NE 5,8 


« î,4 


9*5 


11 


35,9 


36,0 


36,8 


37,0 


36,8 


36,7 


37,3 


37,4 


36,74 

37,38 
35,93 


B 2,8 


MB 2,8 


Cal. 0.0 


sw 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,0 


4,0 


12 


k; 


m 


38,0 


llf. 


37,2 
35.5 


35,2 


37,1 

35,5 


37,1 


B 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4,4 


SE 1,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


E 1,0 


5,5 


13 


36,7 
35,4 


3^4 

34>4 


B 1,0 


Cal. 0,0 


r^i. 0,0 


SK 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


5.4 


14 


m 


l\i 


35,0 


34,3 


34,0 


34,9 


34,71 


Cal. 0,0 


8 4,0 


Cal. 0,0 


sw 4,3 


sw 2,2 


SB 7,0 


Cal. 0,0 


B 1,5 


7.2 


15 


33,7 


33,4 


tt 


33,0 


32,9 


32,7 


3;>,i8 


B 3,0. 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 6,0 


cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NE 4,5 


Cal. 0,0 


7-« 


16 


33, a 


U'.l 


32,/ 


32,3 


32,3 


33,1 


33,0 


32,41 


N 4,0 


B 3,8 


Cal. 0,0 


SB 1,5 


SB 1,5 


sw 4,0 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


10,1 


17 


3j,7 


33,6 


33,1 


32,6 


32,0 

33,6 


32,6 


3215 


32,85 


K, 3,0 


Cil. 0,0 


w 3,5 


sw 1,2 


sw 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


t:l 


18 


33, i' 


33,1 


33,7 


33,7 


33,3 


34,6 


35,1 


33.78 


Cal. 0,0 


B 3,5 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4,5 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


19 


34.7 


35,» 


35,7 


36,0 


35,7 


36,2 


37.» 


37,1 


l^:& 


B àfO 
B 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,0 


sw 1 ,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 4,0 


5,î 


20 


37,; 


37,4 


37»9 


37.6 


37,0 


37, « 


37,5 


37.4 


Cal 0,0 


Cal: o,p 


» 3,6 


sw 4,0 


Cal. 0,0 


NB 4,5 


JIB 2,0 


4,6 


21 


36,5 


36,5 


36,9 


36,2 


35,5 


35,0 


34.9 


34,2 


35,71 


B 3,7 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 2,1 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


i:l 


22 


33,6 


33,5 


33,7 
35 5 


33,2 
35 é 


33,2 


33,5 


34,2 


32,5 


33.74 
35,44 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 1,0 


Cal. 0,0 


Cal.|o,o 


B 1,8 


Cal. 0,0 


23 


m 


34,9 
35,7 


35!5 


35,4 


35,0 
35,4 


3é,o 


Cal. 0,0 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


s 3,0 


8 4,0 


Cal. 0,0 


B 1,0 


E 3,8 


a 


24 


36,2 


35,7 
33,6 


35,0 


35,0 


35,0 


35,48 


B 3,3 


B 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


s 6,3 


SB 3,2 


B 3,0 


Cal. 0,0 


25 


34,6 


33,7 


34,8 


32,8 


3^7 


33,0 


32,5 


33,46 


Cal. 0,0 


SB 1,0 


8E 7,8 


SB 11,0 


SE 0,8 


SB 7,0 

NE 4,0 


B 8,0 


. .,8 


12,8 


26 


3i,7 


3... 


3o,q 


3o,6 


3o,5 


3o,o 


3o,i 


20,7 

28,1 


3o,58 


B 1,0 


Cal. 0,0 


SE 8,0 


SB 10,0 


w 3,0 


!<E 1,8 


Cal. 0,0 


11,0 


27 


r. 


ïg,3 

36,0 


3o,i 


3o,o 


ag,5 
28,1 


28,. 
29*3 


28,8 


llll 


B 6,0 


B 4,2 

SE i3,6 


SB 6,8 


SB /,,5 


Cal. 0,0 


8B 7,0 


SB 9,5 


B 3,8 


12,0 


28 


26,8 


27,0 


29,8 


3o,3 


SB 10,5 


SB 6,0 


Ul. 0,0 


SB 3,5 


Cal. 0,0- 


E 3,0 


SB 7,0 


19,0 


29 


3o,o 


»9.7 
î9.* 


3o,6 


3o,8 


3o,4 


3o,5 


3o,8 


3o,6 


3o,43 
28,63 


B 5.5 


B 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. *o,o 


B 1,0 


Cal. 0,0 


<ial. 0,0 


SB 6,0 


7,3 

lé, 2 


30 


a?), 6 


29ia 


29*3 


27»' 


27,3 


28,5 


28,4 


B 5,0 


« 4,3 


« 9»o 


B 3,5 


w 8,0 


w 3,0 


NB 3,8 


Cal. 0,0 


Moy: 


33,44 


33,33 


33,85 


33,72 


33,24 


33,27 


33,74 


33,68 


33,53 


2.7» 


2,23 


1)49 


3,54 


2,7' 


1,84 


>,90 


1,65 


• 







TEMPÉRATURE. 


.• ' 








HUHlDlTli RELATlVI 










i 








3" 


, 










, 






! 


3'' 

u 





9' 




12" 

n 


u 


18'' 



21" 

u 


24" 



Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


6' 


^'^ 


lî"' 


ib"^ 


IB"- 


21 1. 


24" 


Moy. 




















1 


I«,l 


18,8 


-4.7 

24,0 


20,3 


23,0 


21,1 


18,8 


18,0 


20,98 


\t:t 


27,0 


2I,q5 

21,60 


It 


II 


60 


5t 


1^ 


»î 


É 


II 

II 


7»>« 


1 


2 


«7,4 


17,3 


23,7 


25,1 


21,0 


«9,8 


«7,6 


n'A 


58 


II 


^5 


î 


S:i 


2 


3 


17,2 


«7,4 


19,0 

23,0 

24,3 


25,; 


:i:3 


23,3 


20,1 


20,1 


16,3 


20,95 


f. 


l' 


61 


5ï 


48 


3 


4 


17,6 


«7»» 


25,0 


22,1 


«8,0 
«7,8 


18,8 


21,09 


16,5 


2?:? 


22,20 


33 


56 


40 


5a 


4é,4 
57.1 


4 


5 


'7»4 


«7,4 


24,8 


23,6 


21,9 


»7,8 


20,81 


17,0 
«6,4 


21, l5 


4q 


62 


8 


38 


È 


H 


80 


5 


6 


»6,Q 
19,4 


23,4 


26,1 


23,7 


20,4 


18,0 


18,6 


20,56 


27,4 
28,3 


21,90 


lu 


5? 


t 


H 


II 


ïi 


6 


7 


»7»7 


26,4 


25,0 

27.6 

26,3 


26,7 


23,2 


20,4 
20,4 


20,4 


22,54 


17,0 


22,75 


bî 


5o 


54 


s 


5r) 


49,5 


7 


8 


20,2 


20,0 


ii:l 


m 


2P,4 


'9,9 


23, oj 


19,2 


28,6 


23,90 


55 


56 


46 


7^ 


68 


6t 


55,6 


8 


9 


■9)9 


20,4 
»9»5 


24,1 


20,0 

«9f8 


20,0 


23,20 


19,6 


28,6 


24,10 

23, o5 


fil 


6a 


48 


n 


in 


65 


63 


57,5 


9 


10 


'9i9 


2418 


27,4 


24,6 


«9,4 


«7,6 


21,63 


«9,0 


27, « 


63 


65 , 


61 


M 


7^^ 


65 


74 


6,',, 


10 


11 


»7,7 
17,5 
18,2 


17,5 


23,5 


26,1 


24.3 

.23,3 


«9,8 


«7,8 


'7,4 


20, 5i 


'6,9 


ti 


21,80 




70 


63 


5o 


62 


cp 


^^ 


83 


7^,9 


11 


12 


18,6 


^3,7 


23,4 


,9,5 


.7,8 


«7,8 


20,08 


«7,0 


21,25 


'à 


55 


56 


56 


Lj« 


r, 


7« 


23;3 


12 


13 


21,1 


23,1 


2«,9 


20,1 


«9,6 


«9,« 
«5,0 
16,6 


20,21 


«7,0 


a3,7 


20,70 


67 


Go 


69 


■>5 


éi 


13 


14 
15 


.8:1 
i5,o 


17,1 

i5,o 


22,6 
»9,6 


25,6 
22,6 


20,6 


'9,6 
18,1 


\ii 


«9,68 
18,01 


«4,0 


21, ]5 

19,15 


7' 
90 


lî 


Si 

m 


66 
5S 


u 


92 


90 


?2;6 


14 
15 


16 


i5,i 


i4,6 


'ai 


21,3 


23,5 


'9,9 


-ai 


'8,4 


«8.95 


a5,.' 


«9,55 


83 


n 


60 


57 


H 


!>i 


lo 


h 


56,4 


IG 


17 


'7,9 


«6.7 


25,2 


23,0 


20,5 


16,8 


20,26 


16,1 


a6,. 


21, lû 


Vj 


44 


^2 


r 

42 


58 


69 


08 


5a, I 


17 


18 


«5,9 
16,8 


23,0 


25,4 


24,0 


2«,8 


.8;5 


17,5 
.5,8 


20,25 


«5,9 


lîi 


21, i5 


hq 


63 


55 


^q 


î 


67 


57.5 
65,4 


18 


19 


21,5 


23,9 


24,1 


20,1 


18,0 


«9,56 


\U 


20,75 
20, 4o 


ûti 


68 


55 


33 


5i 


6^ 


87 


19 


20 


'5;7 


i5,6 


2.;4 


24,0 


24,0 


«9,4 


«7,8 


'7,7 


«9,45 


a6,a 


88 


76 


57 


44 


48 


5.1 


57 


•60,6 


20 


21 


16,6 


16,3 


20,9 


24,1 


22,9 


18,6 


16,7 


«6,4 


«9,o4 


«5,0 

i5,5 


a5,5 


20,70 


65 


65 


6fi 


58 


65 


77 


74 


80 


ivs 


21 


22 


«6,4 


i5,6 


21,9 
21,5 


24,1 
24,6 


.22,9 


18,2 


'7'^ 


19,36 


a5,6 


20,5.î 


7^ 


^; 


i: 


5, 


68 


ri 


11 


6i 


22 


23 


16,0 


i5,8 


22,7 


«9,« 


«7,« 


«7,8 


19,08 


i5,o 


>4,5 

25,2 


«9,75 
20,40 




68 


Û7 


û 


86 


11:1 


23 


24 


16,8 


«7,» 


21,0 


23,2 


\i:i 


17,0 


19,68 


,5,6 


"S 


69 


II 


5o 


56 


]l 


62 


24 


25 


«8,7 


21,7 


20,7 


«9,2 


«7.7 

l5,2 


18, 56 


l5,2 


21,8 


i8,5o 


tSs 


5? 


&8 


7a 


70 


81 


66,5 


25 


26 


i5,7 
'3,4 


16,7 


«9,3 

18,7 


«7,7 


i5,7 


■5, a 


16,24 


«4,6 


22,0 


18, 3o 


7^ 


68 


74 


sa 


§r 


q8 


Qî 


80 


83,1 


26 


27 


l5,2 


«7,2 


«9,7 


•9.5 


«9,9 


:?;? 


«7,66 


12,8 


20,4 


16,60 


qi 


<)4 




62 


68 


3^ 


55 


74,3 
64,6 


27 


28 


«7,7 
«4,7 
>'l,« 

17,00 


«6,7 


16,1 


20,7 


'9,2 


i5,5 

19,88 


16,0 


«7,46 


i5,5 


22,0 


18,75 


73 


68,5 


go 


94 


78 


, 86 


88 

74,4 


96 


28 


29 
30 

Moy: 


17,0a 


21,92 


«9,7 

«3,9 

23,61 


20,9 
«4,7 

22,70 


«4,8 
«4,9 

18,12 


;î:; 


16,89 

«4,84 


i3,8 
12,8 


22,0 

«6,9 


i4i85 


k 
69,9 


s'! 

59,2 


86 
57,0 


^4 

59,a 


V. 

69,8 


81,8 
80,6 


29 
30 

Moy i 


•7.4o 


«9,7« 


16,00 


25,12 


20,56 


7'.' 


66,2 
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i 






PORMB IT OlRBCnON DBS NOACBS. 




- 


i 


^ 














7»» 


9'' 


12»' 


14»» 


18"» 


21^ 


o 


1 


K W. 


AA W. 


C AA W. 


Nimbus NW. 


C A W. 


AAW. 


1 


2 


K et AA W. 


C W et E, K WSW. 


AA W, Cnimb. N. 


AA. Cnimbus NE. 


AA. 


Couvert. 


2 


3 


Nimbus W. 


C W. * 


AA et C W. 


AA et C W. 


Stratus moyen W. 


Nimbus W. 


3 


4 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Cnimbus bor. NE. 


AAW,KN,Cn.h.NE. 


AA. ' 




4 


5 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


5 


6 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


6 


7 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun uuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


7 


8 


Aucun nuage. 


Atif^uu uuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


8 


9 


Aucun nuage. 


C SE. 


C ou NW. 


C au NW. 


AAN 


AA. 


9 


iO 


AA SW. 


AAW, Cnimb.au NE. 


C W. 


Nimbus WNW. 


Nimbus NW. 


AA strat. moy. W. 


10 


11 


K W. 


KK W. 


C NW, Cnimbus N. 


Nimbus, Cnimb. NW. 


Nimbus NW. 


Stratus moyen W. 


11 


12 


AA. 


AAW. 


A AA W, C hor. N. 


K A W, C b. NE-W. 


Nuages moyens NW. 


Nuages moyens NW. 


12 


13 


A AA W. 


Nuages moyens W. 
Nimbus W. 


Nuages movens W. 
Nimb. W, Cn. NE-W. 


AAW. 


Nuaffes moyens W. 


Nuaffes moyens W. 


13 


14 


Nuag. mov. W, 8lr. E 


Nuages moyens W. 
Nimbus E. 


14 


15 


Stratus et C E. 


C E. 


CE. 


Nimbus E, AA. 


A A et stratus moyen. 


15 


16 


CE. 


C Cnimbus E. 


C Cnimbus ENE. 


C E. 


C. 


C. 


16 


17 


A. 


A E. 


A E. 


ACE. 


ce E. 


C E. 


17 


18 


K. 


K W. 


AA W. 


AAW. 


K. 


Aucun nuage. 


18 


19 


K. 


K W. 


C hor. W-N. 


C l.or. N-W. 


Quelque* K. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


.\ucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


20 


21 


B hor. SW. 


B au SW. 


C hor. NE-W. 


C hor. NE-W. 


C NNW. 


Aucun nuage. 


21 


22 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
Nimbus Cnimbus NE. 


Nimbus NE. 




22 


23 


Aucun nuage. 


Stratus E. 


C et nimbus NE. 


A A Nimbus NW. 


Aucun nuage. 


23 


24 


Aucun ouage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


KK W. 


AA. 


24 


25 


A W. 


A AA SW. 




K KC. 


K KC. 




25. 


26 


C. 


Nimbus. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Nimbus. 




26 


27 


C E. 


C E. 


C E. 


CE. 


C et Nimbus E. 


• 


27 


28 


Brouillard. 


Brouillard. 


Stratus SE. 


Stratus E. 


Cnimbus E. 




28 


29 


A E. 






Stratus et C. 


Stratus. 




29 


30 


Nimbus SE. 






Uniformément gris. 


Cnimbus à TW. 


Couvert. 


30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy: 
Tôt ; 



7^ 



9^ 



NÉBULOSITÉ, 

42b 



3,7 3,5 



3,3 



U"» 



4,5 



18'' 



5,1 



21'- 



4,7 



INSO- 
LATION. 



b 
8,0 

^ 

9.5 

II ,0 
10,0 
10,0 

10,7 

10,0 

8,8 

8, a 

1,8 

6,0 

6,6 

'6,9 

6,0 

10,5 

10,3 

10,3 

10,0 

io,o 
9»fi 
9»7 

0,D 

1,5 
o,o 
5.6 
8,1 



333,0 



0,6 

0,1 
0,0 



i8,5 

31,8 

3o,o 



87,5 



REUAROOES. 



^ au 8*à3i''. 

Kau8à3ii'45. 
# par intervalles le matin. 



T auNà i4''3o, < 
T auNài3»'i5. 



•à 17V 



Ti3»'io,#Ti3k5o,^àrBà3i»'. 

• àl4^r^àrB. 

• K à ii*'3o. 



Baus. 
B an SW. 
TauNài4V 
B 

• T àrBà9*>i5. 

# par intervalles. 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Tôt 



NOMBRE DB POIS QUELLE VENT A ÉTÉ 



IfB 


B 

16 


SB 
3 


8 


SW. 

I 


W 


NW 


3 


8 


3 


I 


I 






1 


1 


4 
l 


3 

4 


l 


I 
3 




3 






' I 


3 




5 


5 


3 




I 






i 


10 


3 


I 




I 




II 


43 


39 


8 


>9 


6 









NOMBRE DB 


POIS 


1 


g 


QUB LE CIEL A ÉTÉ [ 


g 


û 


"T 


"in 


« 9 


i 


a 


3 

II 


II 

7 


I 


8 


1 


7 


3 


9 
12 


9 
10 


i 


3 

i 

3 


7 

3 


3 
3 


14 
18 




i 


8 

13 


t 


21 


9 
53 


3 
34 


3 

30 


8 
45 


4 
•9 


Tôt: 



II 

16 

33 

6 

8 

30 

:? 



ii5 



NOMBRE DB JOURS DB 



Pluie 10 

Neige * . . . 

Grôîe 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanche. . . . 

Brouillard i 

Eclairs 4 

Tonnerre 7 
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OCTOBRE 1907. 



a 




BAROMÊTBB À z£BO (700-" +). 






3»» 




YBNT. — 


DIRBCTIOlf BT VITBSSB PAB SBCONOB. 




3'* 


6'' 


9'* 


I2h 


15"* 


t8'> 


21'- 


24^ 


Moy. 


6"» 


9^ 


12'' 


15^ 


18W 


21'' 


24h 


Nai. 

du Jour. 






















(U 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


m 


1 


^8,4 


aS,9 


35,3 


a§,3 
38,6 


38, i 


IV} 


3o,b 


3o,3 


a§l53 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


w 4,0 


sw T,7 
sw 3,3 


SW 7,0 


Cal 0,0 


Cal. 0,0 


10,3 


2 


agi^ 


agif» 


^9i^ 


37, b 


a8,r 


38,1 


C«l. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 4,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


C«l. 0,0 


7.5 


3 


îï;g 


37,8 


35,5 


33, 


i 33,0 


13,4 


a3,3 


33,6 


a5,03 


Cal. o,'o 


sw 


B 


B 


B 


Cal. 0,0 


SB ; ,8 


W 1,3 




4 


36,1 


3fi.4 


i^l 


a8,o 


38,6 


36,16 


B 4,0 
B 6,3 


E 5,5 


Cal. 0,0 


SB 5.8 


SB ^,o 


SB 5,0 


B 3,0 


n 


5 


38 J 


38,9 


39. S 
aSpï 


3o,i 


30|3 


3i,4 


3o,7 
aq,â 


a9i99 
38,91 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 3,8 


sw 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,3 


6 


>9.? 


a8,4 


38,7 


30,3 


nil 


B 1,3 


B 3,8 


B 3,5 


»B 8,6 


SB 6,8 


SB 1,3 


SB 3,6 


Cal. 0,0 


10,0 


7 


aa.^ 


ay,5 
3S,8 


3o^o 


3o,i 


m: 


39 f 4 


^9r9 

39.5 


3Q,3 


29.74 
39,o3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


^ 4,6 


6,4 


S 


3g, 


aQ,a 
ad, 4 


r. 


39(4 


. 5,0 


s 1,1 


s 5,3 


Cal. 0,0 


s 6yO 


Cal. 0,0 


. 6,3 


. 5,6 


i5,o 


9 




38,9 


3o,4 


3] ,0 


39, a3 


SB 5,5 


SB 8,3 


SB 11,3 


SB i3,o 


SB 3,6 


B 5,0 


NB 5,8 


Cal. 0,0 


i5,o 


; ^^ 


33,0 


33,0 


35,9 


36,7 


37-4 


38,1 


38,4 


35,74 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


sw 3,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


. 3;o 


. 4,8 


5,3 


, Il 


38, a 


38.7 


3q.4 


39,0 


38,3 


38,5 


38, S 


3S,4 


38,66 


. 5,0 


. 4,3 


. «,8 


s 5,3 


S 5,0 


Cal. 0,0 


. 3,6 


. »,8 


8,0 


12 


38,0 


^7t4 
aé,5 


37,9 


3S,3 


36,8 


36,5 


36,4 


35,3 


3^,03 
3^,33 


. 3,0 


B 1,3 


Cal. 0,0 


B 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


s 3,3 


» 7,8 


9,0 


la 


a'it*> 


33,^ 


33,6 


33, 


33,1 


3o,5 


8 6,6 


8 10,0 


s 10,5 


SW 7,0 


s 3,8 


Cal. 0,0 


s 8,0 


t 4>3 


i5,o 


u 


^«.7 


38,0 

35, § 


3^.4 


37,6 


a5,9 


37)7 


36,0 
^9(4 


37,95 


'" t:i 


8W 4>0 

B 8,§ 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


s 6,5 


B 3,3 


. 5;3 


B 1,5 


,1,3 


t& 


=^:i 


3i),l 


3i,ï 


3n»o 


aé,i8 


• 7^^ 


sw 8,8 


B 6,3 


B 4,0 


Cal. 0,0 


18,6 


16 


36,3 


35,3 


33.4 


30,4 


■Ai 


33,58 


B 5,6 


B ^,'3 


B 16,0 


B i3,6 


B 13,0 


s i3,9 


SB 4,8 


18,6 


17 


iQ^4 


ig.ti 


^1,8 


:iî,B 


33,1 


a3,o 


a4,8 


33,08 


s ^,0 

SB 5,0 


8 3,8 


s 3,1 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4,3 


SB 4,8 


.3,6 


18 


îâ,3 


afe,i 


aS,3 


3Q,3 


3o,(j 


3a, 


33,3 


33,0 


30,56 


SB 6,0 


Cal. 0,0 


B 7,3 


SB 7,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


N i ,6 


9,0 


19 


ï^.îï 


34,3 


3|,5 


34,8 

3^,4 


35,1 


3b, 3 


35,6 


'k 


SB 1,3 


SB 3,3 


SB 5,6 
SB 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4,3 


SB 3,5 


SB 3,7 


2:4 


ÎO 


ï^.7 


35.7 


37,3 


3lS,7 


3fi,8 


37.1 


36,7 


SE 3,7 


SB 5,0 


Cal. 0,0 


SB 3,0 


SB 3,8 


MB 3,0 


N 3,é 


31 


36,3 


36,3 


36,3 


35,6 


35,1 


35,0 


35,4 


3f>.3 


35,65 


Cal. 0,0 


If 3,0 


SB 3,0 


SB 8,5 


SB 5,9 


SB 8,5 


Cal. 0,0 


s 3,8 


10,6 


n 


34» 8 


34,8 


3i ,8 


34 r5 


33,8 


33,8 


33,8 


33.6 


34,34 


S 4>> 


s 1,5 


Cal. 0,0 


SB 3,0 


■ ^2 
B i4,8 


Cal. 0,0 


B 5,5 


B 4,0 


6,5 


n 


33,6 


3.. 2 


33,0 


33,3 


30, e 


3o4 


3o,3 


3q,8 


liit 


B 3,6 


B 8,0 


Cal. 0,0 


B 6,6 


NB 13,3 


NB 5,3 


• 7,4 

NB 2»5 
B 3,0 


16,3 


n 


1T,3 


\t:t 


î*«.9 


3^,8 

a4,3 


ai, 5 
a4,o 


ll:l 


36, ï 


B 6,3 


IfB 5,4 


B 7,0 


Cal. 0,0 


ÎIE 6,3 


!fB 6,0 


V-, 


25 


î4.q 


a5,i 


aa,i 


»4,»3 


Î<E 6,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


!1B 7,0 


IfB 3,5 


NB 3,0 


« 0,9 


26 


30,3 


30,4 


îû,4 


30,3 


30, ë 


33,0 


33,4 


îo.gS 


B 3,4 


B 5,3 


B 7,0 
B 5,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 3,0 


Cal. 0,0 


B 3,3 


i;? 


27 


^l^' 


^3.9 


34,3 


^4.3 


3^,1 


3i,I 


33,6 


33,8 


33,98 


Cal. 0,0 


B 5,0 


t 7,5 


Cal. 0,0 


. 4,5 


B 1,8 


B 6,6 


28 


a3,o 


a3,o 


ai,0 
34,7 

3ï,5 




iLe 


^^1 

3J, 1 


*4s7 


J3,q5 


R 7,0 
E 3,3 


B 5,0 


Cal. 0,0 


N 1,3 


N 4,3 
B 4,0 


Cal. 0,0 


B 3,A 

B 4,5 


Cal. 0,0 


9.0 


29 


^4.3 


M,3 


33, T 


33,0 


n 


IfB 4,0 


B 6,0 


B 6,6 


B 4,0 


B 3,3 


9,' 


30 


ai^i 


^°t7 
a8,77 


31,8 


33,9 


35, Û 


a6 ,9 


?^7 
.U,o 


B 6,0 


B 8,0 


R 4,0 


B 3,8 


B 1,3 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


B 1,0 


10,6 


31 
Moy: 


a8,û 


3û,8 
39, 3ï 


3i,i 


3i>7 


3a, 6 


33, i 
39.44 


3l,30 


Cal. 0,0 


B 3,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


SB 4>0 


Cal. 0,0 


SW 4*1 


sw 5,0 


6,1 


aS^S 


39,16 


38,69 


3£>,09 


39,30 


39,06 


,3,68 


3,95 


3,89 


4,64 

« 


4,35 


a, 80 


3,38 


3,64 





i 


TBMPÉRATUBE. 








HUMIDITÉ RE 


LATIYB 

18" 


21" 






i 


3^ 



6\ 
. 


9^ 



12' 




15^ 



18'' 



21^ 



24^ 


Moy. 


Min. 


Max. 


Moy. 


S"* 


6' 


9^ 


12^ 


IS"" 


W 


Moy. 





















1 


'4,9 


«2,9 


«8,4 


30,3 


31,8 


.7,5 


10,3 


«5,4 


16, o3 
i6,48 
«3,75 


13,0 


33,0 


17,00 


bi 


81 


63 


61 


i'. 

6é 


5o 


1 


60 


66,9 


.1 


2 
3 


i4,4 

i3,3 


1! 


«9,7 

'h 

îi:? 
«8,4 


30,9 
«3,9 


«6,9 
«3,0 

i3,3 


«4,7 
«3,9 


.1,8 

13,8 


33,3 

l5,3 


1-7,00 
«4,00 


70 
70 


t 


55 
94 


87 


15:3 


2 
3 


4 
5 


n,9 

13,3 


i3|ë 


• H,4 

C8,T 

.6,é 


:i;l 


\i:i 


î?:? 


«4,73 
.15,53 


10,8 
10,8 


«9,4 

31,1 


i5,io 
i5,95 
16,00 


î 


II 


II 


II 


i? 


îl 


^:i 


4 
5 


6 


»4,4 


»3,9' 


«7,3 


\ii 


«3,7 


«3,9 


i5,3o 


«3,4 


30,6 


63 


5. 


7a 


88 


88 


87 


74,5 


6 


7 


'«,9 


i;,9 


•5,7 


«6,0 
«7,4 


i5,o 


«4,3 


«4,95 
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29 


36,7 


36,8 


33, 5o 


36,2 


36;é 


36,0 


36,65 


. 5;o 


. 3,6 


. 2,1 


Cal. 0.0 


SB 6,0 


NE 3,8 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


6,2 


30 
Moy: 


35,9 

33,01 


35,6 
3 1,92 


35,6 
32,28 


34,8 
3i,84 


35,2 
32, «4 


55,3 
32,38 


35,3 


35,46 


Cal. 0,0 


w 4,0 


.M 4,2 


N ,,5 


Cal. 0,0 


B 3,0 


B 5,0 


E 1,2 


32,3i 


32, ,7 


3,41 


3,52 


2,45 


2, .6 


3,73 


3,35 


4,54 


4,45 


. • 



2 

1 

2 








TEMPÉRATORB. 




Moy. 








Bt'IlID 


ITE Ri 

lô" 

81 
55 


LATIYl 

18'' 
80 






i 

1 
2 


i;"7 
i4,i 


l3,Q 

,0,8 


9^ 


.6,4 
16,7 


12»' 

.7> 
'7.' 


is»- 


i5,6 
16,8 


18'' 


\î:i 


21" 
«3^4 

i3,8 


24»' 


Moy. 


Min. 


Max. 


3»» 

66 

74 


6'' 

68 
62 


9'' 

52 
52 


12" 

f? 


21'' 

II 


SA' 


Moy. 



«3,9 
«3,7 


«4%4 

15,21 



u,o 
,2,0 


,8*^8 
,8,0 




«4,9^ 
,5,00 


69,.5 


3 


10,6 


.30 


.43 


11'? 


,3;, 


i5,o 


.6 â 


i3,5i 


10,6 


16,3 


,3,45 




83 


62 


5^ 


t 


i 


43 
^2 


6. ,5 


3 


4 


16,6 


«6,4 

,2,4 


176 


.8,3 


16,2 
12,6 


i5,9 


«4,6 


16,76 


12,, 


«9,3 
,8,0 


15,70 


40 


39 


II 


36 


'i 


38,0 


4 


5 


1:? 


.é3 


.V,8 

,'3 

•4,8 


,53 


'9;! 


11,1 


'3;9 


l,,2 


,4^0 


46 


4q 


62 


60 


78 


63,4 


5 


6 


8,9 


.3 . 


«34 


««,9 


8;5 


l'i 


,6,2 


,1,80 


II 


87 


6, 


66 


66 


7; 


^ 


9» 


i7,. 


6 


7 


10,3 


12,9 


i3,3 


i4)« 


12,0 

«4,4 
10,3 


.3,8 


11,9 


,5,6 


,,,80 


20 


38 


90 


55 


si 




7 


8 
9 


«0,0 

12,5 


10,9 
11,3 
ii,§ 


13,0 

■ 3,3 


•4,' 


«4,-> 

«2,4 


.4'3 

10,6 


1:1 


\':H 


9.8 

8:6 


«5,7 
,5,7 


12,45 


8. 
70 


83 

73 


68 

II 


tl 


1^ 


7., 6 

77.5 


8 
9 


10 


10,3 


.4,5 


,5;6 


12,9 


...5 


10,9 


«2,99 


'7)2 


12,90 


74 


7« 


-' 


6b 


8. 


87 


71.9 


10 


11 


12,9 


10,9 


i3,6 


i5,6 


,5,6 


,1,5 


■4,5 


.5,5 


\l:^ 


9,8 


,6,4 


,3,10 


îl 


7î 


u 


68 


7« 


84 


78 


70 


2^:6 


U 


12 


'4,3 


i3,o 


i4,3 


,8,1 


i3,6 


12,0 


10,6 


..,8 


10,8 


iK,8 


i4,8o 


84 


i 


i 


tl 


9? 


2** 


12 


13 


10,2 


96 


.3,6 


•5,7 


12,6 


11,6 


.3,6 


12,11 


8»7 


,6,6 


12,65 


II 
68 


î 


i^ 


i 


65,6 


13 


14 
15 


i3,o 

9)2 


9,6 
9)6 


,,,5 
10,6 


«4,4 


10,2 
9)0 


.0,5 


s;2 


11,66 

10, 5o 


;i 


«5,4 

,5,2 


««,90 

i,,4o 


6. 
5^ 


P 


■^ 


63,1 


14 
15 


16 


7.« 


7)5 


«•)5 


lA,2 


12,2 


9^6 


.0,1 


9,o3 


h 


'^2 
,3,6 

,3,2 


,5, 80 


67 


63 


5? 


5o 


68 


2' 


81 


16 


17 
18 
19 


6,0 


9)9 


«3,9 

«2,0 
«2,4 


12,2 
11,8 




'4 


7.6 
l'A 


9)7« 
9,00 

§;4o: 


,o,5o 


70 
II 


§4 


60 
66 
73 


63 


60 
66 

73 


8. 
64 


81 

81 


7i 


70,8 

73)9 
78,5 


17 
18 
19 


20 


-.S 


7)' 


8,3 


10,0 


9;5 


7.8 


5,6 


,2,0 


92 


77 


73. 


73 


7*^ 


80 


20 


21 


2;î 


7)5 


8,1 


10,3 


i:l 


8,4 


6,2 


5,3 


7)83 


1:8 


10,8 


8,80 


81 


II 


t 


62 


66 


66 


80 


8, 


73,6 
44:3 


21 


22 


é 1 


1:? 


10,3 


1^9 


a 


68 


If, 


,i;3 


8,o5 


55 


5o 


11 


56 


î! 


60 


22 


23 


63 


62 


1> 


6,2 


63 


5,. 


9)0 


2,o5 
8,10 


66 


69 


70 


66 


U 


80 


72,0 


23 


24 


5 5 


5 


6,8 


10,8 


i;o 


8;« 


vi 


7 4 


7)58 


4.3 

5,0 


'^^ 


84 


§6 


7' 


62 


81 


W'o 


24 


25 


58 


6 i 


eU 


«4,8 


6,9 


l,t 


é;66 


7,3o 


92 


6i 


li 
U 


81 


90 


^ 


8, 


25 


26 
27 
28 


S,9 

1:1 


5,9 
7,9 
9)> 


12,0 


10,4 
«0,9 
12,0 


10,3 
9)9 


9,2 

9,9 

8,9 

10,8 


iii 


8,63 

9)5o 

10, 5i 


ti 


«2,4 
12,4 

i5,5 


8,45 
9,40 
11,00 


^ 
n 




56 

8' 


83 




§? 
Û 


i 


ii\i 

86,3 


26 
^7 
28 


29 


9,35 


7»9 


10,1 


i5,8 


i3,6 


12,0 


9,8 


«0,99 


6,9 


i6,A 
,6,5 


i,,65 


5 

63,2 


68 


68,4 


90 


It^s 


29 


30 
Moy: 


9,« 
9)34 


11,0 
M, 32 


«5,9 
13,90 


«4,2 
12,69 


12,2 
,0,95 


'0,9 
«0,34 


«0,9 


ri,7i 


8,6 


12,25 


80 
74,0 


78 

72,8 


72 
61,4 


94 

77) « 


94 
78.. 


83 


30 
Moy: 


10,09 


f ,,00 


7)82 


'4,90 


,1,36 


75,9 


VA 
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PORMC ET DlRICTIOlf DBS MUACES. 








S 






^ 


'N^ 






< 




7^ 


9'» 


12»' 


U^ 


18^ 


21'' 


1 


KKàl'W et à.l'E. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. • 


K E. 




1 


2 


KK. 






C SE. 


Couvert. 


Couvert. 


2 


3 


Nimbus. 






C et Nimbus E. 


Couvert . 




3 


4 


ce. 






C. 


KK. 




4 


5 


ce h. NE. 




Aucun nuage. 
Stratus SW. 


C hor. N-W. 


Aucun nuage. 




5 


6 


C NE. 


Stratus SW. . 


KC SW, 


KC SE. 




6 


7 


Stratus E. 


e E. 


C SE. 


Strato-c. SE. 


C SE. 


Couvert. 


7 


8 


Stratus SE. 


e SE. 


C SE, 


Nimbus NE, C SW. 


C SE. 


Uniformément gris. 


8 


9 


C SW. 


Nimbus SE. 


Stratus SE. 


CSE. 


C au N-NE. 




9 


10 


K à rw. 


• 




KK. 


Aucun nuage. 


Couvert. 


10 


11 


Stratus moy. E. 
Slralus SW. 


e E. 


C SW. 


C SW. 


Nimbus. 


Couvert. 


1*1 


12 


Stratus SW. 


G SW. 


c SW, slrat. SE. 


C et Nimbus SE. 


Stratus SE. 


12 


13 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


C bor. N. 


C h. N, K b. W. 


K N. 




13 


14 


e SE. 


e SW, K 


KNW. 


KNW. 


K W. 


K WNW. 


14 


15 


KC N. 


KK NW. 


KNW. 


K NW. 


K W. 


K W. 


15 


16 


K WSW. 


K WSW. 


AA et KC WSW. 


AA WSW. 


AA W. 


AA. 


16 


17 


AA NE strat. moy. E. 


AA E. 


CE. 


C bor. N. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 
A et C au S. 


17 


18 


C W, eiiimb. au SE. 


C et Nimbus SW. 


CSSW. 


K W, C SW. 
C et Nimb. W. 


C moy. W. 


18 


19 


Strato-c. SW. 


e et Nimbus SW. 


C et Nimbus WSW. 


Couvert. 


C W. 


19 


20 


Nimbus S. 


Nimbus 5W. 


Nimbus SE E. 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


C W. 


• 20 


21 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


Nimbus W. 


C W. 


C W, Nimbus WSW. 


A. 


21 


22 


ce W. 


C W. 


C W. 


C W. 


Nimbus. 


Niiçbus W. 


22 


23 


Nimbus NW 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


Couvert. 




23 


24 


C W, stratus SE. 


ce w. 


Strato-c. W. 


Strato-c. W. 


C W. 


Couvert. 


24 


.20 


Nimbus WSW. 


Nimbus WSW. 


C W. 


C W. 


Strato-c. W. 


CNW. 


25 


26 


AA W. 


AA WNW. . 


AA A NW. 


A AA NW. 


Couvert. 


Couvert. 


26 


27 


A A stratus moyen. 


ce SW. 


C SW. 


ce SW. 


Couvert. 




27 


28 


ee SW. 


C SW. 


K A W. 


KK WNW. 


K. 


AA W. 


28 


29 


K W. 


K W. 


C bor., NE et SW. 


Stratus E, K W. 


AA WSW. 


AA. 


29 


30 


K. 


K WSW. 


K SW, stratus E. 


KK SW, stratus E. 


AA. 


Couvert. 


30 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



Moy 
Tôt 




6.6 



6,6 



5,9 



6,5 



6,5 



6,1 



IN80- 
LATlOlf. 



h 

8,0 

. 0,0 

0,0 

a,» 
4.4 

6,2 
0,0 

o,o 

0,0 

5,6 
0,4 

5,3 

îi? 
n 

6,0 

0,2 

0,0 
1,0 

2,2 
0,0 

7.0 

1:1 



111,5 



93, a 



ilBMÀROOBS. 



à partir de 17^30. 
> le matin et à iS''. 



G9^3o,#i6»»#'îTàrW2i''5o. 
^ Piào»»4o. 



• à l5^ 
T Wàl4^ 



la nuit. 



Oà II*" 20. 
Ondée à g**. 

Bruine à iS*». 



7 
9 
12 
14 
18 
21 



Tôt: 















* 






S 




NOMBIIB 


DB POIS QOB 


LB VENT A <T< 


s 










■ 




















N 
5 


NE 

î 


B 

8 


SB 

3 


S 


8W 

I 


w. 


KW 


3 


6 


6 


l 


1 




I 






9 


5 


6 


I 










12 


1 


5 


2 


3 


I 


3 






15 




4 


î 


3 


I 


5 






18 


3 


l 


2 


I 


I 






•21 


5 


8 


2 




2 






24 


6- 
3i 


7 
43 


6 
45 


2 

'7 


3 


1 

i4 






Tôt : 



8 

.? 

i5 

i3 

10. 

7 

7 



82 



MOMBEB DB POIS 
001 LE CIEL A ilt 



16 



II 



32 



25 






49 



52 



NOMBBB DE JOUES DB 



Pluie ;,... 10 

Neige '. 

Grôle 

Grésil 

Gelée 

Gelée blanclie. ... 

Brouillard 

Eclairs 2 

Tonnerre 3 
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i 




• BAROHiTBt A ZÉRO 


(700-- 


+ ). 






YENT. — 


DIRECTION ET VITBSaB PAR 8BC0NDB. 







S»» 


e"» 


9'» 


\2^ 


15'' 


18^ 


21'» 


21^ 


Moy. 


3'' 


6'» 


9'» 


12k 


\b^ 


18^ 


21k 


24k 


Max. 

di Jow. 
















m 


m 


Bl 


m 


m 


m 




m 


■ 


n' 


1 


lï^ 


35,3 


36,0 


35,9 


^i;2 


34.8 
33,5 


35,3 


35,3 


35,28 


1 5,0 


« 7,« 


E 3,3 


MB 8,0 


8B 12,0 


B 10,8 


B 


6,j 


. 4,0 

ME 3,5 


•li 


2 


35,3 


35,5 


35,0 


32,8 


3i,9 


34,16 


CaL 0,0 


Cal. 0,0 


. 3,3 


Cal. 0,0 


8W 1,8 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


3 


30,4 

30,3 


28,7 


27,6 


25,4 


n:f 


22,6 


21,0 


»9»9 


2Z,8, 


C«l. 0,0 


n 4.5 


MB 4,0 
Ht 6,8 


8W 6,2 


NW 7,0 


SW 4.5 


NE 


8,3 


NB 6,2 


13,0 


4 


ao,i 


22,1 


23,1 


Û^ 


25,1 


'h 


23, o5 


NK 8,2 


w 5,3 


NW 3,9 


8W 2,0 


HW 5,4 


NE 


60 


NE 6,0 


8,6 


5 


j6,» 


25,8 


23,2 


26,2 


a5,q 


26,6 


26,36 


IfB 3,2 


!«B 5,0 


n:i 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 


56 


NR 1,5 


7.3 


6 


.»5,7 


25;5 


21,8 


■9.9 


.9,5 


28,6 


18,3 


21,76 


KW 5,0 


« 4.5 


8 6,2 


8W 3,5 


8w 4,8 
w 6,5 


NW 


4. 


NW 6,7 


9.8 
i3,o 


7 


<<»,7 


20,8 


25,8 


jfi,i 


lt:l 


28,64 


ifK 8,8 


« 7.8 
NW 4,5 


îfB 7,3 


RB 2,1 


sw 3,0 


NB 


7,3 
3.8 


NB 5,0 


8 


«9.7 


25,2 


39,6 
«6,9 


«9,3 


»8,4 


P 


NE 4.5 


8W 1,2 


Cal. 0,0 


B 5,0 


Cal. 0,0 


SB 


Cal. 0,0 


8,3 


9 


«7,» 


m 


»»,7 


«9,« 


«7,46 


MB 1,5 


sw 4,3 


8W 5,3 


• 4.0 


Cal. 0,0 


NB 6,0 


B 


5,i 


CaL 0,0 


16,2 
6.6 


10 


28,1 


î»9.o 


«9,ï 


»9,» 


3o,i 


«9,i> 


29,15 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


S . 3,8 


Cal. 0,0 


SB 4,0 


Cal. 0,0 


SB 


»,« 


Cal. 0,0 


11 


a9iO 


«9>^ 


30,2 


3o,o 


tl 


îo.S 


«1,1 


«9,7 
24,5 


«0,63 
26,36 


Cal. 0,0 


!<B 3,0 


NE A,l 

NE 5,8 


Cal. 0,0 


sw 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


NB 3,2 


6,0 


12 


lU 


*9»7 


«7,8 
24,0 


26,3 


h 


!(E 6,3 


NB 1,2 


NE 8,6 


NB r,8 


NW 3,0 


8W 


4 ■ 


w 4,6 
NW 5,3 


9.6 


13 


23,0 


23,6 


22,8 


«3,0 

26,3 


25,6 


23,21 


SB 6,3 


:M:2 


NB 6,0 


8W 2,8 


8W 3,2 


NE 4,9 

8W l3,2 


SB 


6,1 


8,8 


14 


aa,8 


22,4 


21,1 


18,2 


'7,4 


■7,5 


18,8 


19,56 


«w 3,3 


8W 6,2 


8W 11,0 


sw 10,3 


SW 


9>o 


sw 5,2 


l3,2 


15 


i8,8 


«9iO 


20,3 


2i,é 


22,^ 


4,5 


28.4 


22,69 


8W 9,0 


8w 6,8 


8W 2,0 
NB 6,2 


W 7,« 

8 4,0 


s 3,8 


NE 5,9 


NB 


7.0 
5.6 


NE 2.« 
NE 6,8 


»«»7 


16 


a9»8 


3o,7 


?^»7 


33,7 


34,4 


36,1 


3^8 


3q,i 
43,7 
41,6 


34,3o 


NE 7,3 


^* 7,3 
IfB é,8 


NE 2,0 


NB 


9,0 


17 


43, A 


40)9 


42,5 


43,1 


p 


43,» 


43,8 


4«,5o 


NB 7,2 


NB 5,0 


8B 2,9 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 


3,6 


SB 1,8 


7.5 


18 




432 


43,6 


tes 


22,3 


42,84 
37,98 


«tr p 


8W 4,0 
if 4.0 


8W 1,5 


•W 3.7 


8W 4,1 


w 4iO 


W 


ïi 


sw 5,0 


7,4 


19 


37,0 


ks 


38,8 


r?;? 


36,6 


37,0 


37,1 


« 4.5 


SB 3,6 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


. 5,0 


, 


. 4,0 


2:^ 


20 


37,« 


36,8 


37,« 


37,6 


37,7 


37,18 


. 1,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


CaL 0,0 


. 3,5 


. 


4.» 


CaL 0,0 


21 


Ui 


S:i 


37,5 


37,3 


36,5 


36,8 


36,0 
38,6 


36,8 


37, o3 


Cal. 0,0 


•fB 5,0 


NB 5,0 


Cal. 0,0 


s 3,0 


Cal. 0,0 


SW 


3,8 


NE 3,0 


6,5 


22 


373 


37:3 


372 


37,6 


39,1 


37,5. 


!IE 1,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


8W U 

8W 5,4 


sw 1,0 


8 4,5 

B 5,0 


s 


1,8 


CaL 0,0 


5,6 


23 


39,0 


39,0 


39,6 


^0,1 

39,3 


kl 


L^*? 


4o»4 
37,5 


t4 


3?;?: 


IfB 5,0 


RB 7,0 


8 3,2 


8B 6,0 


NB 


3,0 


SB 4,0 


8,0 


24 


^?;t 


lv,i 


33,1 


NR 3,8 


NE 4,3 


NB 4,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


Cal. 0,0 


NB 


h 


NB 1,0 


5,3 


25 


32,1 


3o,8 


3o,4 


«9,7 

25,0 


■a 


m 


NI 3,9 


NE 4.« 


•IB 3^5 


Cal. 0,0 


8 2,8 


Cal. 0,0 


NE 


NB 4,2 


6,8 


26 


a.,6 
a3,o 
ai,3 


»6,7 


26,7 


26,2 


25,3 


25,0 


NB 4.0 


NB 0,0 


»E 4,0 


NE 3,5 


NB 1,5 


NE 4,2 


NB 


5,2 


NB 1,0 


7»o 


27 


".9 


23,0 


22,6 


«»,7 


22,1 


22,4 
12,3 


««,7 


22, 5i 


i 7.3 


NB 8,6 


NB 8,5 


nK 8,0 


NB 7,0 


NB 7,0 


B 


H 


• 9,« 
8 3,0 


10,8 


28 


»o,a 


20,1 


»9,« 


.8,1 


'7»« 


18,0 


18, o3 


IfB 11,0 


NB 7,0 

NB 4.8 


NB 10,8 


NE 12,2 


SB 10,6 


NB 5,8 


E 


t5,o 


29 


18,2 


ï;e 


îi;? 


21,0 


21,6 


22,7 


«3,9 


«4,4 
28,2 


21,39 


Cal. 0,0 


NB 5,3 


Cal. 0,0 


NE 2,1 


Cal. 


0,0 


• 6,0 


8.0 


30 


a4>5 


26,8 


26,7 


«4!9 


«7»2 


26, 5o 


s 7,5 


8 7,0 


8w 3,6 


Cal. 0,0 


W 3,0 


Cal. 0,0 


B 


5,5 


t ^1,2 


8,1 


31 


>7,8 


27,0 


26,6 


26,0 


«4,9 


25,é 


«^,9 


26,09 


R 7,0 


« 9,« 


E 5,9 


E 6,3 


E 3,0 


Cal. 0,0 


Cal. 


0,0 


. 5,7 


9.9 


Moy: 


29,81 


«9,57 


«9,97 


«9,78 


«9, «3 


«9,4» 


«9,70 


«9,7' 


«9,64 


4.36 


4,83 


4,77 


3,56 


3,65 


3,74 


4.44 


3,78 


• 



1 








TBMPtfRATORR. 








Moy. 






BOmolUt RBLATITE. 




i 


3'» 



6'' 






12'' 



15k 



18k 



21k 




S*"- 


Moy. 


Min. 



Max. 


3k 


6k 


9k 


12k 


15k 


IS"- 


21k 


24k 


Moy. 






















1 


10,5 


9,' 


i3,. 


;S: 


'4.5 

l3,3 


?.:t 


12,0 


jo,5 


12, 3o 


8,7 


i5,4 


12, o5 


70 


81 


64 


66 


66 


^i 


82 


1^ 


m 


1 


2 


10,6 


10,5 


g'" 
|,9 
8,1 


8;l 


0,8 


Il 08 


86 


16,0 


12, Jo 
9,3o 
0,00 
8,40 
9, '3 


88 


88 


86 


69 


73 


90 


2 


3 

4 


fi 

8,0 


9,« 
7,' 


10,8 


10,0 


li 

7,9 


8,i4 
8,o5 


n 


11,0 
12,4 


n 


81 

U 
II 


?4 
3i 


90 
22 


II 


It 


s 


II 


r4 


3 
4 


5 
6 


li 


8,7 
8,4 


10,0 

10,6 


10,1 

9,9 


II 


8,55 
8,60 


5,0 

1:1 


,1,8 
11,3 


38 
86 


38 
90 


il 


â? 


73 


n 


II 


5o,o 

ii:l 


5 
6 


7 


8,0 


8,0 


8,9 


",9 


12,1 


9,7 


6,4 


6,9 


9,01 
J,45 

10% 


'4,3 


'Vil 

11,95 


35 


29 




78 


i! 




35 


7 


8 
9 


6,4 

9,' 


7.8 

1:§ 


,i:s 


11,1 
i3,8 


10,1 
11,3 


9.4 


.?,i 


5 . 
6,3 


11,9 


38 
80 


II 


39 
3i 


li 


55,1 
61,3 


8 
9 


10 


'0,9 


9»9 


'4,« 


",9 


10,1 


9,3 


8;o 


11,25 


33 


58 


61 


63 


77 


86 


68,6 


10 


11 


9,3 


ti 


8,7 


12,0 


11,5 


8,6 


i^ 


2;o 


9, «8 


6,5 


i3,o 


9,75 


•61 


i 


60 


69 


u 


81 


2' 


66 


68,8 


11 


12 


74 


7»4 


7,0 


6:8 


65 


?,o3 

û 


f;l 


9> 


i:t 


58 


88 


8i 


86 


84 


56 


37,4 


12 


13 


h 


6,.. 


é,é 


10,8 


10,2 


8,0 


7.0 


6,6 


l2-,0 


49 
4o 


ï", 


32 


32 


34 


il 


y 


13 


14 


5,8 


7.« 


9,7 


11,4 


10,8 


9.8 


8,8 




12,6 


8,75 


73 


44 


4o 


3, 


26,3 


14 


15 


li 


H 


t:l 


11,5 


8,9 


f} 


i'î 


9,«' 


12 6 


10,00 


3i 


32 


26 


22 


22 


26 


3Î 


26 


15 


16 


12,5 


'0,7 


^:3 


7184 


12,8 


8,85 


25 


22 


23 


20 


38 


56 


60 


61 


38,1 


16 


17 


5,4 


66 


10,0 

10,3 


10,1 


5,8 


2,00 
é,8o 


".5 


7,5o 


'â 


56 


5o 


îl 


j; 


58 


61 


61 


53,3 


17 


18 


^:2 


n 


65 


9,« 


7»' 


6,3 


î< 


11,0 


7,30 


5i 


is 


li 


74 


68 


61,8 


18 


19 


6,7 


'0,9 


'0,7 


7,5 


6,5 


5,9 


7,53 


i:î 


11,5 


7.75 


5o 


5o 


39 


60 


-â 


U 


58,4 


19. 


20 


5.6 


5,9 


6.9 


10,0 


10,0 


8,9 


9,0 


7,98 


10,5 


7,io 


81 


74 


74 


57 


74 


80 


71,0 


20 


21 


9,8 


7,9 


10,2 


12,5 
12,9 

11,^ 
6,8 


11,2 


8,6 


7.9 


2'^ 

1:1 


9,68 


6,6 


'4,0 


10, 3o 


55 


55 


1 

52 


s 


81 


87 


86 


75 


66,5 


21 


22 
23 
24 


7.4 


?;o 

6,6 


n,8 
11,4 

9.<^ 
7»' 


9,9 

1(,0 


8,1 


9,89 

î:lî 

6,5i 


6,0 

6,8 


14,8 

'4,3 


10,40 
10,40 
10,55 


SI 

?, 

81 


54 

1 


? 


81 
80 

83 


i 


11 

83 


7?!6 
éû,8 


22 
23 
24 


25 
26 


'é 


6,1 


2>5 
6,3 


2:« 


53 
5,6 


1:1 


8,90 
0,70 


63 


80 


ti 


80 


^ 


m 


25 
26 


27 


6,3 


7.0 


.?:§ 


8,0 


7,7 


6,7 


6,8 


1:1 


7,18 


5,8 


7, '5 


86 


85 


^ 


^ 


83,4 


27 


28 


8,0 


6,3 


7,» 


7>« 


6,3 


6,0 


7, '9 


64 


9,0 


ITo 


75 


78 


8i 


83 


u 


tz:i 


28 


29 


6,0 


b 

7,73 


é,*o 


to,o 


9,7 


7,» 


8,0 


6,3 


2^ 
8,i3 


4,0 


ic,6 


g 


74 


5o 


52 


64 


70 


60 


29 


30 


6,2 
7,46 


"à 

10,89 


10,0 


8,40 


1:1 

7.«7 


6,2 


ti 

5,89 


.36 


6,40 


^1 


38 


45 


67 


7' 


78 


7« 


59,3 


30 


31 
Moy: 


5,4 
8,4« 


5,8 



10,25 


5,5 


5,91 


8,3 


7» 
6.,5 


7' 
6.,, 


88 
57,. 


86 
56,5 


77 
64,5 


73 
69,5 


77 


74 


77.' 


31 

Moy: 


7,46 


8,54 


13,37 


9,08 


69,0 


64,5 


63, 
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FOBUB KT DIRECTION DBS NUAGB8. 








1 

1 






^** 


,>^ 






2 


T* 


9^ 


12'' 


14^ 


18'» 


21'' 


Stratus moy. et C au S. 
Nimbus SW. 


C SW. 


Nimbus SW. 


Nimbus SW. 


Stratus SW. 


Stratus. 


1 


2 


ce et Nimbus S. 


Strato-c S. 


C Gnimbus WSW. 


Stratus moyen. 


Stratus moyen. 


2 


3 


G. nge somb. 8*él. eu tr. 


G. nge somb. s'él. en tr. 


Strato-c 8, Nimb. SW. 


Nuages W. 


Indistinct. 


Gouvert. 


3 


4 


AANW. [de la mer. 


Auc.nge. [de la mer. 
AA W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


4 


5 


AA. 


A A, stratus moy. W. 


AA, stratus moy. W. 


Nimbus W. 


Nimbus W. 


5 


6 


Brouillard. 


Brouillard. 


Nimbus W. 


Nimbus WSW. 


Stratus moyen WSW. 




6 


7 


C W. 


K W. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


7 


8 
9 


Stratus moyen W. 
K AA W. 


Stratus moy., AA W. 
K AA W. 


Nuages moyens W. 
K KK W. 


Niia^s moyens W. 
K KK. 


AA W. 
K. 


K AA. 


8 
9 


. 10 


K W, stratus à TE. 


K W. 


AA W. 


K et Nimbus W. 


G W. 




10 


11 


Stratus E. 


AA KG W. 


A W. 


AW. 


AA. 




11 


12 


Nimbus WSW. 


Nimb. WSW, stratus. 


Brouillard. 


Brouillard. 


Nimbus WSW. 


Stratus WSW. 


12 


13 


K AA W. 


K W. 


K W. 


K. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage 


13 


14 


C et Nimbus W. 






G SE. 


G. 




14 


15 








Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


15 


16 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


16 


17 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


17 


18 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


18 


19 


KG A SW. 


KG A SW. 


KG A sw: 


K. 


Stratus. 


Aucun nuage. 


19 


20 


Stratus. 


C WSW. 


C WSW. 


G WSW. 


G. 


G. 


20 


21 


A C SW. 


A WSW. 


AA W. 


AA W. 


K. 


K A W. 


21 


22 


A W. 


A WSW. 


K sw. 


K SW. 


Stratus. 




22 


23 


Stratus E. 


Stratus. 


G A W, Nimbus E. 


K A W, Nimbus E. 


Nimbus E. 


Stratus E. 


23 


24 


AA. 


K AA. 


A G hor. NW. 


ASW. 


G W. 


GW. • 


24 


25 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K NW, G W. 


AA et G. 


AA et G. 


25 


26 


ce W. Nimbus E. 


Uniformément gris. 


Uniforfnément gris. 


Uniformément gris. 


Goyvert. 


Indistinct. 


26 


27 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Brouillard. 




27 


28 


Nimbus E. 


Nimbus ESE. 


Nimbus ESE. 


Nimbus E. 


Nimbus. 


Nimbus. 


28 


29 


AA E. 


AA E. 


KK SE, AA E. 


KK AA SE. 


Aucun nuage. 




29 


30 


Aucun nuage. 


Aucun nuage. 


K à rw. 


K WNW. 


K W. 


K. 


30 


31 


Nimbus. 


Nimbu^. 


Nimbus. 


Nimbus. 


Gouvert. 


Gouvert. 


31 



i 






NÉBULOSITÉ 






mïo- 

LATIOfl 






BBHABOUBS. 


2 

S 




























PLUIE. 


NOHBBB 


DB P018 QUK LB VENT À ÉTÉ 


a 


7'' 


9^ 


12" 


14b 


18''. 


21b 






























h 


mm 




R 


















• 


1 
2 


a 
4 


8 
8 


§ 


8 
3 


a 

10 


i 


0.7 
5,0 








Ondées. 




N 


NE 


B 


SB 


S 


SW 


W 


NW 


1 


3 


7 


7 


10 


9 


9 


10 


«4 





f^ • ^de lai'aoà iS^ao. 






















4 


I 











































5 


iO 


10 


9 


10 


10 


10 


2|I 








Ciki\ 


3 




ib 


4 




I 


3 




I 


6 


6 


10 


10 


10 


9 


3 


. 


o,o 


II 




• = le matin. 


6 


a 


i6 


a 




I 


^ 


I 


I 


4 


7 


Q 


1 














7»4 








9 


a 


'l 


a 




1 






a 


8 


3 


l 


10 


9 


6 


3 


2,4 








12 




I 


1 


3 


6 


I 


I 


la 


9 


7 

I 


4 


l 


a 




3,8 








l.S 




7 


3 




I 


3 


a 


a 


II 


10 


1 


7 


8 


• 


•S9 








18 
21 




IL 
'4 " 


5 
3 


. 


I 
a 


3 
a 


1 
I 


I 
a 


ï 


11 


3 


8 


7 


I 


I 




4,8 








24 




















12 
13 


10 

a 


10 

I 


10 

1 


10 

1 


10 



10 



0,0 

6,5 


i5 


' 


• Kàio^SS, = àla^ 
























14 


8 


*. 


, 


a 


1 




4,8 








Tôt: 


4 


89 


ao 


1 


10 


27 


6 


8 


44 


15 
16 


a 






















6,5 
7,0 
7,0 




























17 


G 





















i-j partielle. 














18 




















r-, 






c^ 






NOMBRE DB 


rois 






19 


I 


a 




a 


1 









u^ partielle. 


a 


Q 


UB LB CIBL 


A ÉTÉ 






20 

21 
22 
23 
24 
25 


I 

10 

3 
9 




6 

8 
a 

4 

8 




8 
5 

4 
l 




10 

3 
3 

9 

I 
3 


10 

I 

10 

l 

8 


7 
3 

6 
6 
8 


0,0 

6,0 
6,6 

^' 
5.9 

5,9 

0,0 
0,0 








S 

■ 


5 


g - 

i3 


M 

I 


4 

e 

4 


S 

8 


NOMBRB DB JOUBS 


DB 


7 


Pluie 


9 


26 
27 


10 
10 


10 
10 


10 
10 


10 
10 


10 
10 


10 
10 


â 


,a 

1 


Bruine. 

• 


9 
12 


b 
6 


1. 


Ï 


8 
6 


l 


Neige 

Grôle 




28 


10 


10 


10 


10 


10 


10 


o,o 


36 


8 


• 


14 


6 


% 


I 


8 


7 


Orésir 




I 





29 


3 


s 


f> 


8 








4,6 

7,7 

0,0 








18 


8 


2 


4 


9 


Oelée 




30 
31 



10 



10 

T4 


1 

10 


4 

10 
5,2 


a 

10 


4 

10 

4,4 


i4 


• 7 


• 


21 


9 

4o 


a 

39 


5 
»9 


a 
3a 


7 
46 


Qelée blanche.... 

BrouUlard 

Eclairs 


3 
2 
a 
a 


Moy: 
Tôt: 


ia6,a 




Tôt: 


Tonnf 


jrre 


ia6 


.0 
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RÉCAPITULATION GÉNÉRALE DE L ANNÉE 1907. 



MOTENNES TRIHOKAIHES KM CHAQUE VOIS. 



FCvmca. 



sBrnaBRB. 



Pression barométrique (700"" -4-). 



3. 
6. 
9. 

15. 

18. 
21. 
24. 



Moyennes -34,53 



34,57 
34,23 
34«8f 
34,59 
34,06 
34, 5i 
34,75 
34,72 



27,16 
27,18 

27,76 

27i7' 
27,21 
27,61 

^7,93 
27,83 



27,53 



33,25 
33,27 
33,60 
33, 3o 

33,74 
33,01 
33, 5i 
33,47 



33,27 



23,64 


3o,65 


3o,42 


23,74 


3o,85 


3o,62 


24, o3 


3i,i4 


30,93 


23,98 


31.10 


3o,83 


23,56 


3o,75 


3o,46 


23,68 


3o,65 


3o,3o 


24, 3 1 


3i,o3 


3o,85 


24.18 


3o,97 


30.77 


23,89 


30,89 


3o,63 



3o,63 


32,57 


33,44 


3o,Ho 


32,83 


33,32 


3i,o9 


33,31 


33,85 


3i,o6 


33,27 


33,72 


3o,8i 


32,80 


33,24 


3o,49 


32,60 


33,27 


30.82 


33,01 


33.74 


30,87 


33, o5 


33,68 


30,82 


32,93 


33,53 



28,75 


32, 01 


28,77 
29,31 
29,16 
28,69 


31.92 
3>-,5o 
32.28 
3i,84 


29,09 
29,44 
29,30 


32,14 
32,38 
32, 3i 


29,06 


32,. 7 



29,81 
29,57 
29,97 
29,78 

29, «3 
29,41 
29,70 
29,7» 



29,64 



Moyenne générale de Tannée 30,74 



9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
2i. 









finesse (lu vent 


(en mètres par seconde). 










4,03 


3,»i 


a, 68 


3,a3 


a,54 


1,64 


0,94 


1,01 


a, 71 


3,68 


3,4i 


4,36 


4,o3 


3.87 


a,65 


a, 6a 


a, 04 


oM 


0,61 


.0,96 


a,a3 


3,95 


3,5a 


4,83 


4,47 


a, 55 


0,87 


1,68 


a, 85 


0,84 


',79 


l.ai 


1,49 


2,89 


a, 45 


4,77 


a,4. 


4,a6 


5,19 


5,07 


4,57 


a, 95 


4,43 


3,9» 


3,54 


4,64 


a, 16 


3,56 


3,33 


4.»7 


5,04 


4,68 


4,59 


a,96 


3,39 


3,80 


a,7i 


4.35 


3,73 


3,65 


3,53 


vr. 


a, 46 


3,01 


1,69 


1,34 


i,ao 


0,35 


1,84 


a, 80 


3,a5 


3,74 


3,88 


a,8a 


3.01 


ï,7' 


i,ao 


• ,4a 


o,63 


•,90 


3,38 


4,54 


4.44 


3,66 


3,70 


a,67 


0,59 


i."9 


1,76 


1,73 


1,00 


.,65 


3,64 


4,45 


3,78 


3,67 


3,58 


3o5 
19.5- 4 


a,99 


a, 76 


1,67 


1.94 


1,61 


a,a6 


3,67 


3,44 


4,14 


i7,a-aa 


a3,a-ïo 


i5,o-a7 


i5,o- 5 


19,5-14 


i4,6-a5 


i3,o- 7 


i9,o-a8 


i8,6-i5,i6 


18,0- 8 


•6,7- 9 



Moyennes 

Maximum. Jour. 

Moyenne générale de Tannée 2,90 



Température, 



9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 



4,34 
4,53 
5,06 
8,63 

7,96 
5,60 
4. 88 

4,75 



4,08 
3,60 
6,70 
5.45 
8,63 
6,11 
5,19 
4,57 



5,6a 

5,19 
10,08 
11,83 
10,79 

8,32 

6,97 
6,26 



7*53 

7,62 

12, i3 

i3,85 

12,60 

10,57 

8,78 

7,90 



12,75 
16,57 
18, 23 
17,56 
i5,56 
i3,6o 
i3,i8 



i5,25 
i6,63 
20, 5o 
21,72 
21,26 
'9,35 
16, 83 
«5,95 



16,84 
«7,69 
21,72 
23,64 
23,17 
20,88 
18.38 
»7,39 



18,53 

«9,^4 
24,10 
26,25 
24,33 

22,35 

19,89 

«9,^7 



17,00 
17,02 
21,92 
23,61 
22,70 
19,88 

18, 12 
17,40 



12,75 

12,55 
i5,34 
16,90 
16,41 
14, 63 
i3,5o 

12,77 



9,35 
9,34 

11,32 

i3,9o 
12,69 
10,95 
10,34 
10,09 



7,46 
7,73 
8,42 
10,89 
10,25 
8,40 
7,67 
7,46 



9,80 


11,09 


i3,34 


15,70 


20, 5o 


24,08 


25,70 


28,00 


25,12 


18,44 


14,90 


12,27 


2,52 


2,l3 


3,99 


6,37 


10,91 


14,61 


r6,o5 


«7,73 


16,00 


Ii,i3 


7,82 


5.89 


6.16 


6,61 


8,66 


11,04 


15,70 


19.34 


20,88 


22,87 


20, 56 


•4.79 


11,36 


9,08 


13,0-17 


16,2-18 


17,3-20 


21,7-25 


26,6-26 


28,3-28 


29,8-28 


32,i-i4 


28,6-8,9 


2>,2- 2 


19,3- 4 


«7.6- 9 


-2,4-24 


-2,4- 3 


-0,5-1 3 


3,6-3o 


5,4-2,20 


I0,2-l4 


12,1- 4 


I 3, 4-22 


ia,8-i7.3o 


7,5-18 


4,3-24 


3,4-18 



3 

6 

9 

12 

1.^5 
18 
21 

24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
2i 
24 



3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 



Moyennes 5,84 6,o4 8,i3 10,12 14,93 18,44. 19,96 21,82 19,71 §4,36 11,00 8,54 

Moyenne générale de Tannée 13,24 

Moy : des max:.. 
.VIoy : dtv min : . . 
Moy: max: el min: 
Max: abs:— Jour. 
Min :abs:— Jour. 

Mrtxiuuim absolu de Tannée. — Jour. . 32%1 le 14 août. Minimum abs. de T^-^néc. — Jour . . — 2^,4 les 24 janv. el 3 févr.. 



Humidité relative. 



9. 
12. 
15 
18. 
21. 
24. 



61,2 
59,2 
57,0 
56,8 

60,9 
67,6 
64,1 
61 ,0 



54,4 


67.3 


5a,3 


65,3 


44.5 


5i,a 


46,0 


53,8 


5o,. 


59,' 


57. « 


67, a 


5»,3 


67,7 


59,6 


68,5 



Moyennes 61,0 52,9 

Moyenne générale de Tannée 



62,5 



70,0 
69,2 
61,7 

58,9 
63,3 
66,7 
71,3 
72,2 



66,7 



7«,3 


78, a 


77,9 


74,7 


69.9 
68,5 


77,8 


7«,5 


76,1 


74,9 


74,3 


ri,t> 


64,3 


70,5 


68,8 


66,6 


59,» 


6a, 7 


58,4 


66,6 


60,5 


58,3 


57,0 


67,4 


59,9 


64,0 


58,4 


57,6 


59, a 


70,5 


65,4 


70,7 


65,1 


68,0 


«9.8 


7'>,9 


66,7 


7Î.4 


7a ,6 


75, a 


-4,4 


81,7 


68, a 


77,9 


75,0 


73,1 


7', 2 


80, u 


65,7 


7î,4 


69,'- 


68, G 


66, a 


73,7 



74,0 
7a. 8 
63, a 
61,4 
68,4 
77,» 
78,1 

75,9 



7', 4 



61.5 


3 


61,1 


6 


57,1 


9 


56,5 


12 


64,5 


15 


69,5 


18 


69,0 


21 


64,5 


24 



63,0 
66,1 
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NEBULOSITE 
moyenno 

entre 
> et SI» 



Janvier . . , 
Février... 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 
Octobre. . . 
Novembre. 
Décembre. 

Année 



3,9 
4,3 
3,8 
5,4 
5,4 
4,1 

3,2 

1,8 
4,1 
6,4 
6,4 
5,0 



4.5 



INSOLATION 



en 
heures. 



h 
171,2 

193,5 

243,6 

227,4 

265,2 

269,9 
280,3 

320,3 

223,0 

î24,3 
111,5 
126,2 



2556,4 



en 
fraction. 



0,60 
0,66 
0,66 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 
0,75 
0,60 
0,37 
0,40 
0,46 



0,57 



PLUIE 

on 
mil 11 m. 



12.6 

19,2 

0,4 

39, a 

53,7 

87,1 

2,0 

6,2 

87,5 

378,3 

93, 2t 

126,0 



9o5,4 



Pluie. 



6 

4 

4 

12 

11 

' 8 

3 

4 

10 
18 
10 
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NOMBnB DE JOURS DE 



Neige. 



Grêle. 



Grésil. 



Brouill. 



23 



GEL6B 



blanche. 



à glace. 



Éclairs. 



Tonnen-e. 



26 



I 
2 

2 

4 
2 

7 
7 
3 
2 



3o 



•• 


NOyBRE DE POIS 




QUE LB CIEL A ÉTÉ 


QUE LE VENT A ÉTÉ 




Clair. 


Peu 
nuageux. 


Nuageux. 


Très 
nuageux. 


Couvert. 


N 


NE 


E 


SE 


S 


SW 


w 


NW 


Calme. 


Janvier 

Février 

Mars 


53 

47 
58 
20 
22 
16 
54 
98 
53 
8 
16 
40 


. 48 
^9 

. 43 
45 

5o 
4a 
44 
34 
^^ 38 

32 

39 


3o 

29 
3o 

34 
35 
29 

^9 
21 
20 
i4 

25 

«9 


3o 
5i 
34 
49 
46 

'7 
14 
45 
36 
49 

32 


25 

12 

19 
3i 
33 
18 
12 
6 
19 

52 
52 

46 


^3 

7 
i3 
10 

5 
3 

7 
3r 

4 


100 
5i 
41 
39 

25 

22 
6 

II 

là 
43 
89 


22 

44 

47 

(i 
47 
i3 
i5 
3o 
42 
67 
45 
20 


3 

i3 
17 

32 

43 
37 

23 

39 
37 
J7 

I 

• 


1. 

•À 
i3 
i3 
12 

4 
3 
8 

22 
3 

10 


33 
41 
a4 
26 
i5 

22 

38 

'9 
14 
14 

27 


2 

6 
8 
2 

2 

4 
8 
6 
2 

6 


12 
3 
2 

2 

2 
8 


52 

7» 

97 

85 

112 

144 
i35 

i4t 
ii5 

7a 
82 

44 


Avril 


Mai 


Juin 


Juillet 


Août 


Septembre 

Octobre. ...... 

Novembre 

Décembre 


Année 


485 


486 


3i5 


427 


325 


io3 


440 


443 


262 


9^ 


vi 


46 


3o 


ii5o 
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